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पृष्ठ संख्या ३१०; मनोहर वाइंडंग; उत्कृष्ट जिलादार कागज 
किताव अंग्रे- 
जीमें लिखी है अपि 


लोर्गोको आसानीसेः 
-जानकारी - होगी इसी: 
तरह ` इसमें छोटे वडे 
९० मकानॉके नकशे 
ज मनोहर वाह्य. इत्येके 


| i | FF | | ' साथ २६५ चित्रोमें, 
1180 दिये गये हैं। अखिल' 

उ भारत वषैके विद्वानोंसे' 

5 FRONT EIEONION. इस कितावको कितना. 


पुरस्कार मिला है यह नीचे देखिये । 
Mysore Economic Journal:—" A excellent practical 
hand book which ought to be welcome to both amafeur ° 
builders and professional engineers......The chief utility 
of the book is its informative character. Much that isto. 
be found in it connof be found in ahy other book we are. 
aware of- Altogether an excellent manual of Building ०००८ 
struction of high practical utility 
The Hindustan Reiew, Patna:—An excellent trea 
tise on the practical aspects of planning and constructing 
domestic buildings...... This Meritorious work should prove. 
helpful specially to middle classes. By its publication . 
the author has rendered & useful service (० the country 
The Indian Rly. Magazine, Madras:—A very use, 
ful publication. The author has done a real service, He 
is not a theorist but 9 practical house builder......He makes 


तु अंग्रेजी न पढे हुए: , 


(४) 


no fetish of Western ideas, but knows well what is requi~ 
red for his poor countrymen. 


The Hindustan:.Times, Delhi:—An excellent work 
on the practical aspects of planning and constructing 
domestic buildings suited ६० Indian ‘conditions. We are 
sure that the work would be of great educational value 
३०६ only to engineers, and contractors, but to the reading 
public in general. 

The New: India, Adyar, Madras:-Mr.Deshpande has 
handled the whole subject in 8 homely manner and with 
an eye ६0 a liarmonious blending of the ancient and modern 
methods of building construction...... His work is quite 
original...... he is the first engineer who has succeeded in 
dealing, in a non technical manner, with the problems of 
building construction, 


Mysore Engineers’ Association Bulletin:—_The 
book will be found useful for laymen and school and 
college students as if contains a fund of information of 
general interest in constructing comfortoble dwellings. 
Practising Engineers, t00, oan take many hints and tips 
from the author......The designs contained are numerous 
and varied. On the whole the author deserves thanks 
for his very useful publication. 


_ Local self-Govt. Quarterly journal, .Bombay:— 
Mr. 8. 5. Naik, 1. 0 F; 3. So. ( Edin) Engineer; writes:—A. 


उस परमपिता परमात्मानें संसार में: स्थिरता उत्पन्न करनेके हेतु प्राणिमात्रमै 
आत्मरक्षा और सुखप्राप्तिके भाव कूट-कूट कर भर दिये हैं । संसार के समस्त जीव, 
चाहे वे जलचर या नभचर अथवा व्योमचर हों, सवके सब अपने जीवनकी 
अन्तिम घडी तक इन भावोंके भक्त वने रहते तथा उनके प्राप्तिकी . निरन्तर चेष्टा 
करते रहते हैं । 

तात्विक दश्सि विचार करने पर प्राणिमात्रको जिस प्रकार अपनी आत्मरक्षा आर 
सुखप्राप्तिके यि भोजन और वस्नकी नितान्त आवश्यकता प्रमाणित होती है उसी 
प्रकार उसे अपने लिये सन्वीङ्गीणरूपसे उपयुक्त निवासस्थानकी भी आवश्यकता बोध 
होती हृ । यही कारण है कि, हम कृमी-कीट-पतङ्गोंसे लेकर मनुष्यॉंतक जिस तरह 
सब्भेसमानरूपस भोजन और प्रावरणकी खोजमें भटकते देखते हैं, उसी तरह उन्हे 
अपने लिये निवासस्थान वनाने, बनवाने अथवा प्राप्त करने के प्रयत्नं निरन्तर 
तह्वीन हुए देखते हैं । इससे यह स्पष्ट दो जाता है कि, जीवमात्रकी आत्मरक्षा और. 
सुखको स्थिर रखनेवाला एक महत्वपूण साधन निवासस्थान भी हे । इसी लिये 
हम पक्षियों को घोंसले बनाते, चूहोंको बिल खोदते, मधुमक्षिकुओको छत्ते बनाते 
चारी और दीमकको वमीरे तैथ्यार करते, वन्य पञुओको मादे बनाते तथा मनु- 
'्योंको घर बनाते देखते हैं । 

ईश्वरकी रचनामें मनुष्य ये समस्त जीवधारियोंका राजा सिद्ध हुआ हे । अतः 
उसमें अन्य जीवोकी अपेक्षा यह भाव विशेष रूपसे सम्मृद्ध हैं । यही कारण है कि 
हम अपने घरकी अवोध कन्यकाओ तथा शिक्षओं तकको 'मिट्टीके घर्ले ओर 
प्रासाद बनाते देखते हें । विशेषकर दीवाळीके समय तो भारतके प्रत्येक घरमें इसका 
अयक्ष प्रमाण देखनेको मिळता है । 

यदि दूरृदटिसे देखा जाय तो हमारा मानवी समाज अपना निजी घर बनबानेमें 
खडा गौरव और पुरुषाथ समझता है । यद्यपि किसी का छोटा-मोटा और ठटा-फूराही 


(६) 


घर क्यों न हो तथापि वह वेघरवाळे श्रीसम्पन्न मनुष्यसे कहीं अधिक मान सम्पन्न 
और विश्वसनाय समझा जाता है । फिर चाहे उसके घरमें भूजी भांग भी क्यों न 
मिले । वह बेघरवाले करोडपातिसे कहीं अच्छा है। अ 


उक्त विवेचनमें सव्ये साधारण मानवसमाजके द्वितकी दिसे मजुष्यमात्रका निजी 
निवासस्थान होना कितना आवश्यक हे यह भली भांति सिद्ध हो जाता तथा साथही' 
साथ यह भी प्रमाणित होता है कि मनुष्यके हृदयमें निवास करनेवाली आत्मरक्षा 
तथा.सुखप्राप्तिके भावही इस नश्वर जगतमें मनुष्यकी नश्वरं देइको सुखपूवेक रहनेकेः 
निमित्त उसे निजी निवासंस्थान बनानेकों बाध्य करते हैं । उन्ही भावोंकी विस्तार-: 
परम्पराके साथ जिस कार्य-परम्पराका उदय होता दै उसीको सवसाधारण आाषामे 
* वासतुशात्न ? ( Science of Building construction ) कहते हँ + 
यह स्थापत्यशात्र ( ०४।1९९८।०४.) का एक उपाङ्ग है। 

स्थापत्य-शात्रकी उपयुक्तताके सम्बन्धमे विचार करनेपर यह भली भांति सिद्ध 
हो जाता है कि यहं कळा काष्ट पाषाणादि पदार्थोके नेसर्गिकरुपमें इच्छानुकूछ परि- 
वर्तन करती हुई उनमें सौन्द्यै उत्पन्न करती तथा उनकी उपयोगिता वढाती है! 
प्रकृतिनि्मित जड पदार्थोमें इसके द्वारा विभिन्न भावोंकी उत्पत्ति होती रहती है । 
इसके द्वारा देशका मूतिमान्‌ इतिहास प्रकट' होता, वहांके निवासियोंके गुणधमे, 
“स्वभाव आचार, विचार और व्यवहारोंका पता चलता है । - 

भारतवर्षमँ यह शालन नवीन नहीं अपि तु सबसे प्राचीन है। प्रथम यह हमारे 
यहां मौखिक रूपमें रहा । पश्चात्‌ समय पाकर उसका समावेश वेदसूच अन्थोमें 
स्मृतियोम तथा पुराणोंमें हो गया । 


आज भी मत्स्यपुराण, ` भगुसंहिता, मयमत, मानसार, नमजित, 
वास्तुविद्या -इत्यादिः सैंकर्डों अत्युत्तम प्राचीन ग्रंथ महाकराळ कालक मुंहसे 
बच रहे देखनमें आते हें । कालावधिके पश्चात्‌ ज्यों ज्यों इस शास्रका विस्तार होना 
आरम्भ हुआ. त्यो त्यों उसे ग्रेथोंके अतिरिक्त एक स्वतन्त्र रूप दिया गया जो 
स्थापत्य वेदके नामसे उपवेदीकी एक शाखा कहा गया है । इसीके पश्चात्‌ इस 
झाल्ल सम्बन्धी १८ सांदिताऐ बनीं । ..वेदादिकॉमे जो विश्वकमोका, नाम आता है 
तथां रामायण ,महासारतमे,मयाइरका उेख होता है वे तत्कालीन स्थापत्य, शास्रके 


(७) 


पूणज्ञाते एवम्‌ सूत्रधार थे । विश्वक्रमोंके अनुयायी. धार्मिक वात्तु-विज्ञानको-तथा 
मयास्चरके अनुयायी व्यावहारिक. वास्तुको. प्रवतेक थे:। १ 


हमारे यहाँ आज ऐसे अन्थोकी खोज करना तथा उनका पुनरुद्धार करना अत्यन्त 
आवश्यक कारये दै । किन्तु कितने दुःखकी वात है कि, आज हमारा समाज उस 
ओरसे मुंह फेरे हुए हे । यदि कोई एक्का-दुका इन शाल्जीय विषयोंके अन्वेषणकी 
ओर झुकता भी है तो उसे समाजकी कोई सहायता . नहीं मिलती । पाश्चात्य देशेम॑ 
ऐसे लेखकों तथा प्रकाशकको वहाँका :समाज तन-मन-धनसे सहायता पंहुँचानेमें 
तत्पर रहता है । किन्तु यहा. यदि किसीने वैसा प्रयत्न किया भी तो सिवाय 
आर्थिक और सामुदायिक हानिके उसे कोई. लाभ नहीं होता । यही कारण है कि 
ऐसे-ऐसे महत्वपुर्ण शाल्नोंका “हमारे यहाँ कोई अन्वेषण और विकास नहीं होने पाता। 


वड़े हषेकी वात हैं कि, इधर कुछ दिनोंसे देशको कतिपय विद्वान इस महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नकी ओर झुक्ने हँ । स्थापत्यशास्रके सम्बन्धमें हिन्दीमें आज' यह. पहिलाही इस 
स्वरूपमें उद्योग हुआ है । यह भी मेरी स्त्रीय कत्पनाके कारण नहीं अपितु इसका सारा 
श्रेय है मेरे परम मित्र श्रीयुत रघुनाथ “श्रीपाद देशपाण्डेजीको । आपने 
इसी नामकी एक पुस्तक सर्व्येसाथारण समाजके उपयोगकी दृश्सि मराठीमें लिखी है । 
जिसका यह हिन्दीमें भावानुवाद है । इसमें सन्देह नहीं कि, इसमें मैंने आवश्यकता- 
नुसार योग्य परिवत्तेन किये हैं.। किन्तु फिर, भी कुछ.. मतविरोध ऐसे रह गये हें 
जिन्होमें उक्त लेखक महोद्यके भावोंसे बन्धा हुआ होने कारण दळ न कर सका । 
फिर भी जहाँ अत्यन्त आवश्यक माद्म हुआ वहाँ मेंने समझौतके रूपमें दोनोंही 
भावोंका सम्मेलनसा कर दिया है । अस्तु, 


इसमें सन्देह नहीं कि, क्या यह अनुवाद और-ज़्या सूळ पुस्तक दोनोंही न तो 
ऐतिहासिक विवेचन करते हुए लिखी गयी हे और-न इसमें उन सारी वातोंका 
समावेश किया गया है, जिससे मनुष्य स्थापत्य शाखाकी साङ्गोपाङ्ग शिक्षा ग्रहण 
करे अथवा स्थपातिवग तथा उनके कम्मेचारीगणांकी इस शास्रके सम्बन्धमें कुछ 
ताह्ह नवीन जानकारी हो । तथापि साव्वेजनिक हितकी दृश्सि स्थापत्यशास्रके 
सम्बन्धमें जो कुछ भी जानना अनिवाये है तथा जिसके जान बिना मनुष्य अपना 
निवासस्थान सस्ता-छुलभम-झन्दर और सुदृढ नहीं बना सकता उसीका समावेश 
प्रस्तुत पुस्तकमें किया गया है । वतेमान व्यापार युगमें व्यवसायी ठगोंसे वचनेके 


(८) 


निमित्त निवासस्थान बनवानकी अभिलाषा रखनेत्राले मनुष्यॉको स्थापत्य शास्त्र 
सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञानका होना अत्यन्त आवस्यक डे और यही इस पुस्तकका 
झूल उददेश है । | । | 

_ यदि इस उपक्रमको समाजने अपनाया तो इसमें सन्देह नहीं कि, शीघ्रही इस 
शास््रके सम्बन्धं सम्पूर्ण दष्टियोंसे परिपूणे ऐसा एक सुन्दर विशाल ग्रन्थ किसी 
विद्वान द्वारा निम्मोण होकर भारतमाताके साहित्य 'कोशकी शोभा वढायेगा तथा | 
अन्य विद्वान, उसका .अनुसरण करते हुए देशके अन्य छप्तप्राय झाख्नोंका पुनरुद्धार 
करनेको अग्रसर होंगे। | Nd 

अन्तमं मैं अपने उन परम कपाळ, लेहियोंको जिन्होंने मुझे इस पुस्तकका अनु> 

वाद करनेमें आशातीत सहायता प्रदान की दै, हार्दिक धन्यवाद देता इं. । उन 
कृपासागर लेहियोमें स्वाखियरके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्रीयुत डॉ. यरावन्त 
गोविन्द आपटे तथा मेरे भातृतुल्य खरेही श्रीयुत विन्धेश्वरी प्रसादजी मिश्र 
पैलेस इजिनियरके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाय तो; 
इन्हींकी सहायतासे मेरा यह अनुवाद इतने शीघ्र इैस्वरपमें आ सको है इति । 


आपका विनयावन 


` अ्वालियर, _ ` न गोखले ६ 0 
1 | कृष्ण रमाकान्त गोखले ' नारदमुने " - 


अनुक्रमणिका 


रागत -... ३३ हि क 
; 'किफायत-- कहीं और किसी प्रकारसे हो सकती हे. ००, 


स्थान निव्वोचन-- सृष्टिसोंदर्ये, आरोग्य, सुविधाएँ और 
किफायत इत्यादि दृश्सि निब्वीचन वह डड 

दिशा निधोरण-जल्वायु धूप इत्यादि विचारसे और 
आरोग्य तथा आरामकी दृश्सि निर्घाण -... 


सूमिखण्डमें भवनको रचना २5 
स्थानकी स्वच्छता . ००... ०० ३०१ 


योजनाचित्र ( ऐशा ) .. ... ००० 
आनचित्र--स्थलनिर्देशक. ( 8116 2190), योजनाद्रीक्र 
तथा लम्वा और आढा च्छेद ( 8९00018 ) Re 


चहिरंग या बहिईश्य ( £९४३००) १०० ... ` 
शिल्प ( Architecture )--इसङ्गति ( Harmony ) ह 
योग्यायोग्यता ( F०९७ ) प्रमाणबद्धता (Proportion) 


तथा उपयुक्तता ( [1861106898 ) इत्यादिको देखते हुए 
भवनका वाझ सौंद्ये बढाना  ... ५० -.. 
अन्तरङ्ग-सदर बैठक या दीवानखाना, शयनागार ( 360: 
70071 ) व्यावहारिक कमरा, वरामदा, चबूतरा, या आँगन, 
रसोईघर भोजनालय, कोठी, देवालय, स्नानाल्य ( Bath: 
700 ), जीना, विश्रामगृह. इत्यादि कमरोंकी योजना और 
उनमेंकी सुविधाएँ ९, ०० «**« . ०८० 
अन्दाज (७५11816 ) पूवेतेप्यारी, भवननिमीण समय ... 
ठेका या अप्रानी (Contract versus Departmetal 
आऋ०7 ) उसके गुण और दोष २००६ पिन 


३९-४४ 


३४-५६ 
५६-६२ 


६२-६७ 
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ठैकेकी पद्धतियाँ «० १० ०० == 
ठेकेका नमूना ( २६ शर्तोंका नना) ९० "” 
नींच या बुनियाद--नीवकी चौडाई और गहराई, हरएक 
क्रिस्मकी मिंटो, वाल, शाह, मोरम, चाट्न, इत्यादि स्तरॉपरकी 
युनियाद्‌, काली मिद्ीपरकी बुनियाद, धोखेकी सूचनाएँ, 
छकात्रिम उपायोंसे बुनियादमें मजबूती लाना ०० ००० 
बुनियादकी स्थापना COR ER 
कांक्रीटकी सराई  ... २७० २०० ००० 
बुनियादका भीतरी बन्धाक काम -.. -.. 
चौकी ( 11४४ ) और उसपरकी रचना ज्र 
तहखाना ( 0९161 ) ... SO be 
नोना और उसका प्रतिबन्ध .... २०० -+-- 
लकडीका ढञ्चर या चूनेकी दीवाळें ( 18100१ 
Structure verSus solid walls ) ५०0 
दीवाळे-पत्यर याईटे ... ° ०० ८८८ 
पशाराजी नल कक NN 


पत्थरका जुडाऊ काम और उसके प्रकार-संगीन 
काम ( ४1 71880779 ),; ढोंकोंके स्तरका काम 


( Block in ००पा'58 ). खण्डकाम-वग १, २, ३ 

अनगड टोडोंका काम ( Random 7प00160 ) 
किफायतके लिये सूचना  .., +. ००० 
कोण ( टोडे ) eis ल्न ०): 
इंटोका काम-ऊंचाईके अनुसार इंटोंके दावालकी चौडाई ... 
बन्घाऊ काम गिलावेका या मिट्टीके गालेका ««« 
दरवाजे. «०० हि कक गना देने 
खिडकियाँ... tN क मानी 


६७-७१ 


७२-८१ 


८१-९८ 
९८-३०१ 
१०२-१०३ 
१०३-१०५ 
१०५-१०७ 
१०८-१०१ 
१०९-१११ 


१११-११४ 
११५-११८ 
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११९-१२७ | 
१२८-१२१ 
१३०-१३१ 
१३१-१३२ 
१३३-१३५ 
१३५-१४१ 
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'खडाकियां, दरवाजोंकी चोखटें और पले - १४१-१४३ 
छावन-पत्थरकी, लकडीकी, पुनब्ंडीभत ( 1९11110060 ) सिमेण्ट कांक्रिकटी 
तथा पुनरंडीभत इटोंकी 5२% 5 ००० १४४-१४८ 
अल्मारिया ... 000 ००३ वद ००० १४९-१५१ 
सामान्य सुविधाएँ ... 55 ०० ००, १५२-१५३ 
पडद्या , --- २. «० ६८ 00 000 © Nu 
जीना-जीनेका हिसाव-सीढी, चढाव-जीने-लकडी के, पत्थरके, 
लेढेके, पुनढढीभूतक्रांक्रीरके, टोके; धूआकश-चूहहों, 
वोरसियों इत्यादिका सृजन ... क ००० १५७-१७२ 
शास्त्रीय चूल्हेका नसूना -.. न २०० १७२-१७७ 
फुटकर घातें-झला, खेटियाँ, तस्तियाँ, कङ्गनी इत्यादि १५७-१५८ 
पाटन--गडेरके सम्बन्धमें आवस्यक सूचनाएं, पाउनके विभिन्न ९ प्रकार; लकडीकी 
धरन, कडियाँ, पकडें इस्यादिकी नाप, गडेर और वीचे कांक्रीटकी कमानें 
( Jac ३7०७४ ), लकडीकी पकडोंमें कोबा कांक्रीट, पुनहैडीमूत ( Rein- 
£07०९ ) सिमेण्ट काँक्रीट, हयूम पाईपकी पाउन; विभिन्न प्रकारकी पाउनोंकी 
तुलनात्मक लागत; कितने गाळे तथा कितने अन्तरपर किस नापके गडेर जडा 
जाँय इसकी सारिणी ... ko फव क १७९-२०६ 
गिलावा या कफलात--चूनेका गिलावा, गिलावेकी नयी पद्धति सिमेण्टका 
गिलावा, जलाभेद्य गिलावा, ईटोकी दीवालके लिये सस्ता गिलावा, रफकास्ट 
अथवा सीमेण्टका छरी स्पूथ कास्ट, कौडी गिलावा ( Mosaic Plaster) 
बैलबूटेका खुदाऊ काम ००० ००० ०० २०६-२१५ 
जमीन, फशे--मोरमकी जमीन, पेटेण्ट स्टोनकी जमीन, शहावाद तान्दूर या 
कटनी लादी, पॉलिश फशे, जिलोदार खपडाँकी जमीन; ईटोकी जमीन, कवडीकी 
फशे ( M088० 71001 ), आस्फात्ट अथवा अळकतेरकी जमीन २१५-२२८ 
छप्पर और खपंडेळ--एकपाखी, दोपाखी, चापाखी या चौकोर, मालवदी, 
गच अथोत्‌ छत इत्यादि छप्परके लिये व्यवहृत होनेवाली लकडीकी नाप; छतसे 
जल चूनेका प्रतिकार, छतकी दरार और उनपर इलाज; छप्परका ढाल, कैचियाँ, 


(१२) 


> 4 
साधन कैची, एकखम्भी कैची दोखम्भी, कैची, फौलादकी कैची, छप्परके 
सम्बन्धमें सदै साधारण सूचनाऐ, छप्परका आच्छादन-घासफूस (६४८९१) 

_ चिपटे या नालीदार कवेल, मङ्गरौढी खपडे, जस्ते अथवा इटरनिटके पनालीदार 
चहर, स्लेट इत्यादिका छप्पर .«« ००० 2 ००९२८-२४१९ 
कमान ( मेहराव )--किंचिद्वेल ( 9०९०४१] ), अद्धंगोल ( Semi- 
©८०३7 ), समथर (7191 ) अण्डाकृति (1011104) ), नोकदार 
( Point९१ ) इत्यादि कमानोंक्री सजन ««« ०0 २५०-२५५ 
सिमेण्ट कांक्रीट--छलतत्व, सम्मिश्रण, गिट्टी, वाळू सिमेंटका विभिन्न कायम 
प्रमाण, विछाई, कुटाई, कांक्राटपर उष्णतामानका असर, सिमेंट कांक्रीटके 
सम्बंधमे. कुछ उपयुक्त ज्ञान, कांक्रीटके फम्में ... ००० २५५-२७० 


पुनर्देढीभूत कांक्रीट ( १७1६०7०९१ (00007010 )--खलतत्व, उपयोगिता 
लौह, फोलाद, छडोंको मोडना और ढचर बनाना, फम्मै छाजन, धरन, स्तम्भ, 
पाटन, इत्यादिकी जानकारी. कितने गालेमें किस मोटाईकी पाटन तथा उसमें किस 
अन्तरपर कितनी मोटाईके छड देने पडते हैं इस सम्बन्धमै सारिणा; पाटनके तीन 
प्रकार, जीनेके तीन प्रकार, कांक्रीटका पानीका होज इत्यादि ... २७२-२९१ 
मकानकी छुवाई- रङ्गलेप, काश्छेप ( १६) ) फेंच जिलो ( French 
एगांक ) छुवाई ... २० ०० ०० २९१-३०३ 
शौचकूप अर्थात्‌ सण्डास--खादउत्पादक ( 179111 ८।०४०।8) नित्यशोधक 
( Conservancy भर्शश ), जलोत्सजेक ( F8०४ ) इन प्रकारके 
विशेष, गुणदोष, उनका आरोग्यइश्सि सजन ... ०००" ३०३-३२० 
हातेकी दीवाल ( 00110१ क]! )--विभिन्नप्रकार, फाटक (0900 ) 
का सुजन, छडदिवाली, कांटेंदार तथा सादी तार ०० ३२०-३२३ 
ग्रहसीमान्तर्गत नाली रचना ( 172१४९ )--उसके लिये जिलोदार 
खपडोंकी नलियाँ, ट्रॅप लोहेकी नलियां इत्यादिका विचार, टॅप (पिंजडा ) का काये 
इसके विभिन्न प्रकार, वसीत का पानी, स्नानागार, रसोंईघरमेंका पानी ओर 
संडासमेंका मलजल (5९६४९) इत्यादिकी निकासी, उच्छवास (1(8111101९) 
परीक्षा कुण्ड ( 1151९01100 ८३/०९7) का सजन, नाली रचना सम्बन्धमें 
आवश्यक सूचनाएं, मलजलका ञ्चद्धीकरण ( Purification of Domestic 
55१९९ ) खेकुण्ड ( G7४ ०३७०९7 ), सेजिक या पूतिकुण्ड, फिल्टर 
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इत्यादिका निम्मोण तथा इनका कार्ये, डॉरटमण्ड टैंक, १५२० मनुष्यो 
परिवारको ब्यवहारमै लाये जानेलायक पूतिकुण्ड, फिल्टर इत्यादिका सजन और 
< 


उसकी लागत द < 


~ च 


३२३-३५८ 


विद्यद्दीपन ( Electric 1121012 )--डायनंमो अथोत्‌ जनरेटर, सरल 
( D९८६) तथा यातायातिक ( 41६७९०१६०४ ) विदुद्धारा, रोध ( Resi- 
$07९९ ) व्होल्ट, एम्पियर, यूनिट, ट्रॅन्स्फामेर, स्विच, कटआउट, मीटर, 
विजलीकी तार, \. 4. तथा 0. प. 4., सीलिङ्ग रोज, वालछग, बत्तियाँ या 


लट्टू, उपयुक्त सूचनाएँ, वायरिङ्गकी लागत, ... ... 


३५९- ३८० 


कामकी नापजोंख--सिह्ली, रोडे, अनगढ पत्थर, हेदर, कङ्खनी, लादी, लकडी 


वाळू, मोरम, गिट्टी, चूना इत्यादिकी नाप, 
कांक्रीट, दीवाल, दरवाजे, खिडकियाँ, कमानें, गिलावा इत्यादिकी- 
नाप .«« 5 sco Eo 
पुराने मकानोंकी खरीद्‌ः--पुराने मकानोकी खरिद करनेके 
पहिलें कुछ कुछ वार्तोकीओर ध्यान रखना चाहिये ... 
कामकी सजदूरीके दरः--मकान सम्बन्धी कारीगरोंको 
छोटे मोटे सभी काम खुदाई, गढाई, कांक्रीरकी भराई, जुडाऊ 
काम वढई काम, रङ्गरेप, छुवाई इत्यादिके दर व्य 
फुठकरबातें, उपयुक्त सूचनाएँ सारणीयाँ -.. 
साधन सामग्रीः-पत्यर, हटे, खपडे नाल्या इत्यादिके 
प्रकार, गुणधम, परीक्षा इस्यादिकी जानकारी, चूना इसके 


प्रकार, चूतेका गिलावा, 'चूना पिसना, चक्कस, सिमेण्ट अथोत्‌ 


बज्रलेप-उसकी जानकारी, लकडी निव्वौचन, लकडीकी रक्षा 
( P7३७1४।० ) नाप इमारती कामके लिये उपयुक्त २६ 


ळक्रडियाँ उनके गुणघर्म, उपयोग धातुसऱह-ढळाऊ गढाऊ . 


लोहा तथा फौलाद प्रस्येकके प्रकार गुणधम परीक्षा और 

उपयोग लोहेकी पद्टिया चढेर, चौकोर तथा गोल छड, एँगल, 

दी आशेन, गडेर ( धरन ) इत्यादिकी लम्बाई मोटाई, वजन 

आदिकी सारिणीयाँ ««* . **« नट १०३ 
सूचि हरे A) 5: 
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१-लागत 


जिस समय मनुष्य अपने रहनेके लिये अपना निजी भवन बन- 
चानेका संकल्प करता है, उस समय उसके सन्झुख प्रसुखतया दो 
बिकट समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं । जिनको सुलझाय बिना 
वह अपने इष्ट उद्देश्यको काये परिणत्‌ करनेमे कभी समर्थ नहीं हो 
सकता । वे समस्याएं ऐसी जटिल एवम्‌ बिकट होती हें कि, यादि 
आरस्भ ही से मनुष्य उनकी ओर ध्यान न दे तो आगे चलकर 
उसके कृत संकल्प में बडी-चडी बाघाएँ उपस्थित हो जाती हैं। 
जिनके कारण उसे अपने किये पर अत्यन्त पश्चात्ताप करना पडता 
तथा भयङ्कर हानिके साथ-साथ चित्तके आनन्दसे एवम्‌ मनोनीत 
आशामय कल्पनाओंसे सदाके लिये हाथ धोना पडता है। किन्तु 
यादि आरम्भमें ही मनुष्य उनकी ओर ध्यान रखता हुआ सवन 
निस्माणके मनोरथ की पूर्तिका विचार करे तो उसका वही कार्य 
अत्यन्त उत्तम, आनन्ददायी और आशामय रूपसे सम्पन्न होता है। 
* किसी भी काय्येकी करने का संकल्प करनेके पूव्वं मनुष्यको 
अपनी शक्ति-पारोस्थिति एवम्‌ आवश्यकताका अन्दाज लगाना 
पडता है। याँ तो इस आशामय जगतमें मनुष्यकी आवश्यकताएं 
कभी कम नहीं होती । तथापिं जो आवश्यकताएं उसकी शक्ति 
एवम्‌ परिस्थितिकी अधिकार सीमामें आती हें वे अवश्य पूर्ण 
होती हैं और मनुष्यको उन्हीसे कुछ आशा करनी चाहिये तथा 
उन्हींको सन्सुख रखते हुए अपने जीवन सौख्यका मार्ग स्थिर 
करना चाहिये । ८ ; 
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उदाहरणार्थ,--“अपने निवासके लिये भवन निम्मोण करना ४ 
इस आवश्यकताकी पूर्तिका संकल्प करनेके पूववे मनुष्यको 
अपनी आर्थिक परिस्थिति तथा आनिवार्यं आवश्यकताएं इन दो 
बातोंका आरम्भसे ही अन्दाज कर लेना चाहिये । आधुनिक 
जगतमें पूजी ही मलुष्यमात्रकी प्रबल शक्ति है । अतः पहिले 
उसका अन्दाज लगाते हुए उद्दिष्ट सवनके आकार-प्रकार-सौन्दर्य 
"एवम आवश्यक सुख साधनोंका आयोजन और निर्व्वोचन करना 
चाहिये । यह नहीं कि, पूंजी है,-एक हजार रुपये और आयोजन 
किया इतना लम्बा-चौडा कि, उसमें पूंजीसे अधिक खर्च बैठे। 
यदि सौमाग्यसे 'पूजी'का कोई प्रश्न सन्सुख उपस्थित न हो और 
पर्य्योप्त रूपले खचे करनेकी शुञ्जाइश हो, तो भी यह देखना आव- 
इयक है कि, हमारा (5८७०००) कार्यक्रम क्या है? हमें अपने 
"निवास गृहमे किन-किन वातोंकी आवश्यकता है और उनके लिये 
हमें कितना अर्थ व्यय करना उाचित एवम्‌ आवश्यक है !! यह नहीं 
कि पैसा खूब हुआ, इसलिये झोंकते चळे उसे बेकद्रीके साथ 
अन्धाधुन्द ! इस प्रकारकी नीति धारण करना सी पूंजीका अप- 
व्यय करते हुए सूख॑ता मोल लेना है। 

इन्हीं दो समस्याओंको इष्टिकोणमें रखते हुए भवननिम्मांण- 
का संकल्प करेनेके पूदर्व उसमें कार्यरूपमें , लाई जानेवाली 
ओजनाओंकी ओर ध्यान रखकर तत-प्रीत्यर्थ होनेवाळे खचंका 
एक अन्दाजी ब्यौरा लगाना पडता है। जिसके लिये. वडे. अनुसवके 
पश्चात्‌ स्थपतिवगनें कुछ साधारण नियमसे वना रखे हें। 
जो प्रत्येक मनुष्य समझ सकता और उनकी शरण लेकर अपने 
किये उपयुक्त एवम्‌ अपनी शक्तीके भीतर निवास स्थान वनवाने- 
के लिये उसके खर्चका अन्दाजी ब्यौरा बैठा सकता है । प्रस्तुत 
पुस्तकके प्रेमी पाठकोंके हितार्थ हम उन नियमोंको नीचे उद्धृत 
कर वेतेहें- .. 

मुख्य सुचना: -जिस सवनका सुजन करना हो, उसके चौकीकी - 

बाह्यगत्‌ लम्बाई-चौड्ाईका परस्परमें गुणाकार कर वर्गफुठमें 
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उसका क्षेत्रफल निकाल ले। पश्चात्‌ जिस श्रेणीका सवन बनाना 
'हो उसके अनुसार उक्त क्षेत्रफळसे निञ्चछिखित इरोंका गुणाकार 
कर दे। ऐसा करनेसे इष्ट खचेके व्योरेका अन्दाज निकल आता 
है। सम्भव है कि, इन दरोंमें देश-काल एवम्‌ पात्रकों देखते हुए 
समयालुसार कुछ परिवतेन करना पडें तथापि स्थूल मानसे अन्दाज... 
लगानेके लिये इन दरोंका अच्छा उपयोग होगा, इसमें सन्देह नहीं । | 

१. पत्थर अथवा पक्के ईटोंकी चूने से जुडाई, वाहरसे सिमेण्ट 
की दरजें बनाना, सीतरसे चूने का गारा देना, तीन इञ्ची चूनेके 
कांक्रीट पर शहावादी पलस्तर का फर, काँच-चद्दर इत्यादि से 
बनने वाळे खिडकियों के कपाट, सागवानी तस्तबन्दी पर मंगरौली 
खपडोंका छप्पर, इत्यादि समस्त आवश्यक एवम उत्तम सवनके 
'छिये उपयुक्त तथा साधारण नक्षीके काम सहित १० से १२ 
“फुट ऊँचे, जिसके चौकी की ऊँचाई तीन फुट हो; काममें प्रायः 
५ रुपये प्रतिवर्गं फुटके हिसाबसे खर्च बैठता हे । 

२. पत्थर अथवा पक्के ईटोंकी चूनेसे जुडाई, बाहर सिमेण्टकी 
'दरजें, भीतर चूनेका गारा, तीन इश्ची कांक्रीटपर शाहाबादी 
पलस्तरकी फशेबन्दी, पनालीदार चद्दरोपर मंगरौली खपडोंके 
छप्पर, बैठकखाने मात्रकी खिडकियोंके कपाटोंमें काँच अथवा 
तावदान की नियुक्ति, अन्यान्य कपाट सादे अथवा ' शटर ' दार; 
९ फुट ऊँचे, जिसके चौकीकी ऊँचाई २ फुट हो, मजबूत किन्तु 
सौन्दर्यकी दृष्टिसे गौण काममें, प्रायः 8॥ रु० प्रतिचे फुटके हिसाब- 
से खरच बैठता हठ ee ३ 

३. पेटमें सागवानके लहे देकर चतादिकसे पत्थर अथवा पक्के 
'ईटोंकी मिट्ठीके सहारे जुडाई, बाहरसे चूने अथवा सिमेण्ट की द्रजें, 
'सीतर मिट्टीका गारा, कमरोंके अद्धंभागमें बाळू पर चूनेसे युक्त 

.शहाबादी पलस्तर । शेष अद्धेभागमें वालुकामय फरा, मंगरोळी 
अथवा नलीदार कौवेलुऑके छप्पर, खिडाकियोके कपाट साढे; 
८ फुट ऊँचे,-जिसके चौकीकी ऊंचाई १॥ फुट हो, काममें प्रायः 
३॥ रू० प्रतिवगे फुटके हिसांबसे खचे बैठता है ' र 
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उपरोक्त तीन श्रेणी विशेष सवनोंके लिये बैठने वाले खचेका 
अन्दाजी व्यौरा केवळ एक मञ्चिलकी इमारतोंके लिये कूता गया 
है। किन्तु यदि उनकी जगह दो मजिलके भवन बनाने हों तो उनके 
लिये होने वाले खचेका अन्वाज प्रत्येक श्रेणी विशेषकी एक मञ्चिली 
इमारतके उक्त अन्दाजी खर्चके व्यौरेके हिसावमे दूसरे मञ्जिलके 
: लिये प्रति वर्ग फुटके पीछे चार आने कम कर निकाल लेना 
` चाहिये । उदाहरणार्थ,-मान लीजिये, हमें एक भवन बनानेमें दस 
हजार रुपये लगाने हैं। तो हम प्रथम श्रेणीका भवन दो हजार वर्ग 
फुटके घेरेमें, दूसरे श्रेणीका सवन २२२५ वर्ग फुटके घेरेमें तथा 
तीसरे श्रेणीका भवन २६७० वर्ग फुटके घरेमें बना सकेंगे । अथवा 
और सी सुलभ पद्धति समझनेके लिये मान लीजिये हमारे पास 
भवन निम्माणके लिये दस हजार रुपयेकी पूँजी है, तो हमें २००० 
: बर्ग फुटके घेरेकी एक माञ्जिठी इमारत बनवानेके लिये इस' प्रकार 
खचे बेठेंगा-- 
१. प्रथम श्रेणी-२००० ?८ ५ = १०,००० रूपये. 
द्वितीय श्रेणी--२००० > ४॥ = ९,००० ,, 
तृतीय श्रेणी--२००० > ३॥। = ७,५०० ,, 


यही यदि हमें इसी घेरेमें दो मञ्िली इमारत बनवानी हो तो 
उसमें श्रेणी विरोबके दिसाबसे निम्न लिखित लागत बेठेगीः-- 


२. प्रथम श्रेणी--२००० > ५ + ९००० > 8॥ = १९,००० रुपये. 
द्वितीय श्रेणी--२००० > 8॥ + १००० > 8 = १७,५०० ड 
तृतीय श्रेणी--२००० २ ३॥। + २००० % ३॥ = १४,१०९ » 


कहीं-कहीं विशिष्ट आकारके इमारती खण्डोंके हिसाबसें 
लागत निकाळनेकी परिपाटी है। इस परिपाठीमें एक-एक इमारती 

' खण्ड वीवालकी भीतरी व्यवहारोपयोगी जगहके बराबर माना 
जाता है । यह जगह प्रायः ५० वर्ग फुटके बराबर मानी जाती है 
' और इसी हिलाबसे अर्थात्‌ ५० वर्ग फुटका एक खण्ड मान कर 
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तथा दीवालके लिये २५ से लेकर ३० प्रतिशत तककी जमीन और 
पकडी जाती और प्रत्येक खण्डका लागत दाम कूता जाता है। 
याने इस हिसाबसे प्रायः ६४ वर्ग फुटका एक इमारती खण्ड 
निर्धारित कर उसके हिसावसे सारे भवनकी लागतका अन्दाज 
निकालते हैं । इस प्रणालीले प्रथम अणीके भवनको प्रत्येक 
खण्डके पीछे ३२० रु., द्वितीय श्रेणीके भवनको प्र. ख. पीछे 
२८० रू. तथा तृतीय भ्रेणीके भवनको प्र. ख. पीछे २४० रु. 
लागत दाम बैठता है । 

इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं भवन का लागत दाम घन फुटोंके 
हिसाबसे निकालनेकी सी परिपाटी है। इत पद्धतिमें जमीन पर 
चना हुआ भवनका सम्पूर्ण भाग एक सन्दूकनुमा समझ कर 
उसकी घनफुटोंमें नाप ली जाती है । उसमें “ सहन ' इत्यादि भाग 
भी गणनामें आ जाते तथा ऊँचाई जमीनसे लेकर दीवालकी ऊपरी 
मिलान तक पकड़कर उसमें छतकी आधी ऊंचाई जोड दी जाती 
है। यदि छत पक्का पवस चूनेका हुआ तो गचके कठघरे की पूरी 
ऊँचाई पकडी जाती है । लम्बाई-चौडाई की गणनाके लिये चबूतरे 
की नाप ली जाती है और सबको मिलाकर सम्पूर्ण भवनका घन 
फल निकाल छिया जाता हे । इस हिसाबसेः-- 

प्रथम श्रेणीके भवनको--५ आने 

द्वितीयश्रेणी „ ,, 80 आने 

तृतीयश्रेणी ,, » ४॥ आनेके करीब 

प्रति घन फुटके हिसाबसे लागत बैठती है। 

उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि, प्रथम और द्वितीय 
ओणीके भवनोंमें इस निर्धारण प्रणाळीके हिसाबसे प्रायः एकही 
लागत पड़ती है। इसका कारण यह है कि, भवनकी प्रत्येक श्रेणीके 
अनुसार उसकी ऊँचाई तथा उसके कारण निकलने वाले घनफल 
की वजहसे प्रायः उसकी लागतके प्रमाणमें ही कमी-बेशी होती. 
बहती है । अस्तु । 
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सवन निर्माणका अन्दाजी खर्च कूतनेके पहिले सबसे प्रथम 
एक बात और ध्यानमें रखनी पड़ती है । वह यह हे कि, भवनमें 
जितनेही बड़े-बड़े कमरे निकाले जॉय उतनाही लागतकी इष्टिसे 
कम खच बैठता है धर्मशाला, पथिकाश्रम अथवा किराया उगा- 
हनेकी दृष्टिसे बनाये जानेवाले बड़े-बडे सवनोंमें,-जिनमें छोटे- 
छोटे स्वतन्त्र कमरे बनाये जाते हैं आधिक खर्च बैठता है । इसका 
कारण यह है कि; भवनमें जितनेही अधिक कमरे बनाये जायंगे, 
उतनीही दीवाळे बढ़ेगी, उनके लिये आतिरिक्त साधन-सामग्री खर्चे 
होगी; कपाट, दरवाजे, खिडकियां बढेंगी तथा उससे रुपयॉका 
व्यय अधिक होगा । 


२--किफायत 


Cnn 


यों तो भवन निम्माण कामें अधिक पूंजी लगाही करती है 
किन्तु साथही साथ उस शास्त्रले अनभिज्ञ दोनेके कारण यथेष्ट रूपसे 
धनका अपव्ययसी हो जाया करता हे! यह तो मानी हुई बात है 
किं, जो शौकीन अपने रहनेके लिये भवन निम्माण करवानेका 
संकल्प करता है, वह अपनी शाक्तेभर उसके निमित्त पर्य्याप्त प्रमाण 
में पूंजी इकठी कर रखता है। किन्तु इस शास्त्रे नितान्त अन- 
भिज्ञ होनेके कारण जो कार्य उसकी उस संग्रहित पूंजीमें होना 
चाईये वह नहीं होने पाता और व्यर्थमें उसकी पूंजीका एक बडा 
हिस्सा अपव्यय होकर निकल जाता है। यह कार्य एक ऐसा 
कार्य है, जो बात-बातमें पेसा मांगता है । जहां इस तरह अन- 
वरत पेसेकी आवश्यकता आ पडती है, वहाँ उसके निकलनेके भी 
कई मार्ग खुल जाते हैं। स्वतःशासत्रसे अनभिज्ञ होनेके कारण भवने- 
च्छुक मनुष्यको-दूसरोंका अवलम्ब लेना पडता है । जो मकान 
मालिककी अनभिज्ञतासे लाभ उठाकर यथेष्ट रूपसे अपनी झोलियाँ 
भरते रहते हें । उन्हें-अपनी झोलियाँ भरनेके लिये स्थान-स्थान 
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पर शुञजाइसें रहती हैं। कार्य बृह॒द्‌ू-जटिल एवम्‌ मोटीसी पूंजी खाने 
वाला होनेके कारण मालिकको यह पताही नहीं लगता कि, उसकी 

पूंजीमेंसे कितना अँश वस्तुतः भवन निम्माणके निसित्त-खचे हुआ 
है और उसमें जितना काये हुआ है, वह उतने मूल्यका है या नहीं! 
इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं तो किंचित दुर्लक्ष एवस अनाभिज्ञताके 
कारण अफलातूनी खर्च हो जाया करता है। उसी खचको बचा- 
नेकी इष्टिसे पाठकोंको निम्नलिखित बातोंका ज्ञान होना आवश्यक 
है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि, मकान मालिक मकान बनवाते 
समय केवल किफायत ही किफायत देखे ! उसे सर्व्वदा यह ध्यान 
रखना चाहिये कि, सवन निर्माणके कारयेमें किफायतपर दाष्टि रखनेके 
साथ-साथ वह उसकी मजवूती-पुख्तई पर भी यथेष्ट ध्यान दे" 
क्योंकि, अधिकाँश रूपले यह बात देखनेमें आती है कि, जो 
सवन सुदृढ, सुसम्बद्ध और ठोस रहते हें, वे चिरजीवी होते 
हुए सुन्द्र-सुविशाल, अधिक पूँजी खाये हुए किन्तु तकलादीं 
भवनोंकी अपेक्षा विशेष सस्ते सिद्ध होते हें । तकलादी 
सुन्दर और विशाल भवन बनवाना श्रीमानॉंको ही बर्दाश्त हो 
सकता है,-गरीबोंको नहीं! वे लोग उनकी प्रतिवर्ष मरम्मत करवा 
सकते और उसके प्रीत्यर्थ हाने वाले वाषिक खचंका सार सह. 
सकते हें । किन्तु गरीबोंके लिये यह खर्चे सहना नितान्त इश्वार 
और असम्भव है। किफायत उसी जगह की जा सकती है जहाँ वह 
आवश्यक एवम्‌ उचित हो ! सतकंता एवम्‌ रास्त्रज्ञान होनेसे ही 
किफायतकी पूति हो सकती है और उसीका दिग्दर्शन करानेके 
लिये नीचे लिखी कुछ आवश्यक बातोंकी ओर पाठकोंका ध्यान 
आङ्कुष्ट कियां जाता हैः-- 

१. भवनकी लम्बाई-चौड़ाई जितनी ही अधिक मिळती-जुळती 
हो, उतनाही कम खर्च उसके निम्मांणे बैठता है! तङ्क और 
लम्बाकार भवन चौकोर भवनांकी अपेक्षा अधिक महँगे पडते हैं। 
उदाहरणार्थ मान लीजिये कि, एक भवन ८० फुट लम्बा आर २० 
फुट चौड़ा है तथा दूसरा भवन ४० फुट लम्बः ओर ४० फुट चौडा 
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है, तो दोनोही भवनोंका क्षेत्र फल सर्व्व सांधारणरूपसे १६०० . 
'फुट,-बराबरही होगा । किन्तु यादे वाहरकी दीवालोंकी नाप 
'हिलावम लेकर, दोना सवनाक दीवालाकी चौडाई शा फुट तथा 
डँचाई २० फुट पकडी तो पाहिले भवनकी बाहरी दीवालकी नाप-- 


« लम्बी दीवालें--२१८८०)८१॥७८२०-४८०० र 
नाटी ,, ,_२१२०२१॥२०=१२०० कुल नाप ६००० घ० फु० 
इसी प्रकार दूसरे भवनकी बाहरी दीवालकी नापः-- 
। ४०८४००८१॥१८१०-४८०० घ० फु० 


इससे यह स्पष्ट हो जाता हे. कि, पहिला क्षेत्रफल दूसरेकी 
अपेक्षा सवाया हो जाता है । प 


इसके अतिरिक्त चौकोर भवन शीतकालमें गरम तथा ग्रीष्म 
'ऋतुमें ठण्ढ़ा रहता है । उसका छत सादा और कम खचमें बनकर 
“सुन्दर दिखलाई देता हे । भवनके अन्तर्गत कमरोंकी अन्तर्गत 
"स्वतन्त्रता एवम्‌ चंदिशत ( 07४४०” ) रखनेके लिये मध्यमें 
आवागमनके लिये जो मार्ग ( १४७७४४९ ) रखा जाता है, उसका 
'क्षेत्रफक लम्बाकार भवनकी. अपेक्षा चौकोर भवनमें बहुत ही 
“कम रहता है और उसके कारण निवास एवम्‌ व्यवहारके लिये 
'चौकोर भवनमें पर्य्याप्त जगह ( 11708 ४००००००१४४०॥ ) सिल 
'जाती है। किन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यानमें रखनेकी बात 
'है कि, चौकोर भवनके. लिये भी यह नियम एक मय्योदा विशेष 


` - तक ही लागू रहता है। यदि वह भवन विशाल हुआ तो मध्य- 


वर्तीय कमरोंमें यथेष्ट प्रकाश फेलनेके लिये उसके मध्यभाममें 
चौक अथवा स्थान-स्थान पर सहन एवम्‌ आंगन रख छोडने 
पडते हैं। इसके अतिरिक्त इस पारिस्थितिमे छतकी ऊँचाई भी बढ़ 
जाती है और किसी हदके बाद खर्च भी बढ़ जाता है । 


२. एक मझिले भवनकी अपेक्षा उसके आधे क्षेत्रफल पर 
दोमजिला भवन उत्तमताके साथ और कम खर्चमे निर्म्माण होता 
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'है । इसमें सुविधा यह होती है कि, इस प्रकार की व्यवंस्थामें नींव 
और छतका खर्च बच जाता है। जमीनके ऊपरसे बहनेवाली नालियों, 
तथा छतकी पनालियोंके लिये भी इस प्रकारके दो सञ्चिले सवनमें 
अतिरिक्त व्यय नहीं करना पडता । सामान्यतः दो मज्जिले भवनोंके 
लिये जमीन भी कम लगती है। नगर और शहरोंमें बनाये जाने 
वाले भवनोंकी दाष्ठिसे यह विशेष लाभजनक एवम्‌ खुविधा-की 
चात है । प्रायः यही तत्त्व आगे चलकर तीन मञ्चिछे भवनतक 
“को किसी प्रकार लागू होता है । किन्तु इससे आधिक मञ्जिलोंका . 
सचन बनवानेके लिये नींव खूब खुहढ-पुरुती एवम्‌ गहरी भरनी 
पडती है। साथ ही साथ दीवालोंकी मोटाई भी यथेष्ट प्रमाणमें 
बढानी पडती है । जिसके कारण खर्च बढ जाता हे। 
३. अवन निर्माण का खर्च कम करनेके लिये उसके मञ्जिलांकी 
ऊँचाई कम कर देना एक अत्यन्त सरल एवम्‌ उपयुक्त साधन है। 
किफायत की ओर भ्यान रखते हुए जो भवन बनवाना हो, उसकी 
ऊँचाई ७॥, ८ फूट तक पय्योप्त हो जाती है। किन्तु चबूतरे की 
ऊँचाई में किसी तरहकी किफायत नहीं साचनी चाहिये । कारण 
आरोग्यकी दृष्टिसे चबूतरेका यथेष्ट रूपसे ऊँचा रहना ही 
आवश्यक है । मञ्जिछ जितना ही आधिक ऊँचा होगा उतनीही चन 
“फुट वायु उसके अन्दर समावेशित रहती है। किन्तु इस प्रकारके ` 
समावेश की अपेक्षा उसे खेलनेको पय्याप्त जगह मिलना. आरीग्यकी 
'दृष्टिसे विशेष महत्व रखता है । अतः इस सिद्धान्तको सन्सुख 
'रखते हुए भवनमें जो खिडकियाँ बनवानी हों वे बडी और विशे- 
-षतया ऊँची बनवानी चाहिये । बम्बई-कलकत्ता आदि शहरोंमें जो 
भवन बनवाये जाते हैं; उनकी खिडकियाँ प्रायः मञ्ञिछके तलेतक 
ऊँची रखी जाती हें । आरोग्य की इष्टिसे यह व्यवस्था नितान्त 
अच्छी और उपयुक्त है । ऐसी खिडाकियोंपर कलमदान रखनेसे 
उनके ऊँचे होने पर मी वे नितान्त सुन्दर प्रतीत होती हें । 
४. इसके अतिरिक्त लागतमें किफायत करनेका एक उपाय यह 
'है कि, भवनकी बाहरी दीवाळें जळवायुके प्रभाव तथा चोर 
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इत्यांदिके उपद्ववसे बचनेकी दृष्टिसे भलेही पर्य्याप्तरूपसे मोटी बनाये, 
किन्तु भीतरी दीवालें ४॥ इञ्चसे अधिक मोटी न रहें । हाँ, यदि 

वैसीही आवश्यकता बोध हुई तो, ९ इञ्ची मोटाईके पड़दे बान्ध 

सकते हे । छप्पर-छत अथवा सञ्चिलका भार सहनेके लिये इन 

पडदोंके पेटम लोहे अथवा लकडीके खम्भे-लग्धी इत्यादि देनेसे 
काम भली भाँति और सस्तेमें चल जाता है । 


५, जिस जगह जो माल अधिक और कम खचेमें मिल सकता 
हो उसका उपयोग करनेसे भी खर्चमे पर्याप्त बचत होती 
है । उदाहरणा्थ,-जहाँ पत्थरकी अधिकता हो वहाँ पत्थरका 
ही विशेष रूपसे प्रयोग करनेसे तथा जहाँ उसकी कमी हो और 
वह महँगा पडता हो वहाँ ईटॉकाही व्यवहार करनेसे पय्याप्त 
आर्थिक बचत होती है । कितनीही जगह नदी-नाले इत्यादि 
सन्निकट होनेसे वहाँ बालू-कङ्कड-गिट्टी इत्यादि साधन सुळभतासे 
प्राप्त हो जाते हैं और साथही जलका अभाव न होनेके कारण यदि 
वहाँसे रेल्वे स्टेशन दूर न हों तो वहाँ ' सिमेण्ट? विशेष रूपसे 
सस्ता उपलब्ध हो सकता और कांक्रिटका काम विशेष सस्ता 
और अच्छा हो सकता है। 


६ सवन निम्माण करवाते समय, सबसे आवश्यक, ठोस एवम्‌ 
महत्वपूर्ण बात ध्यानमें रखने योग्य यद हैं कि, जब कभी काम 
आरम्भ करवाना हो तब यह ध्यानमें रखे कि, जो काम छेडा जाय,- 
उसका बँटवारा योग्य एवस समुचित ढँगसे हो । यह नहीं कि जुडाई 
करने वाळे कारीगरको सन्त्रासीका और सन्त्रासको पेराराजका 
काम दे दिया जाय। प्रत्युतः जो जिस क्रियाका कारीगर हो 
उसे वही कार्य भार देना चाहिये । साथही साथ यह भी नहीं 
होना चाहिये कि, दरज भरनेके साधारणसे कार्यके लिये 

"एक आधिक वेतन वाला क्षमतावान कारीगर पेशराज ही नियुक्त 
किया जाय । कारण ऐसा . करनेसे किफायतके बजाय उल्टे 
आथिक द्रव्य हानि होती हे । ऐसे-ऐसे मामूली काम साधारण 
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नवसिखिए और-स्वल्प वेतनी पेशराजों द्वारा भी हो सकते हैं और 
उनके नियुक्तिकरणसे कामकी पूर्तिके साथ-साथ अर्थकी थी. 
यथेष्ट बचत होती है। 


७ लागतमें कमी होना बहुत कुछ अंशांमें मौसिम पर भी निर्भरः 
रहता है । उदाइरणार्थ;-जाडेका मौसिम । इस मोसिममें दिन 
छोटा होता है। मजदूर लोग प्रायः ८ बजेसे पूर्व्व काम पर नहीं 
पहुँचते तथा सायङ्कालको ५॥ बजे ही, अन्धेर होनेके पूर्व्य घर चले: 
जाते हैं। अतिरिक्त इसके सबेरे बडी शीत पडनेके कारण काम. 
पर आते ही उनसे पूर्ण परिश्रमके साथ कार्य नहीं होता । हाथ- 
पेर अँकडे रहनेकें कारण चे कुछ शिथिल रहते हैं । किन्तु वही. 
गर्म्मीके मौसिममें दिन बड रहता है और वे सरळतासे ७ हीं 
बजे अपने काम पर जाते हैं एवम सायङ्कालके पूरे ६ बजे तक 
कास करते रहते हें । यदि इस अवधिमें दोपहरकी छुट्टीके १॥-२ 
घण्टे वाद्‌ भी दिये जॉय तोभी प्रायः ९ घण्टे से ऊपर अथात्‌ 
जाडेके मौसिमकी अपेक्षा गम्मीमें सवाया काम होता है और 
व्यय की इष्टिसे २० से लेकर २५ फी सदी तक मजदूरीमें बचत 
होती है। 

८ कार्यका आरम्भ होतेही नियम-व्यवस्था एवम्‌ ससुचित साव- 
घानी रखनेकी भी नितान्त आवश्यकता है । उदाहरणार्थ कौनसा 
माल कितना आया और उसमेंसे कितना खर्च हुआ, शेष माल. 
कहाँ रखा गया इत्यादि वातोंका व्यौरेवार हिसाव रखना चाहिये । 
साथही साथ कौनसा काम कितना व्यय करनेसे हो सकता है, 
उसके करनेमें जो व्यय हुआ है वह वस्तुतः समुचित है या 
नहीं, यदि खच अधिक बैठा हे तो क्यों, इत्यादि वातोंकी जाँच 
एवम्‌ ज्ञान सव्वंदा रहना चाहिये तथा इस बातका प्रयत्न करना 
चाहिये कि, यदि किसी कार्यमें आशासे अधिक व्यय होता है, तो 
उसे कम करनेके लिये कोई ऐसा उपाय ढूँढ निकालें जिससे काम 
सी अच्छी तरहसे निकल जाय और व्ययभी कम हो । दैनिक वेतन 
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“यर नियुक्त किये गये मजदूरोंमेंस यादि कोई मजदूर कास छुराता 
हो और केवल दिनकी अवधि पूरी करताहो तो उसे तत्काल कामसे 
छुट्टी देनाही उत्तम है। कारण वह किसी न किसी तरह समय 
पूरा करनेकी चेष्टा करता है, काम नहीं! फल यह होता है कि, 
-उस काम के पूरा होनेमें दिन अधिक लग जाते हें और पूंजीका 
आशासे अधिक हिस्सा, उस कामके प्रीत्यर्थ जितना खर्च बैठना 
.चाहिये उससे अधिक,-च्य्थेमें व्यय हो जाता है । 


९. एकवार आरम्भ किये हुए कार्य को किसी कारणवरा रोक 

-रखना भयानक हानिकर है । अतः प्रत्येक दिनका कार्य शेष होते 
ही पहिले यह जाँच कर लेनी चाहिये कि, दूसरे दिन जो 
कार्य आरम्भ दोनेवाला हे, उसके लिये आवश्यक साधन- 
साझुग्रीमें से कोई वस्तु कम अथवा बिल्कुल ही चूक तो नहीं गयी 
हे । यदि ऐसी कोई बात हो तो उस उसी समय और उसी दिन 
'मैंगवा लेना चाहिये और यदि वह इतने शीघ्र उपलव्ध न हो सके 
(तो दूसरे दिनके लिये कोई ऐसा कार्य निर्धारित कर रखना 
चाहिये कि, मजदूर लोगोंको उस चूकी हुई अथवा कम पडी हुई 
साधन-सामग्रीके लिये अटक कर बैठे न रहना पडे । दिनभरका 
काम समाप्त होते ही मजदूरोंको छुट्टी देते समय उनके सुकददमोंको 
बुलाकर दूसरे दिनका कार्यक्रम निर्धारित कर रखना चाहिये । 
जिसमें दूसरे दिन काम पर आये हुए मजदूर कामकी जानकारीके 
“लिये रुके न रहें तात्पर्य यह कि, प्रत्येक दिनका कार्य समाप्त 
होते ही दूसरें दिन आरम्भ होनेवाळे कार्यकी उसी समय व्यवस्था- 
कर सा विशेष आवश्यक और व्ययकी इष्टिसे काफी किफायत 
करता है। 


१०. यदि वरवाजे-खिडकियाँ आदिके चौडाई की नाप, जहाँ 
"तक सम्भव हो, एकही रखी जाय तो उसमें कारीगरोंको कार्य 
करनेमें विशेष सुभीता होता है। साथ ही साथ उनके एकाकारसे 
-मवनका सौन्दर्य भी विशेष रूपसे बढ़ जाता है । इन दो बातोंके 
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अतिरिक्त एक तीसरा लाभ यह होता है कि, एकही चौडाईकी 
खिडकियो अथवा दरचाजोंके ऊपर जो कमाने, छाजन इत्यादिः 
लगती हैं, उनके आधारके लिये व्यवहृत होनेवाला ताख्तया काः 
आकार प्रायः एकही होनेके कारण वे अल्प संख्यामें लगती हद 
और उससे खर्चकी बचत करनेमें पय्योप्त सहायता मिलती है। 


११ पेशराजीके काममें,-दरजांको खोदकर, उन्हें पुनः भरनेकी 
अपेक्षा उनका सुजन करते समयही यदि थोडी सतर्कता रखकर 
. उन्हें भी भांति काटते हुए शुनियोंमें ले लिया जाय तो नया 
माल खर्च न होकर पुराना माल नष्ट न होते हुए नयी दरजें 
भरनेका खर्च एवम्‌ मेहनत चच जाती है । साथही साथ 
मजबूतीकी दासे भी यह उपाय विशेष श्रेयस्कर सिद्ध होता है।' 
यदि ऐसी ही आवश्यकता बोध हुई तो २४ घण्टे पश्चात्‌ दरजोंको 
करनासे घोट देना चाहिये । 

१२. परिस्थिति एवम्‌ आवश्यकताको देखते हुए जो भी कार्य 
कराना हो, उसका विचार आरम्भमें ही सम्पूणेरूपसे कर लेना 
चाहिये तथा एक पक्का कार्यक्रम निधारित कर उसीपर अन्ततक. ` 
चलना चाहिये । यह नहीं कि, क्षण-क्षणपर कार्यक्रममें रद्दोबदळ: 
होता चला जाय । ऐसा करनेसे समय और अर्थ दोनाहीकी 
हानि होती हे । एकबार बने हुए कार्यको पुनः नष्ट करना और 
उसकी जगह दूसरी योजना करना,-माल और मजदूरी दोनोंहीका: 
अपव्यय करना है । 


१३. दरवाजोंकी ऊँचाई ६ फुटकी रखना प्या हो जाता है ।. 
कहीं-कहा वह निष्प्रयोजनही ६॥ से लेकर ७ फुट तक रखते हे । 
यों तों वह ५॥ फुटही यथेष्ट है । किन्तु सवै साधारणरूपसे ६ फुट 
रखनेम कोई हानि नहीं । खचेकी हष्टिसे विचार करनेपर साधारण-- 
तया दीवालके लिये प्रात वग फुटके हिसाबसे ७ आने खर्च बैठता. 
है, किन्तु वही, दरवाजेके प्रातिवगे फुटके लिये प्रायः २। रु, अर्थात्‌: 
वीवाळकी अपेक्षा पचगुनी लागत पडती हे । अतः इससे यह स्पष्ट. 
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हो जाता है कि, दरवाजे की ऊँचाईमें जितनी किफायत की जाय 
उतनी ही वह व्ययकी इष्टिसे विशेष सन्तोष जनक सिद्ध होती है। 


१४. सवन निम्मोणमें जितनीही सादगीले कास लिया जाय 
-उतनीही खचकी बचत होती है । गोळ अथवा अठ-पहेलुए भवनमें 
आगे-पीछे कोण निकालने पड़ते हैं। जिसके कारण खचे अधिक 
बैठ जाता है । इसके अतिरिक्त इस प्रकारके भवनोंके छप्परका 
आकार टेढा-मेढा होनेके कारण उसके निम्मोणमें खर्च तो अधिक 
बैठता ही है; साथही साथ उससे बसाती पानी टपकनेकी सम्भावना . 
रहती है । 

१५. आगे चलकर यदि कोई मञ्चिल बनवानेका विचार हो तो 
:आरम्भमेंही कुछ अधिक व्ययकर छत पर छप्पर लगवा देना 
"चाहिये । जिसमें जिस समय मञ्जिलका निमाण करना हो उस 
“समय एकबार किया हुआ काम व्यथ नहीं जायगा । छतका पृष्ठ 
भाग मञ्चिलकी सतह,-सूसाग-फररा चन जायगी और वरामदे 
निकाळनेसे दीवालें हो जायँगी । इसके विपरीत कार्य करनेसे एक 
बार चढ़ाया हुआ छप्पर तोडकर यदि मञ्चिल बनानेका विचार 
किया जाय तो सारीकी सारी मजदूरी तो व्यर्थ जाती ही है; 
-साथही साथ आरस्ममे लगे हुए माळ का ४० प्रतिशत भाग भी 
'हाथ नहीं लगता । 


३--स्थान-निव्वोचन 


भवन निम्मांण करानेके पूव्वे उसके लिये उपयुक्त स्थान निवो- 
चन करना एक बडा जटिल-परिश्रमपूणे और आवश्यक कार्य 
है । शहरों अथवा कस्बोंमें यदि बीच बस्तीमें घर बनवाना हो तो 
उसमें मनुष्यको वहाँ की बस्ती की आनुषङ्गिक परिस्थिति पर 
निर्भर हो जाना पडता है और जो भी तथा जितना भी स्थान 
“मिले, उसे अपना सौभाग्य समझकर अपना संकल्प पूरा करना 
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'पडता है । किन्तु जहाँ नयी बस्ती. होती हो तथा जहाँ स्थान 
निर्वाचन के लिये-परयोप्त शुञ्जाइश हो, वहाँके लिये शास्त्रीय 
इष्ठिसे निम्न लिखित वातोंपर ध्यान रखना विशेष आवश्यक हेः- 
यह एक साधारण पनियमसा हो गया है कि, जो स्थान 
व्यापारादि कार्योके लिये उपयुक्त समझा जाता है वह आरोग्यकी 
दृष्टिसे अत्यन्त हेय एवम्‌ हानिकर सिद्ध होता है। व्यापारकी इष्टिसे 
यदि स्थानका निर्वाचन किया जाय तो कितनीही बार ऐसे स्थान 
देखनेमें आते हे, जो आज उजाड-ऊबड़-खावड़ एवम मैदानके सद्दश्य 
प्रतीत होते हैं। किन्तु आगे चलकर निकट भविष्यमें यादे उनके 
सञ्चिकट कोई नया मार्ग, स्टेशन, वाजार अथवा ऐसेही साव्वे- 
जनिक हलूचलके केन्द्र खुलनेवाले हों, तो वेही स्थान बड़ा महत्व प्राप्त 
करते हैं ओर आरम्भिक दशासे उनका मूल्य सोगुना अधिक बढ 
जाता है। किन्तु यह एक ऐसी वात है, जो वड़े ही अनुभव तके- 
ज्ञान एवम्‌ दूरदाशिताके पश्चात्‌ मनुष्य जान सकता हे और उसके 
अनुसार अपने लिये उपयुक्त स्थानका निव्वांचन कर सकता है। 
तिसपरभी निश्चितरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि, उसका 
'निव्वोचन ठीक ही हुआ है। कतिपय प्रसङ्गोपर उसका सारा अनु- 
:भव-दूरदारिता और तकेज्ञान एक किनारे रह जाता हे और वह 
अपने प्रयत्नमें अयशस्वी सिद्ध होता है । 
इससे अच्छा और सरलमागे तो यह है कि, किसी परिचित 
और साव्वेजानिक मागेपर भूमि खरीद ले । इससे लाभ यह होता 
है कि, उस स्थानविशेषकी सम्पूण जानकारी;-उद्ाहरणार्थ,-वहाँ 
"किस श्रेणीके लोग रहते हैं, किरायेका दर क्या प्रचालित है, उसे 
देखते हुए वहां भूमि छेना लाभदायक होगा या नहीं, अड़ोस-पड़ोस 
में कौन और कैसे लोग रहेंगे, वहाँ की जल वायु तथा स्वास्थ्य 
कैसा है, इत्यादि बातोंका समुचित ज्ञान सहजहीमें हो जाता है। 
तथा यदि पूजीका यथेष्ट सूद न निकल सका तो कमसे कम रकम 
चट्टे खाते नहीं जाने पाती | बह लगती है, तो कुछ न कुछ ले ही 
कर उठती है। .. | 


१६ हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र 

व्यापार की दृष्टिसे यदि भवन निर्माण करवाना हो तो वह 
एकही बडी ग्रृहस्थीके उपयोगमें आने लायक न बनवाकर ऐसा 
बनवाना चाहिये कि, जिससे उसमें कमसे कम मध्यम श्रेणीके 
५।६ कुटुम्ब सहजमें और आराम पूर्वक रह सकें । उसकी रचना 
एक खण्ड (18५) कीसी हो और उसमें तीन-चार कमरोंकी 
पथक्‌-एथक ऐसी व्यवस्था की रहे ताकि उनमें उक्त कथित ५६ 
कुदुम्ब स्वतन्त्रता पूर्व्वक रह सकें । इस पद्धतिसे भवन निर्म्माणः 
करवानेसे किराया अधिक मिलता है तथा इस बातका सय नहीं 
रहता कि, कही घर खाली तो नहीं पड़ा रहेगाः- 

अब यदि व्यक्तिगत रूपसे अपनेही रहनेके लिये भवन बनवाना 
हो तो उस समय स्थान निव्वाचन करनेके पूर्व निम्न लिखित 
बातों पर ध्यान रखना चाहिये 

१. जिस जगह भवन बनवाना हो, वह स्थान ऊँचा और 
ऐसा होना चाहिये कि, जहाँ किसी किस्मका जल ठहर न. 
सके और सीधा चारों ओर बह जाय । गडदे अथवा समथल' 

स्थानमें जलशोषण अधिक हुआ करता है । जिसके कारण 
वहाँकी जलवायु नम-सीलयुक्त और आरोग्यकी इष्टिसे हानिकर 
होती है । 

२. पथरीली जमीन यद्यपि नींवको मजबूतीकी दष्टिसे अत्यन्त 
अच्छी होती है और उसमें जल शोषण होनेका भय नहीं रहता 
तथापि गर्म्मीके मौसिममें वह खूब तपती और रातकोभी बडी देरके 
बाद ठ०ढी होती है। इसके अतिरिक्त बाग-चगीचोंके कामम अथवा. 
ड्रेनेजके लिये मोरी बनाने एवस पनाळीकी खुदाई करनेके काममें 

. इस प्रकार की जमीनसे बड़ा त्रास उठाना पड़ता है । 


३. आरम्भमें चालू, पश्चात्‌ तीन-चार फुटके नीचे कठोर ककड 
अथवा चट्टान मिलनेसे, वह जमीन भवन निम्माणके लिये अत्यन्त 
उत्तम समझी जाती हे-! उससे हेय ्रकारकी जमीन वह होती है 
जिसके शीषमागपर मिट्टीकी सतह हो और नीचे कठोर कंकडर्की 


NNN, 


हिंदी सुलभ वास्तुशा्र १७ 
स 0000000 
जमीन मिले । काली मिट्टीकी जमीन तो सवन निर्माणके ढिये 
सर्वथैव निकृष्ट समझी जाती है। ] 


8. ससुद्की सन्निकटस्थ भूमि सृट्टिसोन्द्येकी दृष्टिसे मलेहीं 
अच्छी हो तथापि वहाँकी जल-वाय नम होनेके कारण देहमें पसीना 
बहुत छूटता है, जी मिचलता है और शरीर सर्व्वदा रुग्ण रहा 
. करता हे । इसके अतिरिक्त स्थापत्यशास्रकी इष्टिसे विचार करने 
पर ऐसी जगहपर भवनका निम्माण होनेसे, उसमें लगनेवाले 
समस्त छोहेके सामानीपर जंग लग जाता है और एक अवाथिके 
पञ्चात्‌ वह सामान नष्ट-भ्रष्ठ होकर मकानको . कमजोर बना 
देता है । इसका कारण यह है कि, ससुद्की निकटस्थ भूमिमें जो 
वायु बहती रहती है, उसके साथ ससुदस्थ क्षारमय जलके अत्यन्त 
सूक्ष्म तुषार सम्मिश्चित रहते हैं, जो लोहेपर जमकर उसे खा 
डालते हें । वनस्पति आदि पर भी इन तुषारोंका यही प्रभाव होता 
है। जिसके कारण वह ऐसी जगह पनपने एवम्‌ टिकने नहीं पाती " 


५. नाले, तलैय्या, खदान, सरोवर, तलाव एवम्‌ अपनी अन्तिम 
अवस्था पर पहुँचे हुए कुण आद्कि सञ्चिकट की भूमि भवन 
निम्सोणके लिये नितान्त अनुपयुक्त हैं । 


-६. किसी समय जहां खदान, तलाव अथवा बडासा मड़ढा 
रहा हो किन्तु वह काळकी गतिसे कतवार आदिसे भर गया हो. 
तो उसेभी त्याज्य समझकर छोड़ देना चाहिये। क्योंकि, ऐसी 
जगहुमें सरा हुआ कतवार सडकर विषाक्तवायु पैदा करता है तथा. 
निसर्गतया वहां की जमीन पुर्ती न होनेके कारण बींवके धंस- 
जानेका सय रहता है। 1 


७. आसरास्ते पर जहाँ मोटरगाडी, घोडे आदिकी खूब घूम- 
घाम रहती है, वहॉकी जमीन व्यापारकी इष्टिले भलेही उपयोगी 
हो, किन्तु निरन्तरकी चहर-पहलके कारण वहाँ जो घूल उडती 
है वह आरोग्यकी इष्टीसे मनुष्यके स्वास्थ्यको अत्यन्त हानिकर है ६: 

२ 
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८. यातो निर्वु्वाचित स्थानके चतुर्दिकही किन्तु विशेषतया 
पश्चिम दिशाको ओर-चाहे वह पर्याप्त दूरी परही क्यों न हों; 
गाय-बैल इत्यादिकी छड विवालियाँ, घोडेके अस्तबल, सण्डास, 
कोयले -अथवा चूनेकी भट्टियाँ, चमड़े पकानेके कारखाने, मिल 
इत्यादिका होना आरोग्यकी इष्टिसे अत्यन्त हानिकर है । क्योंकि, 
उसंले जलवायु दूषित हो जाती और स्थानकी शान्ति नष्ट हो 
जाती है । साथही निव्वाचित स्थानके पास ऊंचे वृक्ष, भवन 
आदिका होना भी बुरा है। कारण उससे वायुको स्वतन्त्र रूपसे 
भ्रमण. करनेमें बांधा पहुँचती है।. | 
९. भूमिकी सतहके नीचे, दस फुटके भीतर जलका लगना 
अत्यन्त बुरा है । अतः स्थान निव्वांचन करते समय यह ध्यान 
रखना चाहिये कि, उसके पास कहीं कोई ऊँआ तो नहीं है और 
यदि है तो उसका जल सूमिकी सतहके नीचे १० फुटके भीतर तो 
नहीं है! कारण ऐसा होनेले जल बरसने पर ऊपरकी और नीचेकी 
मिट्टी गीली हो जाती और हवामें नमी एवम्‌ सर्दी आ जाती है। 


१०, रेल्वे स्टेशन, साव्येजनिक मागे,-किन्तु जहाँ आमद्रफ्त- 
कम हो, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, बैङ्क, पाठशालाएं इत्यादि जहाँ 
से निकट हाँ, वह स्थान गा्हस्थिक सौख्यकी इष्टिसे औरभी अच्छा 
है । विशेषतया पाठशाछाएं तो अवश्यही घरके सान्नेकट 
होनी चाहिये । 


११. निर्धारित स्थानके सञ्चिकट जळकी व्यवस्था पूरी तरहसे 
होनी चाहिये, यदि स्वतन्त्र एवस मीठे जलका छुआ हो तो बहुतही 
बेहतर बात है। किन्तु यदि वह न हो सके तो कमसे कम स्थान 
के सञ्चिकटही एक साव्येजानिक छुंआ तो अवश्यहीं रहना चाहिये, 
जिसमें बारहों मास यथेष्ठ परिमाणमें पानी भरा रदे! 


- १२. अडोस-पडोस, सद्रञ्रान्त सुशील और अमजीवी होना 
हार । यदि लफङ्गांका जमघट : एकत्रित हो तो कभी सुख नहीं 
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१३. जहाँतक सम्भव हो, जो स्थान भवनके लिये निव्वोचित : 
किया जाय, उसका सव्वोधिकार अपने पास रहना चाहिये। यह 
नहीं कि, गिरवी की जमीन मिली हो अथवा थोडी अवाचिके इक- 
रार पर लिया हो अथवा कुछ मासिक रकम देने की शात्त लिखी 
हो। यदि इस प्रकारसे ली हुई जमीन पर भवन निर्म्माण करनेका 
विचार हो तो कमसे कम १९९ वर्ष से अधिक की अवधिका पक्का 
'एकरारनासा कर लेना चाहिये । 

१४. मनुष्यको अपनी साम्पत्तिक दशाके सुधारका अन्दाज 
बहुत कुछ अंशोमें पहिलेहीसे रहता है। साथही उसे आगे चलकर 
क्या-क्या अत्यधिक आवश्यकताएं हो सकती हे, इसका भी 
अन्दाज वह बखूबी लगा सकता है। अतः आरम्भमें जिस समय. 
वह अपने भवनके लिये स्थान निर्व्वाचन कर जमीन खरीदे, उस. 
समय उसे अपनी अधिकसे अधिक आवश्यकताको देखते हुए * 
जमीन खरीद लेनी चाहिये । ऐसा करनेसे उसे अवसर मिलते ही 
वह अपनी आवश्यकतानुरूप अपने भवनम यथोचित: सुधार एवस ' 
विस्तार कर सकता है । उसे वारवार जमीन खरीदने और दर- 
दाम करनेकी झंझट नहीं उठानी पडती । 


४-दिशा निर्धारण 
७ रू 

स्थान निर्वाचन कंरनेके पश्चात्‌ एवम्‌ काय्योरम्भ करनेके पूव 

इष्ट भवनके लिये दिशा निर्धारण करनेका विचारणीय प्रश्न उपस्थित 

होता है, । हमारे हिन्दू धम्म शास्रमे तो दंक्षिणाभिसुख भवन 
होना वजे बतलाया है। किन्तु साथही साथ यदि उसके सामनेवाला ' 

सवन उत्तराभिसुख हो तो वैसा करनेमें कोई आपत्ति नहीं है, यह- 
सी स्पष्ट रूपसे अङ्कित हे, - 
- प्रसुखतया दिशा निर्धारणका उद्देश्य यही है कि, आगे चलकर | 
उस भवनमें रहनेवाले परिवारको ऋतुचय्यांसे कोई त्रास न. 
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उठाना पडे । पाइचात्य देशोंमें, वहाँ की जल-वायु अत्यन्त ठण्डी 
होनेके कारण दिशा निर्धारणके समय यह विचार किया जाता होकि,” 
किस दिशाकी ओर भवनका सुख निधोरित करनेसे अधिकसे अधिक : 
धूप सवममें पड सकती और अधिकसे अधिक देर तक्र वहाँ ठहर ` 
सकती है । किन्तु हमारे भारतवर्षकी परिस्थिति पाइचात्य देशोसे ' 
नितान्त भिन्न है । यह ऊष्णता प्रधान देरा है । अतः यहाँ आव-- 
इयकता यह विचार करनेकी पडती है कि, क्या उपाय किया जाय. 
जिसमें भवनको आवश्यकतासे अधिक घूपका सामना न करना 
पडे । हमारे यहां स॒ट्ये किरणोंके प्रखर तापसे दिन भर तो कष्ट होतेः 
ही रहते हैं। किन्तु साथही साथ रातकोभी तपन ( गस्मी) से हमारा 
पिण्ड नहीं छूटता । दिन भर को कडी घूपके कारण हमारे 
यहाँ के भवनों का बाह्य भाग तथा चतुर्दिकस्थ भूमि इतनी तपीः 
रहती है कि, वह रात्रिमें शीघ्रता से ठण्ढी नहीं होती । दिन में 
भवन का बाह्य भाग एवम्‌ सन्षिकटस्थ भूमि सय्ये रश्मियोंके तीब्र 
ताप को शोषण करती रहती है तथा रात्रिके समय उस शोषित 
एवम्‌ संग्रहित ऊष्णता के बाहर निसृत होते ही उसका संयोग 
भवन की सज्निकटस्थ वायु से हो जाता है । परिणार यह होताः: 
है कि, वह वायु भी उत्तत हो उठती. और भवनस्थ मनुष्या के 
लिये अधिक ताप का कारण बन जाती है। 

सूर्य रस्मियोंमें रुधिराभिसरण करने एवम्‌ कूमि-कीटो का 
नाश करने की शक्ति दै, यह सत्य है । साथ ही साथ हम यह भी 
मानते हैं कि, उनके इष्ट परिमाणमें मिलते रहने से मनको अपूद्वे 
आल्हाद मिळता है । किन्तु यदि उन राश्मियों में प्रखर तीब्रता का: 
प्रादुर्भाव हो जाय तो वही रश्मि अत्यन्त तापदायी एवम्‌ आरोग्य- 
नाशक सिद्ध होती है । अतः इस सिद्धान्तसे हमारे यहाँ ` 
की जल वायु को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता हे कि» 
हमारे यहाँ अपने सवन को सूर्यं रश्मियों की अधिकता: एवम 
प्रखरता से बचाने की नितान्त आवश्यकता है और उसे देखते छुप 
हमें अपने भवन का दिशा. निर्धारण इस अकार करना चाहियेः: 
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'कि, जिसमें प्रातःकाळ के समय, ' जिस समय सूर्य की 
किरणोंमें ऊष्णताका मान कम रहता है, उस समय वह प्रत्यक्ष 
'रूपसे भवनके अन्तर्गत भागमें प्रसरित हाँ और वहाँ की वायुका 
संशोधन कर सकें तथा जिस समय उनका उत्ताप बढता है उस 
समय खिडकियाँ बन्द न करते हुए भी उनका प्रत्यक्ष प्रवेश भवन 
के भीतर न हो सके। सायङ्कालके समय जब वह पश्चिम दिशा से 
-पुनः भवनके अन्तर्गत भाग में प्रवेश करें तब उनकी प्रखरताको 
कम करने के लिये भवनहीमें उस दिशाकी ओर कोई निश्चित 
“ण्वम्‌ स्थायी आयोजन रहना चाहिये। 


. इन सब बातोंकी पूर्तिके लिये सवस उत्तम उपाय यह है कि, 
, भवन के पूर्व दिशाकी ओर खिडकियां रखकर उनसे प्रातःकालीन 
कोमल धूप घरके भीतर आने दे। दोपहरके समय सूर्य ठीक मध्यमें 
होनेके कारण छप्परकी सहायतासे भवनकी रक्षा होती है । रहा 
सायङ्कालका प्रश्न। सो उस समयकी धूपके कष्ट बचने के लिये 
भवनकी पश्चिम दिशाकी ओर एक चौडा आंगन ( वरामदा ) बना 
देना चाहिये तथा उसके पीछे सहकारी कमरोंकी व्यवस्था 
होनी चाहिये। इन वरासदोंके कारण सहकारी कमरोंकी वीवालें 
“तपने का कोई भय नहीं रहता । साथही साथ बाहरी ऊष्णवायु 
बरामदोंके भीतर पहुँच कर ठण्ढी हो जाती और सन्निकटस्थ 
कमरोंमें पहुँच कर रातके समय शारीरिक एवम्‌ मानसिक शान्ति 
-रक्षाके लिये उपयोगी सिद्ध होती हे! अस्तु । 
तात्पय्ये यह कि, भवनके लिये दिशा निर्धारण करते 
समय निम्न लिखित चार बातों पर विशेष रूपसे ध्यान रखना 
पड़ता हेः-- 
- (१) पूव्व और दक्षिणदी ओर खिड़कियाँ रहें। ताकि प्रातः- 
कालकी कोमल धूप उनसे होती हुई सवनके भीतर आ सके। 


._ (२) अत्यन्त ऊष्ण भदेशमें दो पहरके समय आराम करनेके 
जलिये अथवा बेठकर काम करनेके लिये जो कमरा निर्धारित . 
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२९/५५/५८५५ 


किया जाय उसका सृजन उत्तर और पूर्वं दिशाके मध्यमें 
. होना चाहिये । 


(३) पश्चिम और दक्षिण दिशाकी ओर भवनके बाहर चौडे 
` आँगन होने चाहिये और उनके पाश्वेवर्तीय भागमें सहकारी 
कमरे हों । 
(४) सामान्यतः पूव्व ओर उत्तर विशाके दाम्मियानमें भवनका 
` सखद्वार होना चाहिये ! इसका शाखानुक्रल नियम यह है कि, वह 
` उत्तरसे पुव्वंकी ओर उसी कोणके अक्षांश पर रहे जिस अक्षांश पर 
' `) नगर अथवा आम प्रथ्वीकी सूमध्यरेखा ( £१५३०८ ) से बसा हो । 
/„ *उदाहरणार्थः-भूमध्यरेंखासे पूना १८५", बस्बई २०, नागपूर २२ 
दिल्ली २८४०९, इलाहाबाद २५।°, कलकत्ता २॥०, कानपूर २६॥ 
पटना २५३७", तथा आग्रा २७", अंशपर बसा है। 


५--भूमिखण्ड (०४) भें भवनकी रचना 


र ००८०० टल ल्ल 


स्थान निर्व्वाचन हो जानेपर उसपर भवनकी रचना किस 
प्रकार करनी चाहिये इस समस्याको सुलझानेके लिये निम्नलिखेत 
` बातापर ध्यान देना आवश्यक हेः 

(१) पडोसके घरोके कारण अपने भवनमें धूप आनेके लिये 
` तथा वायुके आवागमनमे बाधा उपस्थित न हो इस विचारसे दोनंमिं 
जो ऊँचा सवन हो उसके बरावर अपना भवन बनाते हुए उन दोनों 

घरोंके बीचमें कमसे कभ दूना अन्तर छोड्ना चाहिये । 
( २) गाडी अथवा मोटरके आवागमनके लिये यदि माग रखना- 

हो तो वह कमसे कम १० फूटका तो अवश्यही होना चाहिये । 

(३ ) जिस दिशाकी ओर से प्रसुखताके साथ हवा बहती हो, 
- “उस ओर सम्भवनीय प्रकारसे खुली जगह छोड़ते हुए भवन 
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निम्मांण होना चाहिये । भारतवर्षम प्रायः सव्वं साधारण रूपसे 
दक्षिण और पश्चिम दिशाओंसे आठ महिने निरन्तर हवाका 
बहाव रहता है तथा इसके ठीक विपरीत अर्थात्‌ जाडे में उसका 
बहाव पूव्वे और उत्तर दिशाओंसे हुआ करता है । शरीरशास्त्रकी 
दृष्टिसे विचार करने पर इन चार महिनोंमें हमें हवा की विशेष 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । वरन अधिक हवा मिलनेसे क्विगु-. 
णित जाडा माळूम होता है । अतः इस तत्व को सन्सुख रखते हुए 
अपने भवनका लम्बा भाग विरोषतः जिसमें सहकारी कमरे इत्यादि 
आ सकें, दक्षिण और पश्चिम दिशाकी मध्यवर्तीय वायु की दिशा 
साध कर निर्धारित करना चाहिये। Fv 


.( 8 ) शहर अथवा घनी चस्तियोंमें, जहाँ. समस्त सवन सदर 
मार्गके समानान्तर होते हें वहां अपना निजी भवनभी उन्हींका 
अचुकरण करते हुए बनाना पडता है। तथापि यदि घरके चारों 
ओर विशेषतः उसके सन्सुखस्थ भागमें थोडीसी खुली जगह, बाग 
इत्यादिके वहाने से छोडना सम्भव हो तो सदर मागके समान्तर 
सचन वनवानेकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । अब निक्वाचित 
भूमि खण्डमें कहाँ भवन बनाना उपयुक्त होगा यह निश्चित करनेका 
अत्युत्कृष्ट उपाय यह है कि, पहिले एक कागज पर उस भूमिखण्डका 
नकशा खींच ले। पञ्चात्‌ उसी मानचित्रके अनुसार दूसरे कागज 
पर बनाये जाने वाले भवनका चित्र बनाकर कागजका निरुपयोगी 
भाग केर्चासे काट छे और वह दुकडा भूमिखण्ड बने हुए नहो 
पर रखते हुए आवश्यकतानुसार उसे घुमा फिराकर सब आवश्यक 
बातोंका विचार करते हुए अन्तमें भवन निम्माणके लिये उपयुक्त 
स्थान निर्धारण कर ले। कितनी ही वार यह देखा गया है क, 
सवनके चारों ओर समान स्थान छोडनेकी अपेक्षा साधारणतया 
भवनको एक कोनेमें लेकर उसके दक्षिण और पश्चिमकी ओर_ 
यथासम्भव खुला स्थान छोडनेसे विशेष लाम होता हे । 
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६--स्थान की स्वच्छता । 


क 


जिस स्थान पर भवन बनवाना हो उस स्थान पर लगे हुए पेड- 
'पौधोंका अच्छी तरह समूल नाश कर डाळे तथा यदि वहाँ पर 
-गङ्ढे-खाई आदि हों तो उन्हें भी पूर्णरूपसे मिट्टी एव्र पत्थरोंकी 
'सहायता लेकर मजबूतीके साथ भर दे । इन्हें कतवार तथा काष्ट- 
'पत्र आदिसे भरना अच्छा नहीं! कारण ऐसा करनेसे उसके 
'सडने पर रोगके उपद्रव होनेका निरन्तर भय चना रहता है। 
-चींटियोंके बमीठोंको भी उस स्थान पर रहने देना अच्छा नहीं। 
उन्हें अच्छी तरह खोदकर उनमें रहने वाळी चींटियोंकी रानीको 
ःसावघानीके साथ मार डालना चाहिये । कारण यही चीटियोंकी 
उत्पत्ति करने वाली होती है। 


७--योजना चित्र 


स्थान निधोरण एवम्‌ भवन की स्थापना कहाँ पर होनी चाहिये 
यह निश्चित हो जाने पर हमें किस नाप के और कितने कमरों की 
आवस्यकता है, इसका एक योजना-चित्र वनाने की आवश्यकता है। 
(उसमें खिडकियाँ, अलमारियाँ, मोरियाँ एवम खूँटियाँ तो दिखलानी 
म्ही चाहिय किन्तु साथ ही साथ, टेबुल, पलङ्ग, कोच बडी अल- 
'मारियां प्रभृति नित्य नेमित्तक आवश्यक वस्तुओं को रखने के 
स्थान भी अङ्कित कर देने चाहिये । यदि आरम्भ से ही इतनी 
सूक्ष्म योजना न की जाय तो अन्तमं भवन के निम्माण होने पर 
बडी दिक्कतें उठानी पडती हैं। उद़ाहरणार्थः-पलङ् के कारण दीदा- 
रूम बनी हुई अलमारी के कपाट अथवा खिड़कियाँ खोळनेमें 


EN 


आपत्ति होती है, कोच के कारण अलमारी के कपाट पूरी तरह 
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खुळ नहीं सकते । टेबुल-कु्सी इत्यादि के कारण आवागमन का 
साग बन्द हो जाता है । विशेष तो क्या इस जरासी आराम्भिक 
असावंधानी से इस तरह के अनेकों कष्ट सवन के बन जाने पर 
'निरन्तर उठाने पडते हें। इसमें सन्देह नहीं कि, इस प्रकार का 
योजना चित्र तैय्यार करने के लिये अत्यन्त अनुभव की आवश्य- 
कता है और इसी लिये ऐसे समय किसी अनुभवी विज्ञानशासत्रीकी 
सलाह छेनी चाहिये । उसके सहारे एक वार योजनाक्रम स्थिर 
हो जानेपर उसमें रद्द-बदळ करनाभी ठीक नहीं । योजना चित्र 
प्रचित्रण करते समय ।नस्रालोखेत बातोंपर ध्यान रखना विशेष 
आवश्यक हैः— ५ 

(१) सुद्दढता, उपयोगिता तथा सोन्द्येका महत्व यथाजुक्रम 
समझना चाहिये । 


(२) सादगी और मजबूतीसे भवनमें जो एक प्रकारकी चिर- 
स्थायी शोभा एवस भव्यता आजाती है वह किसीप्रकारके पलस्तर, 
'क्त्रिम नक्षी अथवा रङ्गाईके कामसे नहीं आती । ठोकने-पीटनेके 
कार्यसे अथवा जलवायुके प्रभावसे पलस्तर किये हुए स्थान फट 
जाते हैं और उनकी मरम्मत बेजोड़ रूपसे नहीं होती । यही दशा 
रज्गाईके कामकी भी होती है ! आरम्भमें तो रज्ञोंकी चमक दमक 
के कारण भवनका सौन्दर्य खिल जाता हे । किन्तु कुछही दिनाक 
पञ्चात्‌ वह चमक दसक जाती रहनेसे अथवा बर्साती जलके दाग 
-ऊपर पड्नेसे भवन उल्टा खराब दीखने लगता हे । 


( ३ ) सवन एक स्थायी सम्पत्ति कही जाती हे । इससे प्राप्त 
'होनेवाले छुख-इःखका भागी केवल उसका निर्माणकत्ताही नहीं होता 
अपितु, उसका सारा परिवार एवम्‌ भावी पीढी होती है। अतः आवश्य- 
कता इस बातकी हे कि, इस स्थायी सम्पत्तिको मूत्त स्वरूप देनेमें निर- 
थक किफायतही न सोची जाय। साथ ही यह भी न किया जाय 
"कि, किसी न किसी तरह कच्चा काम कर दिया गया हो अथवा 


“ऋण (कजे) निकालकर अपनी महत्वाकाँक्षाकी पूर्ति कर ली. 


२६ हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र 
गयी हो । दोनोंही डिसे अवन का भावी भविष्य अन्घःकारमय' 
हो जाता हे । 

(४) कार्य एवम्‌ कारण को देखते हुए भवन का योजना चित्र 
होना चाहिये । यह नहीं कि, भवन किसी कार्य विशेषको करनेके 
असिप्रायसे बनाया जा रहा हो और उसका योजनाचित्र ठीक 
उसके प्रतिकूल, असुविधाजनक बने। उदाहरणार्थ, मन्दिर, घर्मे- 
शालाएं, कायोलय, रुग्णालय तथा 'निवासगुह इन सभों के काये,. 
उपयोगिताएं एवम्‌ तद्नुषङ्गिक सुविधाणं प्रथक-प्रथक्‌ हें । अतः. 
उनकी ओर देखते हुए भवन का योजनाचित्र निधोरित करना 
चाहिये । 

(५) सचन के प्रत्येक कमरेम स्वतन्त्र वायु और प्रकाश यथेष्ट: 
रूपसे निरन्तर मिळता रहे यह ध्यानमे रखते हुए योजनाचित्रका 
सुजन होना चाहिये । 

/ (६) रसोईघर, स्नानालय, सण्डास, शौचकूप इत्यादि विभाग 
जिनमें धूंण् अथवा दुगेन्धियुक्त वायुका स्वतन्त्र वायुमें निरन्तर 
सस्मिश्चित होनेका भय हो वह एक दूसरे से पुथकू,-भवनके प्रमुख 
कमरोंले दूर-रहनाही अच्छा है । निदान कमसे कम वह ऐसी 


होना विशेष श्रेयस्कर दै। ` 
` (८) भवनके सम्पूर्ण कमरोंमें दिनके १२ घण्टोंमें से किसी भी - 
समय सूर्यके किरण पहुंचना आवश्यक है। कारण उनसे रोगजन्तुओं 
का नाश होता रहतां हे । उसी तरह कमरेके प्रत्येक कॉनेंमें 
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प्रयात प्रकाश पहुंचना चाहिये ! अन्धःकारमय स्थान रोगोंके 
निवासस्थान हुआ करते हैं। योजनाचित्रके निर्धारणका यह भी 
एक आवश्यक लक्ष्य है। .. | 


( ९ ) सवन का प्रत्येक कमरा नितान्त स्वतन्त्र होना चाहिये 
और जहाँ तक सम्भव हो उससे बाहर निकलने का द्वार भी 
स्वतन्त्र होना चाहिये । यह नहीं कि, दूसरे कमरे से होकर जाना- 
आना पडे। इससे विपरीत दृशा होने से दोनोंही कमरों का यथेष्ट 
भाग आने-जाने के काये में व्यर्थ रुक जाता है। 


( १० ) सवन से सटकर उसके आगे और पीछे थोडा बहुत 
आँगन होना अनिवायं है । 

(११) घर के चारों ओर बरामदे बनवाना अत्यन्त उत्तम है । 
किन्तु यदि उतना व्यय सहन करने का सामर्थ्य न हो तो कम से कम 
पूव्वं, पश्चिम एवम्‌ दक्षिण दिशाओं की ओर तो उन्हें अवश्य ही 
बनवाना चाहिये ! यदि यह भी सम्भवनीय न हो सके तो पाश्चिम 
और दक्षिण दिशा की ओर तो किसी भी प्रकार उनका सुजन हो 
ही जाना चाहिये । अन्त में यादे उतना भी व्यय करने की शाक्ते 
न हो तो ग्रीष्मक्रत में जिस दिशाकी ओर से वायु बहती हो उधर 
ही उनका सृजन करे । तात्पर्यं यह कि, प्रत्येक दशा में आरोग्य- 
शास्त्र की दृष्टि से वरासदांका सूजन अनिवार्य हे और वह कमसे- 
कम भवन की एक दिशामें तो अवश्यही रहना चाहिये । 


(१२) भवन बनवाने के पूव्यं आरम्भ में ही इस प्रकारकी 
योजना निधोरित करनी चाहिये ताकि भविष्यमें विस्तार करने की 
इच्छा होने पर बनवाया हुआ भाग ।गिरवाना न पडे । 

( १३ ) स्युनिसिपैलिटी तथा अन्य तदानुषङ्गिकि नगर व्यवस्था 


नियामक संस्थाओंके नियमों को देखते हुए भवनस्वामी को 
अपने भवन का योजनाचित्र निधारित करना चाहिये । 
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भवन निर्म्माण कार्यके लिये प्रसुखतया दो प्रकारके मानचित्रोंका 
व्यवहार होता है। एक तो स्थल-निर्देशक तथा दूसरा योजना- 
दर्शक । प्रथम प्रकारके मानचित्रमें निम्नलिखित वार्ताका निदरशेन 
'होना आवश्यक हैः 

(अ) वास्तुभागकी लम्बाई-चौडाई को तथा उसके अन्तर्गत 
:जहाँ सवननिम्माण करना हो उस स्थानको लाल स्याहीसे निर्देशित 
-करना पडता है। (च) उत्तर दिशा, (क) पडोसमें यदि कोई 
साव्येजनिक पथ अथवा गली हो तो उसकी चौडाई तथा वह 
'कहाँसे किंधर की ओर जाती है इसका सम्पूर्ण उल्लेख करना 
-पडता है। ( ड) चतुर्दिकस्थ भवन अथवा स्थायी सम्पत्तियोंका 
निर्देश। ( इ ) सर्वे नम्बर, (फ) वायुकी गति (ग) भूमिका 
उतार-चढाव। 

दूसरे प्रकारके मानचित्रोंमें तीन विभाग होते हैं। ( अ ) अधो- 
दर्शन (0190 ) अर्थात्‌ ऊपरसे नीचे की ओर देखने पर कैसा दृश्य 
'दिखलाई दे सकता है इसकी सटीक कल्पना का उल्लेख ! यह 
विभिन्न मर्य्यादाओंको निर्देशित कर सकते हैं । उदाहरणार्थ, 
मित्तिके अधोदर्शनमे भित्तिकी चौडाई कहाँ पर कितनी है यह 
ज्ञात हो सकता है! चौकीके शीषेभागके अधोदशीनमें चौकी के ऊपर 
कहाँ और किस चौडाईके दरवाजे बैठाते हैं, यह मालूम हो सकता 
है । प्रायः तीन फूटसे ऊपरवाले अधोद्शनमें दरवाजे और खिड्- 
-कियाँसी दिंखलायी दे सकती हैं । इसी प्रकार भवनके प्रथम एवम्‌ 
-द्वितीयखण्ड इत्यादिका हिसाब जाना जा सकता है। (ब) लम्बे 
और चौडे च्छेदो ( Longitudinal & cross 8९०४००४) में यदि 
च्छेद पर खडे होकर देखा जाय तो भवनके शीर्षभागसे लेकर 
सित्तिओंके नींच तकका सम्पूर्ण इश्य भाग दिखलाई वेता 
है । अर्थात्‌ इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, आगे और पीछेके 
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सम्पूर्ण भाग एकही सतहमें दिखलाने पड्ते हैं । इन च्छेदको 
जाननेकी मिरित्रयांको अत्यधिक आवश्यकता होती है । क्योंकि 
उनके विना वे खिडकियों, ताखों, अलमारियों तथा खम्भोंको 
अधोदशनमें देखनेपर भी उनकी वस्तुत उँचाई नहीं जान सकते।' 
च्छेदकी सम्यकू जानकारी किये बिना खिड़की की सतहकी उँचाई,. 
खस्सेकी ऊँचाई, आधार स्तम्भकी मोटाई, खण्डकी ऊंचाई 
फर्श-पाटण ( 7100" ) की मोटाई, उनकी धरने तथा कडियॉकी' 
स्थापनाके स्थान, केंचियोंके प्रकार, छप्परोंके ढाल तथा भवनकी: 
सम्पूर्ण ऊँचाई इत्यादि बातोंका निर्धारण करना अशक्य हो जाता: 
है! यादे भवन विशाल और महत्वपूर्णहों तो स्थपतिवर्ग विभिन्न' 
स्थानोंके अनेक च्छेद अपने मानचिचरमें दिखलाता है । क्यो? 
इसीलिये कि, जिसमें सिख्रीको किसीभी बातकी जानकारीके लिये : 
असुविधा न हो । (क) दृशेनी एवम्‌ पाश्वेभाग तथा-बगलके दृश्य !: 
इनसे सवनके वाह्यदरोनकी यथातथ्य कल्पना होती है। उस कल्पः : 
नान्तगंत हश्य का काल्पनिक परन्तु यथार्थ सूरतस्वरूप किसी न किसी - 
परिमाणमें विव्य दृष्टिसे देखनेके लिये भवन के विभिन्न भागोकी  . 
ओर के दृश्य ही मानचित्रमें अंकित करने पडते हें । भवन सुन्दर 
व्खिलाई देनेके लिये यही आवश्यक नहीं हे कि, उसमें खूब कळाको-- 
शल्य-चित्रकारी एव्‌ पच्चेकारीकाही काम हो । किन्तु यादे उसके 
आकार-प्रकार के हिसाबसे उसकी उँचाई, चौकी, खिडकियाँ, दर- 
वाजे इत्यादि सब प्रमाणबद्ध हों तथा उसकी बाह्य रचनामें समः: 
पक्षता (Sym ९४7} ) अर्थात्‌ “ मक्षिकास्थाने मक्षिका” वाला 
हिसाव हो अथवा खड़ी मध्यरेषाकी एक ओर, जिस अन्तर पर: 
खिड़कियां दरवाजे प्रभृति हों उसी अन्तर पर उसके दूसरी ओर - 
सी उनका वास्तव्य रहे तो वही भवन नितान्त सुन्दर और 
रमणीय दिखलाई देता है । अतः यहां पर यह बात निर्विवाद हो 
जाती है कि, भवनका यथार्थं कल्पना चित्र दृष्टिपटके सन्सुख : 
लानेके लिये भवनकी विभिन्न दिशाओंके दृश्य मानचिनरमें.: 
दिखलाना नितान्त आवश्यक है।- | अहि 
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« भवन निम्मांणका कार्य अधिकाँश रूपसे प्राप्त भूमिखण्ड (10) 
"पर निर्भर रहता है । वह यदि लम्बा, ' गोमुखी ! ( आगे कम चौडा 
तथा पीछे फैला हुआ ) अथवा उसके ठीक विपरीत अर्थात्‌ 'व्याम्न 
सुखी ? हो तो प्रत्येक की इष्टिसे नितान्त पुथक्‌ प्रकार की शरण 
लेकर निर्माण कायंकी पूर्ति करनी पडती है । साथही साथ उसके 
दर्शनी एवस प्रमुख भाग की दिशापर भी कितनी ही बातें निर्भर 
रहा करती हें। उदाहरणार्थ, पशचिमाभिसुख भवनको विशेषतया 
'सूसलघार बा सायान्ह-कालीन धूप तथा वायुके प्रबल घक्के 
सहने पडत हैं और इसके लिये उसकी उस दिशा की ओर एक 
“चब्रूतरासा निकालना पडता तथा उसकी सोंदर्य-वृद्धिके लिये 
:उसके अग्रमाग पर लकडीका अथवा जालीदार कठघरा लगवाना 
पडता है । इस प्रकारकी अतिरिक्त व्यवस्थाके पश्चात्‌ तब कहीं 
:सुख्य भवनका धूप और वृष्टिसे संरक्षण होता हे । किन्तु इससे 
“वस्तुतः भवनका बाह्यरूप बिल्कुलही बदल जाता है 


यदि छोटा और सादा भवन हो तो व्ययकी दृष्ठिसे उसका चौकोर 
होना विशेष सुविधाजनक होता है ( चित्र संख्या १ देखिये ) 


वि. १ चि.२ चि.३ चि.४ चि.५ चि.६ चि. ७ 


ची इस प्रकारके भवनका एक छोर अथवा मध्यभाग त्रिभुजाकुति 
-कोणमें बढानेसे प्रकाश वायु एवम, प्रशस्त स्थान यथेष्ट मिल जाता 
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'है। ( चित्र संख्या २ और ३) इससे बडे भवनकी यदि आवश्यकता 
हो तो अंग्रेर्जके “प» अथवा “ए अक्षरके सद्दश्य आकार रचना 
करना विशेष सुविधाजनक है। ( चित्र 8 और ६ ) धर्मशाला 
'इत्यादिके सह्य, भवन-नीचे और ऊपर प्रत्येक खण्ड (Flats) 
में दो कुढुम्व रखकर मध्यवतींय भाग में जीना रखनेके लिये 
अत्यन्त उपयुक्त होते हैं । इससे आगेकी श्रेणीमें चौतफो कमरे 
'चनाकर सवन के मध्यवर्तीय सागमें चौक बनाया जाता है । 
(चित्र संख्या ५) हमारे यहाँ सवन निम्माणकी प्राचीन प्रणाली यही 
'थी । किन्तु ऐसे श्रेणीके भवनों के चौक छोटे होनेसे खुळी वायु 
'यर्य्याप्त रूपसे नहीं मिलने पाती तथा घूपके कारण: दीचालें तप 
जाने पर उनके ठण्ढ़े होनेमें अत्यधिक देर लगती हे । बड़ा चौक 
रखने से भवन का विस्तार अपेक्षा से बाहर बढ जाता है । सातवीं 
चित्र संख्यामें एक बडे किन्ठ॒ अत्यन्त सुविधाजनक भवन का 
नसूना दिखलाया गया है। उसमें सन्सुखस्थ भाग फेला हुआ होने 
के कारण प्रकाश और वायु को भवन के भीतर यथेष्ट रूप से 
सञ्चार करनेमें आवश्यक सुविधा मिल जाती है। 


भवनका वाह्यरूप निसगेसे मिलता-जुलता होनेसे उसमें विशेष 
सौन्दर्यं आ जाता है। उदाहरणार्थ, किसी एक ऊबड़-खाबड काले 
'पत्थरकी शिळापर पञ्चेकारी-नक्षी अथवा पलस्तरका काम करनेकी 
अपेक्षा यादि उसपर उसीं जातिके बडे-बडे पत्थरोंकी रचना कर 
सवनमें भव्यता उत्पन्नकर दी जाय तो वह मजबूती और सौन्दर्य 
दोनोंही दष्ठिसे यथार्थ और उपयुक्त होता है । उसी तरह हरी- 
- भरी सुन्दर वनश्राके सञ्चिकट यदि ऊबड-खाबड एवम्‌ बद्सूरत 
यत्थरोंका काम किया जाय तो वहभी अच्छा नहीं । उससे भवनकी 
शोमा बुरी तरह दब जाती है। 
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अंग्रेजीमें शिल्प-जिसे 47०॥६४०४००७ कहते हैं वह भारतसें 
सामान्यतः बड़े ही संकीर्ण आशयसे समझा जाता है। उसः 
आशयसे जो मथितार्थ निकलता है वह यह है कि, ' भवनके 
बाह्यगत्‌ दर्शनीय सौन्दर्यको वृद्धिज्ञत करनेके लिये जो 
कठा-कौशल्यका काम किया जाता है, उसे शिल्प अर्थात्‌ 
आकिटेक्चर ( .47०॥1६००८८०७ ) कहते हे ?। किन्तु तात्विक दृष्ठिसे 
विचार करने पर शिल्प शब्दका अर्थ अत्यन्त व्यापक स्वरूप- 
का होता है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि, “ जिस 
देशविशेष एवम परिस्थातिमें कोई वस्तु निर्माण हुई, उसकीः 
परिस्थिति तथा उस देशमें रहने वाळे मनुष्योंकी अभिरुचिको 
देखते हुए उनकी मनोरचना पर उस वस्तुविशेषके सम्बन्धमें 
जिस विशिष्ट प्रकारंक कलाकोशल्यका सूर्तिमान स्वरुप उत्पन्न हो 
उसे शिल्प कहते हें । ” प्रत्येक देशाविशेषमें उपलब्ध होनेवाली 
साधनसामग्री, जलवायु तथा परिवत्तेनशील परिस्थितिके अलुसार 
उसमें थोडा बहुत परिवर्तन हो जाय, यह बात दूसरी है। किन्तु यह 
माननाही पड़ेगा कि, किसीभी शिहपके सूलतत्वोंमें सत्य एवम्‌ उपयुक्त- 
ताका समावेश होता है । सुसङ्गाति, ( "m० ) योग्यायोग्यता 
( Fitness ) तथा प्रमाणबद्धता (00०5०"०॥) यह विशेषताएं 
उनके पश्चात्‌ अर्थात्‌ उक्त तत्त्वांको देखते हुए आती हें । जिसमें 
सत्य हे उसमें सोन्द्ये होना, तथा जिसमें सोन्द्यं हे उसमें सत्यका 
वास्तव्य होना अनिवार्य एवस्‌ अवश्यम्भावी . होता है । सारा यह 
कि, पहिले उपयुक्तता एवम तत्पश्चात्‌ उसके अनुरूप योजना हुआ. 
करती है। यही निसगेका नियम है। उदाहरणार्थः--हिरन एक 
अत्यन्त चपल पशु है। इसलिये उसका शरीर हल्का होता एवम्‌ 
पेर लम्बे तथा बारीक होते हें । तत्पञ्चात्‌ अनुक्रमसे घोडा, अँट. 
प्रभृति चतुष्पादोंको देखिये ! उनके चापल्यके अनुसार उनका 
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शरीर तथा पैर किस भकार हल्के एवम्‌ छम्बे होते हैं । हाथीकी गति 
मन्द होनेके कारण उसका शरीर भारी तथा पेर स्थूल होते हें । 
इसी प्रकार शिल्पके प्रायः सभी सौंन्दर्यमय भागोंके सम्बन्धमें 
विचार करनेसे, ` उपयुक्तता ” यही एक कारण उसकी अन्तःस्थली 
में पाया जाता है। उदाहरणार्थ भवनमें कमान बनानेका हेतु 
यही होता है कि, वह भार सहन करनेमें पर्य्याप्तरूपसे समर्थ होती. 
है। खिडकीके बाह्यागत्‌ छज्जे तथा चौकी पर स्थित चवूतरेनुभा 
एवम्‌ साञिलकी सतहगत्‌ कङ्गनीका सुजन वर्षाका जल 
दा पो होता हुआ सवनके भीतर घुसने न पाये इस विचार- 
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कोई सी सुन्दर भवन अथवा रमणीय वस्तु देखनेसे मनमै 
अकस्मात्‌ जो एक तरह का विशेष आनन्द उत्पन्न होता है उसका 
कारण यह है कि, उस सौन्द्येविशोष भवन अथवा वस्तुकी 
भत्यक्ष आक्काते एक सामान्य रंगमें हमारे भनश्क्षुआंके सन्सुख 
स्पष्ठरूपसे अङ्कित हो जाती हे और उसके कारणही हमारे मनमें 
एक तरह का अपूर्वं आनन्द उत्पन्न हो जाता है । यदि मान लिया 
जाय कि, उस वस्तुविशेष को चित्र-विचित्र रंगोंसें रंग दिया हो 
अथवा उस पर अत्यन्त बारीक एवम्‌ प्रशासनीय कलाकौशल्य 
युक्त कार्य किया हो तो वह तबतक स्पष्टरुपसे हग्गोचर होना: 
असम्भव है जब तक हम उसके नितान्त सन्निकट पहुँचकर नहीं 
देखते । अतः ऐसी परिस्थितिम यह स्पष्ट हो जाता है कि, मवन में. 
मनोहरता उत्पन्न करनेके लिये नक्षी अथवा कलाकौशल्ययुक्त 
रंगीन कामकी अपेक्षा उसकी बाह्य आकांत को सुन्दर बनाना 
विशेष अयस्कर है। भवन का प्रत्येक भाग एक दूसरेसे मिलना 
चाहिये तथा सम्पूर्ण भवन पूर्णतया प्रमाणबद्ध होना चाहिये । 

भारतीय शिल्पके प्रमुख लक्षण यह हैं ककि, उसकी समथल 


कमान, स्थूल तथा बौने खम्भे, कङ्गनी, जाळीदार छज्जा, चौड़ 
आङ्गन अथवा बरामदे, पक्का-छतदार अथवा न्यून दालका छप्पर 
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इत्यादि प्रमाणबद्ध और शास्तरानुकूल. होना चाहिये । इससे 
सवनको चौड़ा-खुविशांल एवस भव्य रूप.प्राप्त होता हे । यूरोपि- 
यन शिल्पमे अधिकतया ऊंचाइको प्रधानता दी जाती हे । इसमें - 
पतले एवस्‌ ऊँचे खम्भे, परवलय कंमान ( 9790012 760 ) 
अथवा झुकावदार शिखर ( 117९४ ) प्रवेशद्वारकी डेवढी 
(४००० ) अथवा कमसे कम सीढियां ढँकने योग्य सामने आयी 
हुई कमान, ( ४३४०) स्तरयुक्त, नरम श्रेणीविश्ञोष . पत्थरका 
अत्यन्त दाळदार छप्पर, ऊंचे घुंआंकर, छप्परकी अन्तर्गत खिड़- 
क्ियां (07०८7), तथा छरेंदार गिलावा प्रभातिका समावेश 
होता है 1 * 


११- अन्तरङ्ग 

भारतीय प्रणालीके सवनमें प्रायः नीचे लिखे विभागोंका समा- 
वेर होता हैः ! . मः | छि 
( १) मिलन मन्दिर (सद्र बैठक), २ शयन मन्दिर (5९7००) 
` एक अथवा अनेक इच्छित कमरे (३ ) व्यावहारिक अर्थात्‌ ख्रियोके 
बैठने-उठनेका ग्रह (8 ) आँगन-चबूतरा अथवा खुला बरामदा (५) 
र " स्वयस्पाकग्रह ( ६ ) सोजनग्रृह ( ७ ) कोठी अर्थात्‌ भण्डारा 
(«८ ) देवारूय-ठाकुरद्वार (९ ) स्नानालय तथा .( १०.) जीना । 
इन सब आवश्यक विभागोंके अतिरिक्त -यथाशाक्ति अतिथिग्रुह, 
मेहमानोंके लिये निवासस्थान, शिज्ञु आका कीडाङ्गण, पुष्पवीचिका 

(1050 ) इत्यादि विभागोंकाभी समावेश हो संकता. हत 


+ भवनके वाह्यङ्गको मनोहर वनानेका विस्तृत विवरण इस पुस्तकके सूल लेखक 
श्रीयुत देशपाण्डेजीने अपनी स्वलिखित “ 1651660081 . Buildings 
8प्र(00 ६० 17018 ” नामक अंग्रेजी पुस्तकमें दिया है । पुस्तक अत्यन्त. सन्दर . 
माम्मिक एवम्‌ कतिपय चित्रेसि परिपृणे है सत्य ६). . FRR 
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आराम्भिक योजनाचित्र स्थिर करते समय उपरोक्त सभी विभागः 
किस प्रकार और कहाँपर निर्धारित होने चाहिये इसका निश्चय 
करना अत्यन्त अनुसव और चातुय्यका कार्य हे । किफायतको '. 
देखते हुए बनाये गये योजनाचित्रम प्रत्येक कमरेके. लिये. एक 
शथकू दालान होते हुए सी अपने आनेजानिके मार्गमे आधिक . 
स्थान खचे न हो, इसका ध्यान रखना अत्यावश्यक हे । 


किस दिशाकी ओर कौनसा कमरा रखना इसका निश्चय करना 
सी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवस विचारणीयं कार्य है। उद़ाहरणार्थः- ँ 
रसोई घर यदि पश्चिम दिशाकी ओर हो तो उससे सवनकी पूवेस्थ . 
दिशाकी ओर के सारे. कमरॉमे घु तथा रसोई घरकी बुरी-भली . 
चाञु घुसनेका भय रहता है। आरोग्यशास्त्रकी इछ्टिसे इसका प्रति- . 
कार करना अत्यन्त आवश्यक है! : 


( १ ) सदर बैठक अथवा दीवानखाना 


सद्र बैठकका उपयोग साधारण रूपले. आये-गये आगन्तुकोले 
मिलने-जुळनेमें' तथा बाहरी मनुष्यांसे गपसड़ाके लगाने एवम्‌: 
व्यावसायिक बातचीत करनेमें होता है। उसका क्षेत्रफल साघा-. 
रणतया मध्यम स्थितिके कौडुम्विक भवनमें यथाराक्ति १५१२: 
से लेकर २४५१६' तक होना चाहिये । : सवन _ अत्यन्त छोटा: 
ही क्यों नहो; किन्तु उसमें सी दीवानखाने का क्षेत्रफल: कमसे कम: 
उपरोक्त प्रमाणमें होना. आवश्यक हे । हाँ, यह हो सकता: 
है, उससे प्रसंगानुसार शयनागार का काम छे लिया जाय। कुछ: 
लोग इस सम्बन्धमें भोजन करनेवाले मबुश्याँकी संख्या निधोरित 
कर उसके हिसाबसे क्षेत्रफळ निर्धारित करते हें। अतः उस-. 
हिसे देखने पर दो पंक्तियोंको ८ फुट चौड़ा स्थान लगता हे! 
इस इष्टिसे चार पाक्तियोंको १५ फुट स्थान: .मी पर्याप्त हो जाता, 
है। तथापि यदि १६ फुट स्थान देवया जाय तो विशेष उपयुक्त 
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होता हे ओर बेठने-ऊठनेमे किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती ४ 
विवाहादि कार्योमे तथा सह-भोजनमें भोजन भट्टोंकी संख्या आधिक 
होती है। किन्तु इस कभी-कदाचित की अछाविधाकों कोहुम्बिकः 
सवन निर्माण करते समय इष्टिकोणमें रखना व्यर्थ है। कारणः 
उससे व्यर्थमें अथेकी हानि होती और निरन्तरके लिये प्राप्त स्थानः 
रुक जाता है । 


बैठकखाने में दरवाजे-खिडकियाँ इत्यादि का निर्धारण उनके 
सृजन होनेके पूठ्वं ही पूर्ण विचार कर करना चाहिये । जिसमें 
यह न हो कि, बैठकखानेके बन जाने पर आवागमनके मार्गकेः 
कारण अथवा उसमें बनी हुई तथा रखी हुईं अल्मारियों, टेबुल: 
कुसियों, कोचों तथा अन्य आवश्यक चस्तुओंके कारण उनके 
खोलने एवम बन्द करने में बाधा उपस्थित हो ! इसके लिये आरर्भ- 
में ही योजना चित्र बनाते समय इन सब वातोंका-विचार करते 
हुए उन्हें चित्रमें यथायोग्य स्थानमें अङ्कित कर देना उत्तम एवस 
आवश्यक है। 


दीवानखानेके प्रवेश द्वार कमसेकम ३०८” से लेकर ४।५६॥” 
तकके क्षेत्रफलके तो अवश्य ही होने चाहिये । उसी प्रकार 
खिडक्या भी जहाँतक हो यथेष्ट रूपसे बडी होनी चाहिये । 
दरवाजोंके क्षेत्रफलका उक्त प्रमाण भी साधारण है। उससे बडे 
दरवाजे होना अच्छा है; किन्तु छोडे होना ठीक नही । कारण 
किसी विशेष सम्मेलनके अवसर पर सीड एकत्रित होनेसे छोटी: 
खिडकियों और द्रवाजोंवाले बेठकखानेमें उपस्थित जनताको, 
पर्याप्त वायु एवम्‌ प्रकाश मिळना असम्भव हो जाता है। 


अंग्रेज लोग प्रायः सदर बैठकखानेको भवनके मध्यवत्तीय 
सागमें रखना पसन्द करते हें। किन्तु हमारे भारतीय समाजका 
आचार-विचार-व्यवहार एवम्‌ गुण कम्मं स्वभाव तथा संस्कृति 
उनसे नितान्त भिन्न होनेके कारण हमें इस सम्बन्धमे उनका 
अनुकरण करना अच्छा नहीं ! कारण उससे हमारे यहाँकी ग्रह 
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"छलनाओंका स्वातन्त्र्य नष्ट हो जाता हे और वह चेठकखानेके 
कमरमें स्वतन्त्रता पूव्वक घूम-फिर नहीं सकती । 
उन्हें कौडुम्बिक काये करनेमें बन्धन सा हो जाता है और वह सदैव 
'सङ्कुचितसी रहा करती हैं। अतिरिक्त इसके भारतीय प्रणालीस 
'बने हुए बेठकखानोंमें वायु तथा प्रकाश संग्रह करनेमे 
“विशेष सुविधा होती है! इस पद्धतिसे बने हुए चेठकखानोंका 
'अवेशङ्वार बाहरी बरामदेमेंसे होना चाहिये । खण्डकी ऊँचाईका 
'अमाण देखते हुए दीवानखानेकी सतहसे ७८ फुटकी ऊँचाई पर 
` 'चित्रादि लगाने लिये उसकी चतुदिक्रस्थ दीवालोंमें एक कंगनीदार 
"पट्टी जड़नेसे दोहरा लाभ होता है। एक तो यह कि, उससे 
'चित्रकी शोमा बढती है तथा दूसरे दीवालोंको उस ऊँचाई तक 
"जल अथवा तेळका सूल्यवान्‌ रङ्ग देकर उसके ऊपरी साग 
“पर सफेदी कर देनेसे व्यय कम होता तथा सौन्दर्य एवम्‌ आरोग्यकी 
'इप्ठिस विशेष लाभ होता हे । साथही.साथ तीसरी बात यह होती 
'है कि, रातके समय दीपकके प्रकारका शुक्र सफेदी पर परावत्तन 
"होकर वह अधिक स्पष्ट एवम्‌ स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकारके 
-कमरोंमें स्थानस्थान पर सूंटियाँ रहना भी अच्छा नहीं । कारण 
उनके रहनेसे उनपर कुछ न कुछ वस्त्र इत्यादि लटकेही रहते हें 
“जो बैठकखानेको गोदामसा रूप देनेका कारण बन जाते हैं । 
“उनकी जगह यादे एकही स्थान पर ५६ खूंटियोंकी चोखट जड़ 
“दी जाय तो वह विशेष सुविधा जनक ओर सौन्व्यपूरक है। 
:इन कमरांके दरवाजे भीतरकी ओर खुळनेवाले होनेकी अपेक्षा 
ःबाहरकी ओर अथवा पड़ोसके कमरोमें खुलने वाळे होने चाहिये । 


( २ )--शयनागार (९०६००८ ) 
RR 


भवनका यह विभाग मनुष्य जीवनके लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण 
'है। इसमें मनुष्यकी आयुका कम-अधिक प्रमाणमें प्रायः एक-तिहाई 
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; भाग नित्राके कार्यमें व्यय हुआ करता है । अंग्रेज़ोंमें इसका महत्व 
` समझते हुए प्रायः २० से अधिक की ` आयुवाळे किशोर वयस्क 
बालकों तक दो मनुष्यांके लिये एक स्वतंत्र कमरा दिया जाता है 
- हमारे दारिद और अज्ञानके कारण हमारे यहाँ इस आवश्यक 
` अझकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । यहाँ तो एकही बडे 
: कमरेमें पारिवारके आधेकसे आधिक मनुष्य खडे-तिछे बिछौने 
* विछाकर सो जाते हैं। देहातोंमें तो इसलेसी विकट दृशा देखनेमें' 
' आती है। वहाँ कुत्ते-गाय इत्यादि चौपाये तक इन कमरोंमें बान्घ' 
दिये जाते हें । इतनाही नहीं अपितु वायुके आवागमनके लिये यदि 
' उनमें, कुछ छोटी खिडकियों बनी हो तो वह मी शीतके भयसे 
` बन्द कर दी जाती हैं । परिणाम यह होता है कि, उससे इवासो- 
` इवासके लिये शुद्ध वायु मिळना बन्द हो जाता है । समाजमें. 
` विशेषतः गृहस्थ छलनाओंमें क्षयादि रोगोंका प्रसार हो जाता है, 
` एवस्‌ दोब्बेल्य, अकाल वार्धक्य, बालसृत्यु, सङ्कुचित आयुर्मान 
` इत्यादिक वास्ताविक कारण,--भवनक झायनागारोंकी उक्त 
' दृशा है । पुरुष वर्ग तो दिनमें अथवा किसी न किसी समय 
किसी न किसी बहानेसे बाहरके खुले वातावरण में घूम-फिर 
; आता और अपने शरीर स्वास्थ्यके लिये कुछ न कुछ अंझो में 
बाहरकी स्वच्छ वायु अहण कर लेता है। पर घरकी ललनाओंको' 
-उतनीभी खुली वायु मिळना असम्भव हो जाता है । अस्तु, 
शयनागार की खिडकियों की सतह जमीनसे प्रायः २-२॥ फुट- 
पर होनी . चाहिये । जिसमें भूमिपर सोनेवाळे सनुष्यांके शरीर 
को वायु की लहरी प्रत्यक्षरूपले स्पर्श नहीं कर सकती । यदि 
किसी कारणवश खिडकिया की सतह मूमिसे मिली हुई रखना 
हो तो उनके कपाट इस तरहके बनाने चाहियें ताकि, जब आव- 
श्यकता हो तब नीचेका आधा भांग बन्द कर लिया जा सके । 
इसके लिये खिडकियोको घूम-फिर सकने वाळी झिलमिलियाँ 
(_Venetion ) लंगाना विशेष अच्छा है। किन्तु इस प्रकार की 
- योजना करना मध्यम श्रेणीके लोगोंको आर्थिक व्ययकी. इष्टि सेः 
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असम्भव होगा। अतः उसके लिये यह किया जा सकता है कि, जमीन 
से खिड़की का जितना भाग बन्द करना हो उस हिसाब से, जमीने 
की सतह के समानान्तर एक फुट लम्बी और ५ इंच चौड़ाई की 
१।२.खिड़ाकियाँ बैठाकर, शरीरको उनसे आनेवाली वायु स्पर्श न 
करे इस विचार से उनमें झिलमिलीदार तख्तियाँ .तिछो :जड़ दे 
तथा उनके सन्सुखस्थ दीचालमें छत अथवा खण्डके पेन्वेमें लाहेके 
छड़ भर कर थोड़ी बड़ी खिड़कियाँ जड़ दे इस प्रकार की योजना 
'होनेसे ताजी-स्वच्छ-ठण्ड़ी और जड़ वायु निचली खिड़कियोंसे 
आकर कमरे की दूषित-तथा हल्की हवां ऊपरी खिड़कियोंसे बाहर 
"निकल जायगी। अतिरिक्त इसके . प्रत्येक खिड़की के ऊपर १ से 
लेकर १। फुट तक की ऊँचाई का चौड़ा कलमदान (४०५1४६०) 
होना आवश्यक है। | 
झयनयुहमें जहाँतक हो अत्यन्त कम सामान होना चाहिये । 
इसके निर्म्माण के पूव्वे योजनाचित्रमें पलंग तथा प्रथकू अलमा- 
रियोंके स्थान निर्देशित करते हुए उनके अनुसार उसमें बनने- 
वाली खिड़ाकेयों-दरवाजों तथा दिचालसे संल अलमारियोंका 
स्थान निर्धारण करना अनिवार्य और सुविधाजनक है। 


इस प्रकार के कमरोंका सूजन, वायुकी दिशाका अनुलक्ष्य करते 
हुए उसी ओर होना चाहिये । हमारे उत्तरी भारतवर्षमें तथा उधर 
'वृक्षिणस्थ महाराष्ट्र प्रान्तमें प्रायः प्रतिवर्ष ७८ महिने पश्चिम और 
“दक्षिण दिशाके कोणसे वायु का भ्रमण होता रहता है तथा शेष चार 
“महिने ठीक इसकी प्रतिकूल दिशासे वायु बहती रहती हे । यह 
चार महिनेकी अवधि विशेषतया शीतकालका होती है। अतः उस 
अवधिम यादि हमें विशेषरूपसे वायु न भी मिल सके तो शी काम 
चल सकता हे। किन्तु ग्रीष्म और वषांकालमें उसका मिलना हमारे 
-स्वास्थ्य एवम्‌ सुखके लिये अनिवाये एवम्‌ आवश्यक हे । अतः 
-उसी दिशाका अनुलक्ष्य करते हुए हमें अपने शयनग्रहका सजन 
,करना उपयुक्त और श्रेयस्कर है। : ` . " 
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गन उनि क पन कक 
अब यह प्रश्न सुलझाना थोडा कठिन है कि, हमारा शयनगृह 
कितना बडा होना चाहिये । मध्यमस्थितिके समाजकी आवश्यक- 
ताओंको देखते हुए थोडे बहुत अनुभवके पञ्चात्‌ हम यह कह 
सकते हें कि, ऐसे समाजके लिये भवनके इस विशिष्ट विभागका 
आकार १२५१५” होना पर्य्याप्त है। किन्तु यदि इससे भी बडा 
आकार हुआ तो कोई हानि नहीं वरन उल्टे लाभ ही डे । तथापि 
स्थानकी संकुचित दशा अथवा साम्पत्तिक स्थिति अनुक्रल न होने 
पर सी इन कमरोंका आकार १०० वर्गफुटसे कम होना अच्छा 
नहीं । प्रकार विशेषको देखते हुए यह कमरे चौकोर होनेकी 
अपेक्षा कुछ लम्बे होना विशेष अच्छा हे । उदाहरणार्थ १०१८१०” 
फुट आकारके कमरेके मध्यम एक टेबुल रखकर उसके इद-गिड 
जो थोडीसी जमीन बचती है उसकी अपेक्षा १२%८' वाळे क्षेत्र 
फलके कमरेमें उपरोक्त टेबुलके उसी स्थान पर रखनेसे उससे 
कहीं अधिक जगह बचती हे । यों तो प्रथम आकार वाले कमरेका 
क्षेत्रफळ १०० वर्ग फुट अर्थात्‌ दूसरे कमरेके ९६ वर्ग फुटके क्षेत्र- 
फलकी अपेक्षा ४” वर्ग फुट आधिक होता है, तथापि दूसरे कमरेकी 
रूम्बाई थोडी अधिक होनेके कारण वह प्रथम कमरेसे कहीं 
आधिक सुविधाजनक और सुव्यवस्थित सिद्ध. होता है। यादि 
कमरा छोटा हो तो खिडाकेयाँ बड़ी रखते हुए दूषित वायुके ऊपरही 
ऊपर बाहर निकल जानेकी तथा स्वच्छ वायु भीतर पहुंचनेकी 
व्यवस्था सरलतासे की जासकती है । शरीरशाखवेत्ताओंने 
मलुष्यके श्वासोश्वासका परिमाण निकालते हुए यह निश्चय किया 
है कि, वह पत्येक घण्टेमें कितना कार्बोनिक एासेड गैस (शरीरस्थ 
दूषित वायु ) बाहर छोड़ता रहता है तथा उसे उसी अवाधिके भीतर 
कितनी शुद्ध वायु,आक्सिजन वायु पहुंचानेकी नितान्त आवश्य- 
कता है। उस परिमाणको दृष्टिकोणमें रखते हुए स्थपतिवर्गनें 
यह निर्णय किया है कि, मनुष्यके शयनागारमें भ्रतिमनुष्यके 
पछि कमसे कम ३०० घन फुट जगह रह सके इतना बडा 
उसका आकार होना चाहिये । इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि, 


| 
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"यदि भवनके खण्डकी ऊँचाई १० फुट हो तो प्रत्येक मनुष्यके लिये 
“कमसे कम २० फुट जगह तो अवश्यही रहनी चाहिये । इससेमी 
स्पष्टरूपले समझनेके लिये दीपकके प्रकाशकी यह सारिणी ध्यान 
में रखनी चाहियेः-एक मोमबत्ती-३ मनुष्य, १ कन्दील अथवा 
काँच की चिमनी=१ सनुष्य, तथा १ ग्यासकी बत्ती-३ मनुष्य । 
सवनमें जितना शुद्ध एवम्‌ स्वच्छ वायुका महत्व है उतनाही 
'प्रकाश तथा धूपका है । अतः जहाँ तक सम्भव हो शायनागारमें 
प्रकाश और घूपके प्रत्यक्ष रूपसे प्रादुभूत होनेकी ओर ध्यान रखते 
'डुए उनका सुजन होना चाहिये । चूप अथवा ऊष्ण वायुसे भवनस्थ 
-कुमिकीटाणुओं एवस रोगजन्तुओंका नाश होता रहता है, यह हम 
आरम्भमें लिखही चुके हें । अतः उस ओर ध्यान रखते हुए इस 
कार्यमें विशेष सावधानी रखनी चाहिये । दूषित ऊष्ण किन्तु हल्की 
“हवा उक्त प्रकाश एवम्‌ धूपके कारण नष्ट होकर ताजी एवस स्वच्छ 
-चायुका मार्ग सरल हो जाता है। 
अन्तमें इस सम्बन्धमें दो वाते विशेष रूपसे घ्यानमें रखना 
आवश्यक है । एक तो यह कि, भवनके इतर विभागमें जाने के 
"छिये शयनागारसे होते इए न जाना पडे तथा दूसरी यह कि, 
-स्नानाळय तथा शौच्चक्कप ( सण्डास) की ओर जानेके लिये प्रत्येक 
झयनागारसे पृथक मागे हो, दूसरे शयनागारसे होते हुए न 
“जाना पडे । 


(३ ) व्यावहारिक कमरा 
नन , 

व्यावहारिक कमरे को हम दूसरे राब्दोंमें स्त्रियांके बैठने-उठने 
“का कमराभी कह सकते हे । स्त्रियाँ इसमें बैठकर नित्यही छुछ- 


“न कुछ कौडुस्बिक कार्य करती रहती हैं। उनका गाहेस्थिक कार्य 
"सवम्‌ व्यवहार कभी बन्द नहीं होता । रसांई-पानी तथा अन्यान्य 
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नित्यनैमित्तिक कायो को करने के पश्चात्‌ गौण कार्योंकों करने 
“तथा बैठने-उठनेके लिये उन्हें एक स्वतन्त्र. कमरे की आवश्यकता 
होती है और उसी कमरे को हम उक्त नामसे सम्बोधन करते हैं।. 
यह कमरा प्रायः :सवनकेःमध्यवतीय भाग में होता है । अतः.हम 
उसे दूसरे शब्दोंमें मध्य-ग्रहंसी कह सकते हैं। छोटे-छोटे भवनोंमें 
` इन कमरोंका उपयोग प्रसङ्ग विशेष पर शयनागारकी तरह भी हो 
' सकता है । प्राचीन समयमें इस प्रकार के कमरे विशेष सुरक्षित 
` होने के कारण उनमें मूल्यवान्‌ सामान आदि रखनेकी पारिपाटी 
` थी। उस समय परदे की प्रथा हमारे यहां अत्यधिक होनेके कारण 
' इस प्रकारके कमरों में प्रायः अन्धःकार सा रहता था । किन्तु 
' आश्षुनिक परिवर्तित परिस्थितिमें उनमें प्रकाश और वायुका रहना 
“नितान्त आवश्यक हे । इन कमरोंकी दीवालोंमें १२ अलमारियां 
' जडनेसे सूल्यवान्‌ सामुम्री रखनेके लिये अच्छा सुविधा हो जाती है ।. 


( ४ ) बरामदा-चबूतरा या आँगन 
—— SEB 

सौन्दर्य, सुविधा और स्वास्थ्य इन तीनों ही दष्टिसे प्रत्येकः 

` सवनमें थोडा बहुत बरामंदा, चबूतरा या आँगन होना नितान्त 
आवश्यक है। इनके होनेसे कई लाभ होते हैं। प्रथम तो यह कि 
बाहरसे आनेजानेवाला मनुष्य अवनके भीतर प्रवेश करनेके 
पूर्व्व थोडी देरतक यहाँ रुक सकता है । दूसरा यह कि, उनके 
रहनेसे आगन्तुकोंको अपने जूते इत्यादि रखने तथा कुत्तांको 
बँठेनेके लिये स्थान मिल जाता हे । तीसरा और अत्यन्त महत्व-: 
पूणे लाम यह होता हे कि, वाहरकी धूप तथा ऊष्ण वायु सीधी 
.सवनके भीतरी भागमे प्रवेश नहीं करती । चौथा उपयोग 
“यह होता है कि, उनके कारण सवनके भीतरी कमरोंकी 
` बन्दिश्त रहती है । इनके होनेसे यह आवागमनके लिये 
` सवनस्थ साःवेजनिक मार्ग वनानेमें विशेष सहायक स्वरूप 


ड़ 


CY 


“हिंदी सुलभ वास्तुशाख्र. २३ 


सिद्ध होता है । भवनके पाश्ववती भागमें अर्थात्‌ मध्य गृह और 
रसोई घरके सञ्चिकट आँगन होनेसे गृहललनाओँंको पिसाई कुटाई 
आदि काय्याँके लिये स्वतन्त्र स्थान हो जाता हे तथा वहाँ कपडे- 
लत्ते इत्यादि आवश्यक वस्त्र निरापद्‌ रूपसे सुखाये जा सकते हैं। 
इन सब बातोंके अतिरिक्त ग्रीष्मऋतुमें घूपसे बचते हुए क्षणभर 
'हवामें बैठनेके लिये खुला स्थान मिल जाता है। 

सवनके सन्सुखस्थ बरामदेके कारण भवनकी शोभा वृद्धि होती 
है। यदि यह बरामदा १४ फुटकी चोडाईका हुआ तो उसका उप- 


योग आवागमनके मार्गके लिये होता एवम्‌ अन्तर्गत कमराँका 


पोशीदापन कायम रहता है। यदि उसकी चौडाई ६॥ से७ फुट 
तककी हुई तो उसमें बेठने-उठने तथा सोने इत्यादिके लिये पळङ्ग 
'कुर्सी आदिकी व्यवस्था हो सकती है। किन्तु इसकी मध्यवर्तीय 
चौडाई रखनेसे वह किसी कामका नहीं रहता । 


(५) स्वयम्पाक अर्थात्‌ रसोईघर 


यदि भोजनके लिय प्रथकू कमरा रखना हो तो केवल रसोईक 
लिये सौवग फुटके आकारका कमरा पर्य्योप्त है। तथापि मध्यम श्रेणीके 
समाजकी दृष्टिसे रसोई घरमें थोडे बहुत मनुष्य बेठकर भोजन करः 
सकें ऐसी व्यवस्था होना विशेष सुविधा जनक होता है। इस हष्िसे' 
विचार करनेपर रसोई घरका क्षेत्रफल १५५८ होना चाहिये ।' 


“इस कार्य विशेषके प्रीत्यथ जो कमरा बनाया जाय वह चौकोर 


बनानेकी अपेक्षा लस्बाकृति बनाना विशेष उपयुक्त होता है । रसोई 
चरमें:निन्न लिखित योजनाओंका होना अत्यन्त आवश्यक हैः ` 

` `(अ) घूँएदान अथवा घूँआकश (ब) मोरी (क) दो कपाट 
अंथांत्‌ अल्मारियां (ड) एक चुल्हे पर प्रकाश फेलांनेवाली तथा 
एक आतिरिक्त ऐसी दो खिड़ाकियां (ई) खानेदार आगा-रहित 


४४ हिंदी सुळम वास्तुशास्र, 
अलमारियाँ ( 07७1 87०४ ) अथवा पले रहित दीवालस्थ अलमा- 
-रियां ( Wall shelf ) 

(अ) घूँणदान अर्थात्‌ घूंआंकश-इसके लिये जो कमान 
'चनायी जाय उसकी चौड़ाई ४ फुट, गहराई १॥ फुट तथा ऊँचाई 
३ फुट होनी चाहिये। उसके मध्यभागमें आदिसे अन्ततक ६ इंच 
खे लेकर ८ इंचतकके व्यासका आर-पार छिद्र होना चाहिये। 
'ताकि उसमें होकर घूँआं भलीसांति निकल सके! ज्यों-ज्यों घूंआ- 
कशकी बन्धाई ऊँची होती जाय त्यों-त्यों उक्त छिद्रके अन्तर्गत 
भागमें चूनेका लेप ( पलस्तर ) कर देना चाहिये । यदि यह 
अन्तर्गत भाग थोडीसी असावधानीके कारण ऊबड-खाबड़ 
रह गया तो अल्पकालमेंही भीतर धुँएंकी कालिख जमा 
हो जाती और धूँणके सरलता पूर्वक निसुत होनेमें बाधा 
उपस्थित्‌ होती है । इस प्रकारका पत्थर-चूने अथवा ईटे-चूनेकी 
सहायतासे घूंआंकश निर्म्माण करनेकी अपेक्षा यदि चीनी मिट्टीकी 
नलिकाएं एक पर एक खड़ी कर उन्हें जोड दिया जाय तो 
विशेष अच्छा और उपयुक्त होता है । घूंआंकहकी नलिका 
'घरके झुंडरेके ऊपर कमसेकम २॥ फुट ऊँची तो अवश्य 
ही होनी चाहिये । अधिकांश रूपले घूए-दानकी कमान दीवालके 
भीतर १ फुट और बाहर ६ इञ्चसे लेकर ९ इञ्च तक अर्थात्‌ २॥- 
१॥ फूट गहराईकी रखी जाती हे । कितनीही जगह प्रसङ्ग विशेषको 
'देखते हुए एक कोनेमें भी घूंएंदानका सुजन होता है। उस प्रणाली 
में त्रिअजाक्वात कोणकी अन्तगेतस्थ दो दीवाळोंका कुछ साग 
'विशेष आगे बढ़ाकर उस पर कमानका सृजन होता हे। कोनेमें 
बने हुए धूंआंकर उस परिस्थितिमें लाभजनक होते हें जब 
एक दूसरेके सञ्चिकट दो चूल्हे होते हें । इसमें रहस्य यह होता 
है कि, दोनों ही चूल्हो का घूंआं एकत्रित कर उसे एकही | 
'घूंणदानले निकाल बाहर करनेमें शुज्ञाइश मिल जाती है । 
'ऐसी परिस्थितिमें इतना अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये कि, दोनों 
बूंणदार्ना का मध्यवर्तीय पतला पडदा यथेष्ट ऊंचाई तक ऊपर की 
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ओर ले जाना चाहिये! यदि इसमें किञ्चित्‌ भी असावधानी हुई 
तो एक चूल्हेके सुलगते ही उसका शूँआं दूसरे चूल्हे के घूँआकश- 
से होता हुआ पुनः रसोंइंघरमें वापिस लोटता और वहाँ का 
सम्पूर्ण वातावरण घूम्नमय बना देता है । 


घूँआंकशका वह मार्ग जिसमें से होकर घूँआं निकल जाता-- 
हो वाधारहित और सरल होना चाहिये । यह नहीं कि, वह 
स्थान-स्थान पर ऊबड-खाबड और कोने-कतरोंसे पारपूरित हो ।' 
यदि उसमें किसी कारणवश घुमाव रहे भी तो भी उसमें क्रमिक 
झुकाव होना चाहिये । इसके साथही इस सम्बन्धमें एक बात और 
घ्यानमें रखने की यह है कि, घूँआंकशकी नलिका को नीचेसे ऊपर 
तक कहीं भी छिद्र अथवा सन्धि नहीं होनी चाहिये । घूँआंकश 
के मागमें ठण्ढी हवाका अंश मात्रशी घुस जाना धूंएंको ऊपर 
उठनेसे रोक देता है। उसके शीर्ष भाग अर्थात्‌ नलिका के उघ्वै 
अग्रपर लोहे की टोपी जडना बसोती जल तथा गगन-विहारी विहङ्ग-- 
गणोके मळसू्रसे स्वयम्पाकय्रुहस्थ चूल्देके संरक्षणकी इष्टिसे' 
अत्युत्तम दै । 

चूल्हेमें यदि छकडियाँ जानी हों तो उसके पेन्देमें एक लोहे 
की जाली जडकर उसके नीचे बाह्य सागकी ओर बारीक तारकी. 
जाली बैठाया हुआ एक नलिका का डुकडा जोडते हुए उसे 
दीचालके आर पार-कर देनेसे चूल्हेको नीचेस यथेष्ट वायु मिलती 
तथा घूँआ न होकर ईंधनकी वचत हो जाती है। 


(च ) मोरी-जहाँ पानीका नल रसोइघरमें ले जाना सम्भव 
है वहां मोरी का आकार थोडा बडा अर्थात प्रायः २।५२' पांच 
वर्गफुटका होना चाहिये । विशेषतया मोरी चुल्हेके साज्निध्यमें 
एक कोनेकी ओर होनी चाहिये । इसकी सतहमें यथेष्ट ढाल देत. 
हुए ऐसी तदबीर करनी चाहिये जिसमें वहां गिरनेवाला सारा 
जल एक कोनेमें बहकर वहां चने हुए छित्रमें चला जाय। 
इस छिद्रमें एक विशिष्ट प्रकारका जालीदार ५ a 
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( Nhanisrap ) बैठाना चाहिये तथा मोरीकी सतह जहां- 
तक हो पक्की एवम्‌ चिकनी बनानेका उपाय . करना 
चाहिये । शहाबादी या कटनी की लादीका पलस्तर इस कार्यके 
लिये विशेष उपयुक्त है। मोरीके दोनों ओरके शिरोभाग पर ९ 
इञ्चसे लेकर १ फुट .तकके चौड़ाईका मञ्च ( चबूतरा ) बनाकर 
उसके अन्तर्गत भागमें यथेष्ट ढाल देना चाहिये। ताकि उसपर 
जलसे भरा हुआ घडा इत्यादि पात्र रखा जा सके और उससे 
गिरा हुआ जल सरलता पूव्वंक मोरीमें गिरकर बह जाय । मोरीके 
ऊपर प्रायः २। फुटकी ऊँचाइमें दीवालकी अलमारी बना कर उसमें 
१।२ जालीदार ताखे बनानेसे मजे या धोये हुए बसन औधि रखने 
से उनमेंका सारा जलांश बहकर भोरीमें चला जाता है। जहां 
-मोरीकी सीमा हो वहाँ भूमिकी सतह पर तथा दीवालमें प्रायः २ 
फुटकी ऊँचाईतक सिमेण्टका पलस्तर कर देना चाहिये । . 

(क) दीवाळस्थ अलमारियां ( १६1! ८८००३८५ ) रखोंई- 
'घरमें इनका उपयोग अधिकतासे होता है । अतः सौन्दयं एवम्‌ 
आवश्यकता को देखते हुए उन्हें यथेष्ठ प्रमाणमें बनाना चाहिये । 
उनमेसे एकमे जालीदार दरवाजे जडनेसे दूध, दही इत्यादि पदार्थ 
'रखनेमें विशेष सुविधा होती है । यह अळमारियाँ प्रायः २॥ ' % 8 ' 
-तथा ? ३५५ ' वगे फुट आकारकी होनी चाहिये । 


(५) खिडकियॉ--इनके सम्बन्ध अधिक लिखना अनावश्यक 
है । केवल इस सम्बन्धमें ध्यान इतनाही रखना चाहिये: कि 
इनमेंसे एक खिडकीमें क्रमशः काँचकी चंद्रं तथा दूसरामें 
जालीकी चद्दर॑ जड देनी चाहियें। ताकि सम्पूर्ण कमरेमें प्रकाश 
एवम वायुकी यथेष्ट समृद्धि रहे । वायु और प्रकाशसे रसोई घरमें 
मक्खियोंका प्रादुर्भाव कम होता और आरोग्यकी रक्षा होती है। 


(इ) दीवाळस्थ तारखे ( ४५] ४४५४ ) दीवालॉकी रचना करते 


समय कमरेकी सतहसे प्रायः ५॥ फुटकी ऊंचाई पर खूंटियां 
अथवा अद्धे तोरण युक्त ताखे जइकर उनपर पेंच ( ४८४७ ) के 
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'सहारे १२ तख्तियाँ जड़ देनेस ग्रह ललनाओंको अपना नित्योप- 
योगी सामान रखनेमें पय्याप्त सुविधा हो जाती है । इससे ऊपर 
अथात्‌ ७ फुटकी ऊँचाई पर इसी प्रकारकी तख्तियां जड़ देनेसे 
पेरके नीचे कुछ सहारा लेकर उनपर भी कुछ सामान रखा जा 
सकता हे । आगा पीछा रहित उठाऊ लकडीके .ताखोंकी: अपेक्षा 
इस प्रकारके दीवाळस्थ ताखे बनाना विशेष अच्छा. है । कारण 
उससे व्यय कम होता और स्थानकी बचत होती है । . 
चूल्हेका चबूतरा ऊँचा कर उसे मोरीकी दिशाकी ओर ढालुआँ 
बनाने तथा मोरीके कठघरे में नलिका चैठानेसे चूने अथवा सिमे- 
ण्टसे बने हुए चूल्हॉको गोबर इत्यादिसे लीपनेकी अपेक्षा उन पर 
घडाभर पानी डालनेसे वह साफ धुल सकते और उनपर गिरा हुआ 
सारा जळ उक्त नलिकाके मागेसे मोरीमें बाया जा सकता है। `. 


रसोईॅघरमें शास्त्रीय पद्धतिसे शूंएदानोंका निम्माण होनेसे 
उनमें घूंआं फेलनेका कोई भय नहीं रहता तथापि यदि स्वयम्पाक 
शुहकी रचना पूव्वे और उत्तर दिशाके कोणमें की जाय तो उसमें 
प्रातःकाळीन धूपका प्रवेश होकर वहांकी वायु शद्ध हो जाती तथा 
“यदि कारणवशात्‌ धूंआं उठा सी, तो वह भवन के इतर कमरों में 
नहीं घुसने पाता । इसके अतिरिक्त एक लाभ यह होता है कि, 
सायङ्कालके समय उक्त दिशामें बने हुए रसोई घर विशेषतया 
औष्मकतुमें ठण्डे हो जाते हैं । 5 लो 

जिनमें कुछ अधिक व्यय करनेकी सामर्थ्य हो, उन्हें चाहिये 
"कि, वह. अपने यहांके. रसोईघरको. भवनसे कुछ प्रथकू बनायें ।. 
इस प्रकारके रचनाविशेषसे कई लाभ होते हे । केवळ असुविधा 
इतनी ही रह जाती है कि, गाहंस्थिक छळनाओंके स्वयम्पाककार्यमें 
संलझ हो जाने के कारण उनकी दृष्टि सवनमें आने-जानेवाळे 
आगन्तुकों पर नहीं रहने पाती । SR त 
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यह कमरा स्वयम्पाक गृहके नितान्त सञ्चिकठ होना चाहिये ।: 
छोटेछोटे भवनोंमें यादे रसाईघरके सन्सुख ६७ फुटकी चौडाई- 
का आँगन अथवा चबूतरा हो तथा उसके सीसान्तगत भागपर 
३ फुट की ऊंचाईकी दीवाल अथवा जाली लगी रहे तो उसकामी 
व्यवहार, भोजनग्रहकी तरह हो सकता है । इन कमरोंमें यथेष्ट 
प्रकाश होनेकी आवश्यकता है! साथ ही साथ .इसके स्रुजनके 
समय यह सी ध्यान रखना चाहिये कि, उसका निम्मांण ऐसे स्थान 
पर हो कि, जिसमें दो पहरके समय वहाँ की वायु ऊष्ण ( गरम ) 
न होने पाये । पीताम्बर, अर्थात्‌ रेशमी वस्त्र, धोती इत्यादि सुखाने 
के गे जस्ते की तार अथवा लम्बे बाँस इत्यादि बान्धे जा. 
सकते हैं । 


(७) कोठी अर्थात्‌ सामग्री भाण्डार 


me OO <९ 


इस कायोविशेषके लिये एक स्वतन्त्र कमरा होना अत्यन्त 
आवश्यक है; तयापि गरीब परिवारके लिये स्वयम्पाकय़हमें अल- 
मारियों तथा दीवालस्थ ताखोंके अधिक संख्यामें रहने तथा भोजन 
गुहमें आगा, पीछा रहित उठाऊ एवम्‌ लकडीकी अळमारियाँ रहनेसे 
बहुत कुछ अँशोमै उनकी इस विभाग विशेषकी पूति हो जाती 
है । किन्तु यदि परिस्थातिको देखते हुए इस कार्यविशेषं के 
निमित्त स्वतन्त्र कमरा बनवानेका विचार हो तो उसमें वायुका 
सञ्चार होनेके निमित्त एक खिडकीका बनाना तथा चूहे-छछन्दर 
आढिके बिलॉसे उसके संरक्षणकी व्यवस्था करना अत्यन्त 
आवश्यक और अनिवार्य कार्य है । कमरमें नित्यनैमित्तिक रूपसे 
संग्रहित होनेवाळे कतवारकी निकासीका ध्यान रखते हुए उसमें 
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जमीनसे प्राय; एक फुट ऊँचाई तक के साधार सञ्च ( चौपाइयाँ ) 
होने चाहिये । ताकि उनपर संग्रहित सामान रखा जा सके । 
आधिक सामान रखनेके लिये इस प्रकारके कमरेकी जमीनमें 
तहखानेके सद्दशय अलमारीचुमा 'विभागकी रचना करना 
सुविघाकी दृष्ठिसे अत्यन्त लाभजनक होता है । किन्तु इस 
प्रकारकी योजना करते समय उसकी सतहमें तथा इद-गिई 
शहाबादी अथवा पत्थरकी फरांबन्दी करना, उसके रिरोसाग पर 
लकडीकी दृरवाजोसे युक्त चौखटें जड देना तथा वाहरसे प्रकाश 
` एवस्‌ वायुके मिळते रहनेके लिये दीवाळसे एकाध चीनी मिट्टीकी 
नलिका बाहर तक निकाल देना और उसमें जाली चेठा देना 
अत्यन्त आवश्यक है । इस विशेष प्रकारकी स्थान योजना 
(कपाट) से आधिकसे अधिक सामानभी व्यवस्थित रूपसे रह 
सकता है। इसकी सतह बाह्यगत्‌ सतहसे थोडी ऊँचाइंपर होनेसे 
उसके भीतर. धान्यादि पदार्थ वैसे भी रखे जा सकते हें । उससे 
उनके सडने इत्यादिका कोई सय नहीं रहता । 


(<) देवालय 


— ee —— 


प्राचीन कालमें प्रत्येक सवनमें ठाकुरजीके लिये एक स्वतन्त्र 
कमरा. बनाया जाता था । जिसे ठाकुरद्वार, देवालय प्रभाति- 
नामोसे सम्वोधन करते थे । किन्तु आज देश काल और परि-' 
स्थितिको देखते हुए सव्वत्र ऐसी व्यवस्था होना असम्भव हो गया 
है। अतः: इस असुविधाको हाष्टिकोणमें रखते हुए व्यावहारिक गृह: 
अथवा सोजनालयहीमें कमरेके एक न्य ओर दीवालमें मन्द्रिनुमा 
द्रवाजेदार ताखा बनाकर उने द्रवाजोंमें कांचकी चद्दरके डुकडे ' 
जड देनेसे भी काम.चल सकता है। यदि परिस्थाति अनुकूल हों 
तथा घरके लोग श्रद्धावान और भाबुक हों तो देवगुहका स्वतन्त्र : 

४ 
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रूपसे सुजन करनाही अच्छा है! इन कमरोंमें प्रकाश थोड़ा घीमा 
तथा यह विभाग भवनके नितान्त एकान्त स्थानमें होने चाहियें। 


( ९ ) स्नानालय 


0000 0 फु रु — 


स्नानगृह नितान्त स्वतन्त्र होते हुए उसके बन्द करनेकी 
यथेष्ट व्यवस्था होनी चाहिये । प्रत्येक भवनमें एक अथवा 
दो स्नानगृह, कमसे कम एक स्नानग्रृह तथा एक पेशाबखाना 
( सूजग्रह ) तो अवश्यही हो । इनमेंसे मुख्य स्नानग्रहका 
सुजन रसोई घरके सन्निकट. तथा दूसरा प्रसङ्ग विशेषके समय 
स्नान करने तथा सब्व-साधारण रूपसे मोरीकी तरह व्यवहारमें 
लानेके लिये होना चाहिये । इस दूसरी श्रेणीके स्नाना- 
गारका सृजन भवनके सन्सुखस्थ भागमें होना उत्तम है । 
स्नानालयमे वायु सञ्चारके लिये उसकी दीवालके भीतरी भागसें 
जमीनकी सतहसे प्रायः ५ फुटकी ऊंचाई पर एक चौड़ी खिडकी 
होना आवश्यक है। साथही एक दूसरी खिड़की प्रकाश भाषिके 
लिये मैंजे हुए कांचकी (7०560) चद्दरें जड़ी हुई होनी 
चाहियें। जल गरम करनेकी तथा ठण्ढे जलका संग्रह करनेकी 
व्यवस्था यदि कमरेंके सीतरही होना आवश्यक हो तो उसका आकार 
प्रायः ६५१०-६० वर्ग फुट होना चाहिये ! केवल स्नान करनेके 
लिये ५५८ आकारका कमरा पय्योप्त है । केवल मोरीकी आवश्य- 
कता होने पर ३१८४१-१२ वर्ग फुट स्थान पर्य्याप्त हो जाता है। 
रुनानालयके भीतर उसके ऊपरी भागमें दीवालकी चौड़ाईका एक 
बडासा ताखा बनानेसे ईन्धनादि रखनेमें उुभीता होता है। 
हमारी हिन्दू संस्कृतिके अनुसार स्नानग्रहके एक कोनेमें कमरे 
के अन्य भागकी अपेक्षा स्नानके लिये ३ इञ्च गहराई में ३५३ आकार 
की एक मोरी होनी चाहिये तथा वहाँ बैठनेके लिये १॥ ५१॥ ५: 
आकार का एक पत्थर जड देना चाहिये । उसके ठीक बगळमें 
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अँगौछा तथा कपडे लटकानेके लिये दीवालकी सतहसे प्रायः ५ 
'फुटंकी ऊँचाई पर अद्धे-तोरण-युक्त ताखे जड कर उस पर एक 
३ फुट लस्बाईकी लकडी अथवा तख्ती जड देना विशेष उपयोगी 
है। कमरेका सारा फशे शह्दाबाढी फशेवन्दी किया हुआ अथवा 
सिमेण्ट का पळस्तर किया हुआ होना चाहिये । तथा उसे मोरीकी 
'दिशाकी ओर एक फुटके पीछे चौथाई इञ्चका ढाल देना चाहिये । 
मोरीके कोनेसे स्नानागारोपयोगी गन्धोत्सजक ( 1780 ) जड कर 
उसके आगे नलिका जोडनेसे मोरीका सारा जल दूर तक बाहर 
'निकेल जाता है । साबुन-लोटा इत्यादि रखने की व्यवस्था ढीवाल- 
में अद्धे-तोरण ( १०६०४ ) जडकर उस पर तरती जडने. से 
हो सकती है। गीळे कपडे इत्यादि रखने के लिये कमरेके एंक कोने 
में जमीनसे ६ इञ्चकी ऊँचाई पर छिद्रयुक्त तिपाईका आयोजन करना 
चाहिये । यदि आवश्यकता हो तो ठण्डा जळ संग्रहित करने के 
लिये इसी कमरेमें तन्निमित्त पत्थरका हौज भी बनाया जा 
सकता है । जहाँ पानी गरम किया जाता हो वहाँ किसी भी दशा 
में घुँदँदानका होना आनिवाये है। नलकी व्यवस्था होनिसे उसमें 
छिद्रयुक्त दिबरी बैठाकर फौव्वारेका काम लिया जा सकता है। 
मुख्य स्नानागार जहाँतक हो स्वयम्पाक गुहके सानिकट होना 
चाहिये । ताकि ग्रह ललनाआको स्नानादिसे निपटकर स्वय- 
स्पाक गृह अथवा भोजनग्ग॒हमें जानेके लिये असुविधा न हो। 
स्नानालय तथा रसोई घर के मध्य में शौचकूप का निम्मांण 
होना किसी भी दशा एवम्‌ किसी भी परिस्थिति में वज्ये है । 


(१०) जीना 


अधिकाँश लोगांकी यह धारणा नितान्त सत्य है कि, ग्रह 
रचना कार्यमें जीने तथा छप्पर के सम्यक्रूप से सृजन होनेसे 
सवन निम्माण का शेष कार्य सरलता पूर्वक सम्पन्न हो जाता है.। 
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छतके सुजन में यदि किश्वित भी असावधानी हुई तो उससे जळ 
के चूने का भय रहता तथा सम्पूर्ण भवनको धक्का बैठने तथा 
उस पर आघात पहुँचने की गुञ्जाइश रहती है। यही दशा जीनेके 
उत्तमतापूव्वेक सुजन न होने के कारण देखने में आती है। उदा- 
हरणार्थ सीढ्याके यथायोग्य न होनेसे मनुष्यके गिरने, आहत होने 
तथा प्रसङ्ग विशेष पर मर जानेका भय रहता है। परिवारके 
बालकों को तो यह भय अत्यधिकरूपसे होता है । अतः उसके 
सुजनके समय निम्न लिखित बातों की ओर ध्यान-देना नितान्त 
आवश्यक है।-- 

( १ ) सब सीढ़ियों पर भरपूर प्रकाश एवम्‌ वायु होनी चाहिये । 

( १ ) चढाव ( 8150 ) सरल एवम्‌ सुखकर हो । 

(३) सीढियोपरके स्थानका कोई भी भाग कमसे कम धो! 
फीट ऊँचा और खुला होना चाहिये । "न 

(४) सरल भागमें जितनी चौड़ाई हो उतनीही पंचीदे (घुमाव) 
मार्गमें होनी चाहिये । 

(५) जीनेकी चौडाई इतनी हो ताकि चढने-उतरने वाळे 

मनुष्योंको किञ्चित्‌ सी दिक्कत न उठानी पड़े । ॒ 

(६ , जहाँतक सम्भव हो जीने चक्राकार अथवा घुमावदार न 

होने चाहियें। उसमें कुछ अँश तो सरल तथा उसके बीचमें एकाध 
चक्राकार घुमाव होना बुरा है । यदि यह अशक्‍य हो तो जीनेके 
अग्र एवस्‌ आन्तिम साग पर चक्राकार घुमाव रखे, ताकि वच्चोंके 
गिरने-पढ्नेपर वह साघातिक चोटसे बचे रहें । : 

( ७ ) चौपड़ा-पायरी ( 1०0०६ ) का स्थान नितान्त चौकोर . 
होना चाहिये । उसमें तिकोंनी सीढ़ियों का होना चज्ये है । 

(८) समस्त सीढियोंका चढाव एकसा हो । कितनीही बार 
यह हो जाता है कि, जीनेकी प्रथम सीढ़ी ७ इञ्ची चढ़ावकी तथा 
ऊपरकी एकही सीढी ८ इश्वी अथवा उससे सी अधिक चढावकी, 
किस्वा समस्त सीढियाँ सम्यकू चढावकी किन्तु निचली सीढीः 
केवल २३ इञ्च चढावकी होती हे । सीढियोके चढाव के सम्बन्धमें 
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यदि आधे इश्वका भी अन्तर रह गया तो अनुष्यके पैरको' तत्काल 
उसकी सूचना मिल जाती है और पेर छूटा हुआ समझकर 
कमसे कम वह घवड़ा तो अवश्यही जाता है । अन्धकारमें इस 
क परिस्थितिका अनुभव उसे अधिकाँश रूपसे मिलता 


A 


रहता है । 

(९ ) पैताना,-जिसपर पेर रखा जाता है ( 16७०१ ) कमसे 
कस ९ इञ्च चौड़ा तो अवश्यहा होना चाहिये । ताकि उसपर 
सलुष्यका पेर पूरी तरह जम सके । 

( १० ) त्रिश्नजाकृति घुमाव होनेसे प्रत्येक घुमाव में तीनसे कम- 
सीदियाँ न होनी चाहिये तथा जहाँतक सम्भव हो प्रत्येक घुमावमें 
इन सीढ़ियोंकी संख्या समान होनी चाहिये। 

(११ ) सवनमें यदि एकही जीना हो तो जहाँतक सम्भव हो उसे 
Fire ?700/ अर्थात्‌ अदाह्य बनाना चाहिये । 

(१२) यदि सम्भव हो सके तो प्रति आठ फुटके अन्तरपर एक- 
'एक चौपड़ा-पायरी रहनी चाहिये! क्योंकि इससे अधिक ऊँचाई- 
तक जीना सरल रखनेसे नीचे देखनेपर मनुष्यको चक्कर आ 
सकता है। 


जीनेकी चौडाई . 


एकही समय पर दो मनुष्य सरलता पूव्वेक चढ-उतर सकें 
इतनी अर्थात्‌ कमसे कम २॥ फुट चौड़ाई तो जीनेकी अवश्यही 
होनी चाहिये। तीन फुटकी चौड़ाई रखनेसे पछङ्ग, अलमारियाँ 
इत्यादि सामान सरलतापूद्वक नीचेसे ऊपर और ऊपरसे नीचे 
चढाये एवम्‌ उतारे जा सकते हैं। मध्यमभ्रेणीके मनुष्योंके भवनमें 
जीनेकी चौडाई १॥ फुटसे कम रहना अच्छा नहीं । साव्वेजानिक 
-सवनोमें उदाहरणार्थ,-सभाग्रह, पाठशालाएं, घर्म्मशालाएं इत्यादि 
अवनविशेषोंमें जीनेकी चौडाई कमसे कम ४फुटकी होना तो अत्या- 
चश्यक एवम्‌ अनिवार्य है। 


नियत 
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जानेका स्थान 


'हमारे यहाँ पहिले भवनकी मध्यवर्तीय दीवाल अत्यन्त चोडी 
( मोटी ) होनेके कारण वहीं जीने के सुजनकी परिपाटी प्रच- 
लित थी । इससे अर्थव्ययकी इष्टिसे पय्योप्त बचत होती तथा 
जनिके लिये अतिरिक्त स्थान देनेकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती 
थी। किन्तु आधुनिक कालमें एक तो उतनी चौड़ी दीवालें कोई 
बनाताही नहीं; दूसरे यदि बना भी ली जाँय तो भी इस प्रकारकी 
व्यवस्था करनेसे जीना दीवालस्थ सङ्काचित भागमें चला जाता 
एवम्‌ चौडाई-चढाव तथा प्रकाशकी दृष्टिसे अत्यन्त अनुपयुक्त 
सिद्ध होता है। : 

सवनके ऊपरी मञ्जिलके कमरे यदि पारिवारके वैय्याक्तिक उप- 
योगके लिये बने हां तो जीनेका सृजन कहीं भी जहाँ सुविधाजनक 
प्रतीत हो,-हो सकता है। उस वृशामें निचले खण्डके भोजनयुह 
अथवा व्यवहारोपयोगी गृहके भीतरसे जीनेका प्रवेश द्वार होनेसे 
सी कोई आपत्ति नहीं । तथापि यदि भवनके ऊपरी कमरे सावै- 
जनिकरूपसे व्यवहारमें लाने हाँ तो जीनेका सुजन सम्भवनीय 
प्रकारसे पृथक एवम्‌ भवनके सन्सुखस्थ आँगन या बरामदेमेंही 
होना चाहिये । प्रसङ्गवशात्‌ यदि माठिजलके ऊपरी कमरे किरायेपर 
देने हों तो उसके लिये जीनेका सृजन नितान्त स्वतन्त्र एवम्‌ 
पृथक होना आवश्यक हे । 


( ११ ) विश्रामगृह 


' सवनमें, उक्त अन्तर्गत्‌-विभायोके अतिरिक्त एक विशेष विभाग 

विश्वामग्रृहका भी होना चाहिये । जिस भवनमें हम रहते हैं, उसमें 
जितने ही आधिक जीवनसुखके साधनोंका समावेश करना सम्भव 
हो उतने सव समावेशित करना भवनकी उपयुक्तता एवम्‌ छुयो- 
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ग्यता बढ्ता हे। साथहीसाथ उससे हमारी यशः कीतिका विकाश 
होता तथां हमें और हमारे परिवारको सदाके लिये सुखका सामान 
बन जाता है। भवन यह एक ऐसी स्थूल ह्य, एवम्‌ स्थायी सम्पत्ति 
है जो परम्पराके लिये कुलका नाम अजरामर कर देती है। उसमें 
नित्य नैमित्तिक व्यवहारोंके लिये प्रत्येक परिवारमात्रको जिन 
विसागोंकी निरन्तर एवम्‌ अत्यधिक आवश्यकता होती हे, उनका 
ऋमिक विवरण तो ऊपर दिया ही जा चुका है। उसके लिखते 
समय वत्तेमान काळकी ओर लक्ष्य दिया गया है, किन्तु भविश्य 
कालकी ओर देखते हुए अथवा या कहिये कि, सवनके अत्याव- 
झ्यक एवम्‌ निरन्तरोपयोगी विभागोंके अतिरिक्त प्रसङ्ग विशेषके 
समय कास आनेवाले विभागकी ओर किस्धित्‌भी ध्यान नहीं दिया 
गया है ! जो भवन निम्माण शास्त्र अथवा सनुष्यके भावी सुखकी 
दृष्टिसे अत्यावश्यक एवस अनिवाय कार्य है । उसीकी पूर्त हम 
इस अन्तिम स्तस्भस करते हुए इस विषयको समाप्त करेंगे । 
सवनमें अन्यान्य विभागोके अतिरिक्त एक ऐसे विभाग अथात्‌ 
कमरेकी आवश्यकता होती है, जो प्रसंग विशेष पर काम आये, 
पारिवारके बडे-बूढोंके लिये विश्रामका स्थान बने । उसमें विश्रा- 
मके समस्त साधन एवम्‌ साझुभ्रियाँ सम्सृद्ध हो, उनके नित्य- 
नैमित्तिक व्यवहारोंके लिये उन्हें विशेष कष्ट न उठाने पड़े, 
विशेषतया दौड़ धूप न करनी पड़े । साथही साथ स्वास्थ्यकी 
इष्टिसे भी यह विभाग-विशेष उन्हें आरोग्यप्रद सिद्ध हो । अति- 
रिक्त इसके प्रसङ्गवशात्‌ गृहस्वामी भी इसे इच्छित काय्यंमें छा 
सके, यहाँ रहकर विश्राम कर सके तथा अतिथिगणोंका सेवा- 
सत्कार कर संके। इन सव वातांको देखते हुए इस विभाग-विशेषको 
विश्राम गृह कहना कोई अत्युक्ति न होगी । इसका निर्म्माण 
करते समय निम्नलिखित बातोंपर प्रमुख रूपसे ध्यान देना चादियेः- ` 
(१) जहाँ तक सम्भव हो विश्रामगुहका. सृजन भवनके पार- 
स्मिक खण्ड ( मञ्जिल ) में ही हो; ताकि वयोवृद्ध एवम्‌ रुग्णाको 
जीनेसे चढ्ने उतरनेके कष्ट न उठाने पढेँ । यदि खुली-स्वच्छ 
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एवस्‌ अधिक वायु मिलनेकी इष्टिसे ऊपरी खण्डमें इस प्रकारका 
कमरा बनाना हो तो जीना कमसे कम पर्य्याप्त रूपसे चौडा, हवा- 
दार, प्रकाशसे परिपूर्ण तथा सीढियाँ-सम्यळू खूपसे चौडी और 
माणसे अधिक ऊँची न होनी चाहियें। 

(२) इस प्रकार विशेष कमरेमें एक छोटेसे सुनानागार अथवा 
कमसे कम उसीमें दीवाळ खड़ीकर एक-एक छोटेसे सहायक . 
कमरेका आयोजन होना चाहिये। . 

:( ३) विश्रामग्रहका निम्माण भवनके दक्षिण एवम पश्चिम 
दशके मध्यवर्तीय कोणमें होना चाहिये । साथही उसमें इस प्रकार 
का आयोजन किया जाना चाहिये ताकि, प्रातःकालीन . चूपका 
उसमें यथेष्ठ रूपसे समावेश हो एवम्‌ सायङ्कालीन घूपसे उसकी 
दीवाळे गरम न होने पायें । 

(४ ) मध्यम अेणीके मनुष्योंको विश्रामगृहका सृजन स्वयस्पाक 
यृहसे दूर न करना चाहिये! ऐसा करनेसे आवश्यकताके समय 
गृहस्थ छलनाओंको सामानकी लेन-देनमें असुविधा होती है। | 
: (५) प्रकाश एवम्‌ वायु यथेष्ठ रुपसे तो होनाही चाहिये। साथही 
साथ इस प्रकारका विशेष आयोजन होना चाहिये, जिसमें आव- 
स्यकताके समय समुचितरूपसे अन्धःकार करनेका प्रबन्ध किया 
जा सके । र 

(६) कमरेका आकार थोडा विस्तृत तथा फर्शकी जमीन 
धोनेके अनुकूल होनी चाहिये । ५; 


१२-अन्दाज (७५८५), पून्येतेर्यारी, समय । 


9 १---अन्दाज ( stimate ) प 

सवन निम्मांण करनेके पूवे निर्धारित किये हुए योजना चित्र 
के अनुसार उसमें होनेवाळे व्ययका अन्दाजी हिसाब निकालना 
पड़ता है। वह इसलिये कि, उससे यह जाना जा सकता है, कि, 
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उसके निमित्त होनेवाले व्ययका भार उठानेकी शक्ति हममें है या 
'नहीं और यदि नहीं है तो हम अपने योजना चित्रकों देखते हुए 
इष्ठ सवनके किस भागमें परिवत्तेन कर सकते या उसका सृजन- 
कायं एक काळ विशेषतकके लिये रोककर प्राप्त पूंजी में शेषकार्यकी 
ही पूर्तिकर सकते हे । इसके अतिरिक्त उस व्यौरेको देखते हुए हमें 
. तन्निमित्त आवश्यक पूंजी एकत्र करनेमें सुविधा होती है । किस- 
किस श्रेणीका कोनसा माल किस समय हमें आवश्यक हो सकता 
है, इसका अन्दाज लग जाता है । इस आरम्भिक व्यवस्थासे ऐन 
समय पर छेड़े हुए कामम रोडा नहीं अँटकता । काममें रोड़ा पडते 
'रहने एवस्‌ उसकी पू्तिमे विलम्ब होनेस लागत अधिक बैठ जाती 
है तथा उससे अत्यधिक मानसिक दुःख उठाना पडता है । पहिले ही 
लागतका अन्दाजी व्योरा रूगानेसे कौनसा कार्य हमें महँगा पडा 
और कौनसा सस्ता यह ज्ञात हो जाता है। इससे लाभ यह होता है कि, 
किसी कार्य विशेषके महँगे पडने पर हम उसका कारण खोजने लगते 
"और यदि उसमें कुछ भूल हो गयी हो तो उसका समय रहतेही 
सुधार कर सकते हें । यदि किसी समय प्रसङ्ग एवम्‌ परिस्थितिको 
'ढेखते हुण पूव्वेकुत संकल्पमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक बोध 
"हुआ तो उससे व्ययमें कितना न्यूनाधिक दोगा इसका अन्दाज लग 
सकता और भविश्यमें होनेवाले पश्चात्तापसे छुट्टी मिळ जाती है। 
ःछागतका अन्दाज ज्ञात्‌ हुए बिना कार्यारम्भ कर देनेसे कभी- 
कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि, काये पूरा भी नहीं होने 
"पाता और संग्रहित पूंजी समाप्त हो जाती है। कहीं-कहीं कार्यका 
“ श्रीगणेश ? अत्यन्त उत्तमतासे होता; उसमें सम्भवनीय 
प्रकारके कलाकोशलका समावेश करना आरम्भ हो जाता किन्तु 
पश्चात्‌ पूंजीके ऐन अवसर पर सम्पुटमँ आते ही आशासे अधिक 
शेष रहा हुआ कार्य इतस्ततः रूपसे किसीतरह समाप्त करनेकी 
बारी आ जाती है। किन्तु यही यदि आरम्भमें ही योजना चित्रका 
“निर्धारण करते समय तथा उसके पश्चात्‌ भवन 'निम्माण 
'यूब्ये, प्राप्त पूँजीको इष्टिकोणके सन्सुख रखकर लागतका अन्दाजी 
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ANNAN: 


व्यौरा तैय्यार करते हुए, अपनी संग्राहित राक्तिके भीतरही अपनी 


.योजना,-अर्थात्‌ महत्वाकाँक्षाको लाकर कार्यारम्भ कर दिया जाय- 
तो अन्तमें पञ्चात्ताप.करने एवम्‌ रोनेकी नौबत नहीं आती । 


ANN, 


२--पूव्वे तैय्यारी ( Priliminary Preparations ) 

भवनका योजना चित्र तैय्यार होनेपर उसे स्थानीय अधिका-. 
रियोंके पास स्वीकृतिके लिये भेजकर प्राप्त सूमिखण्ड ( 010 ) 
की नपाई कर डालनी चाहिये और यह देखळेना चाहिये कि, उसके 
कवाले ( खरीद पत्र ) में उसकी जो नाप दी गयी हे, वह ठीक हे 
या नहीं । पश्चात्‌ हम ।केस आकार-प्रकारका और कैसा भवन 
निम्मोण कर रहे हैं, इसकी अभ्रिम सूचना अपने अड़ोसी-पडोसियों 
को दे देनी चाहिये। ताकि कायोरम्म होने पर उनके कारण 
इष्ठ योजनामें कोई झगडा न खडा हो तथा उनके खुखोंमें हमारे 
कारण कोई स्थायी बाधा न पड़ने पाये । यदि प्राप्त भूमिखण्डका 
आकार विस्तृत हो तो उसे एकबार सतहदशी दुवीन (Levelling 
Tnstroment ) से नाप लेना उचित है। पञ्चात्‌ लागतके ब्यौरेको 
देखते हुए प्रत्येक काये विशेषके प्रमाणानुसार सम्पूर्ण कार्यका एक 
क्रमबद्ध नकशा तैय्यार करते हुए उसकी कुछ प्रतिलीपियाँ (नकल): 
तैय्यारकर, यदि कार्य ठेकेपर देना हो तो उसका विज्ञापन स्थानीय 
समाचार पत्रमे देना चाहिये । यदि घरूतौरसे दैनिक वेतन चुकाकर 
काये करवाना हो तो कार्य्यारम्भ करनके पूर्व्वे कुछ बातोंकी 
स्थायी व्यवस्था कर रखनी पड़ती हे । उदाहरणार्थ, इष्ठ कार्य्यके 
निमित्त आवश्यक अस्त्र-शस्त्र तथा साधन सासु संग्रह करना 
एवम्‌ ( मजदूरों ) अमिकों, बढइ, पेशराज, सन्तराख आके 
प्राप्तिकी व्यवस्था कर रखना । यह व्यवस्था आरस्भमंही हानेसे 
ऐन समयपर काममें बाधा पड़ने अथवा उसके रुके रहनेका भय 
नहीं रहता । इष्ट कार्य्येके निमित्त जिन साधन सासुग्नियोंकी 
आवश्यकता हो वह भरपूर प्रमाणमें सस्ती एवम्‌ उत्तम कहाँ मिल 
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सकती हें और कहाँसे लेनी चाहिये इत्यादि बातोंका निधारणः 
आरस्भमेंही करते हुए अपनी आनिवाय्यं आवश्यकताके अनुसार 
उन्हें यथास्थान एकत्रित कर रखना चाहिये । संयोगवशात्‌ भव- 
` नके आस-पास यदि यथेष्ट स्थान न हो तो कार्यकी आवझ्यकता- 
नुसार अथवा उससे कुछ आधिक साघन-सामुग्री तो 

संग्रहकर लेनी चाहिये । एकही बारसे सम्पूणे आवश्यकताको 
देखते हुए सामानको खरीदनेसे एक तो स्थानका आधिकाँश भाग 
रुक जाता है, दूसरे इष्ट कार्यमें बाधा उपस्थित होकर व्यर्थही 
पुंजीका उल्लेखनीय भाग उसकी खरीदमें फंस जाता है! 
व्यवस्था एवम्‌ नियमसे रखनेपर माल कभी खराव नहीं 
होता और आर्थिक बचत भी पर्या रूपसे होती है ४ 
उदाहरणार्थ ईटे, पत्थर-लकड्ियाँ इन सब वस्तुओंको एथक-पुथक 
थोक एवम्‌ व्यवस्थित रूपसे एक-एक पर रचकर लगामेसे स्थान 
कम खर्च होता, देखनेमें सुन्दर मालूम होता, और उस पर जल- 
वायुका विशेष प्रभाव होनेकी गुंजाइरा नहीं रहती । मजदूरों एवम्‌ 
कारीगरोंके निकालने धरनेमें यदि माल इतस्ततः फैल जाय अथवा 
एक दूसरेमें मिल जाय तो समय पर ही उसे पूर्ववत्‌ रखवा देना 
चाहिये । इस भ्रकारकी समयोचित सतकता न रखनेसे इटे, 
शहाबादी फर्श सरीखे सामान उठाने-धरने एवम्‌ हटाने-बढ़ानेमें 
इूट-फूट जाते और व्यर्थकी आर्थिक हानि नसीब होती है। 
सूल्यवान अथवा जल-वायुका प्रभाव होनेवाली सासुग्रियोंकी 
सुरक्षित रखनेके लिये आरम्महीमें लोहेके चद्दरांकी एक झोपड़ी 
बना ळेना विशेष आवश्यक है । इसमें दरवाजे लगाकर सिकडी- 
कोहड़ा जड़नेसे ताला लगानेमें विशेष सुविधा हो दो सा है। 
पेशराजीके कामके लिये जलका संग्रह करनेके लिये इंटोका 
एक हौज बनाना भी एक आवश्यक विषय है । इसकी जुड़ाई 
चूनेकी, बाहर-भीतर चुनेका गिलावा तथा उसपर वज्रलेप (सिमेण्ट): 
का पलस्तर करना चाहिये। यह हौज प्रायः तीन फुट गहरा तथा 
कार्यमानके अनुसार न्यूनाधिक प्रमाणमें लम्बा चौडा होना चाहिये ।' 
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इस कार्य में यद्दपि आरभ्म में अल्प-स्वल्प व्यय विनाकारण 
'हो जाता है तथापि भविश्यमें उससे कहीं अधिक लाभ निकलता 
है। जहाँ शहाबादी फर्शियाँ अधिक महँगी न मिलती हों वहाँ 

'गिलावेकी जगह यदि हौजके पेन्दे एवम्‌ अगल-बगलमें उन्हे जड- 
"कर वज्जलेपकी जुडाई करते हुए फर्रावन्दीके पीछे ४६ इञ्च 
:मोटाईकी इंटेकी दीवाळें खडी करदी जॉय तो भी कार्य चल सकता 
एवम्‌ छागत कम बैठ सकती है। कार्य सम्पूर्ण हो जाने पर यदि 

सतकेता पूर्वक उक्त फर्शियोंको निकाल लिया जाय तो पुनः वह 

दूसरे किसी कार्यमें प्रयोगान्वित हो सकती हें । अतिरिक्त इन सब 
-बातोंके सवन निर्म्माणका आरम्भ करनेके पूव इका गिलावा 
बनानेके लिये ' चककस ' निस्माण करना आवश्यक है । इसे तभी 

निर्माण करनेकी आवश्यकता होती है जब सब अथवा भवनके 

अधिकाँश सागमें गिलावेका व्यवहार करना पडता है । केवल 

अथवा दरजोंके भरनेहीके लिये गिलावेकी आव- 

'इयकता हो तो 'चक्कस'का स्वतन्त्ररूपसे निर्माण करना हितावह 
नहीं होता, साधारणतया जहाँ एक हजार रुपयेसे अधिक सूल्यके चूनेके 

"गिंलावेका काम होता है वहींके लिये चक्कसका स्वतन्त्र निर्म्माण 
“विशेष उपयोगी है। इससे कमके लिये तो दूसरे चक्कखको किराये 
से लेकर वहाँ अपने मालसे गिलावा तैय्यार करवाना विशेष अच्छा 

और अल्प व्ययका होता है! आजकल सिमेण्ट अर्थात वज्रलेप 

बहुत सस्ता मिलता है । अतः जहाँ चूना अच्छा न मिलता दो वहाँ 
“काम थोडा होनेपर वज्रलेप और बालू १:६ इस प्रमाणमें सम्मि- 
छित कर चूनेकी जगह व्यवहृत करे! तय्यारी और बाजारू गिलावा 

'आयः अच्छा नहीं होता । ( चूने और गिलावेका विस्तृत विवेचन 
आगे चलकर 'साधन-साझुम्री' नामक विभागमें पूर्णरूपसे किया है।) 


३--समय ( Suitable Season ) 


सवनका निर्माण कार्य कव आरम्भ किया जाय, यह प्रश्न 
“घ्रहुतसी वातांपर निर्भर करता है। तिसपरभी यादि चूनेके गिलावेसे 
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काम लेना हो, तो थोड़ी बहुत असुविधा सहन करते हुण्सी बसात. 
के दिनोंमें यह कास चलाय़ा जा सकता हे । किन्तु वही यादि कच्चे. 
ईंटों अथवा पत्थरी ईटॉका मिट्टीकीके जोडसे काम लेना हो 
तो वारस्वार वृष्टि होनेसे समय-समय पर अत्याधिक हानि 
उठानी पड़ती हे । अतिरिक्त इसके यह प्रश्न मजदूर-कारीगर तथा. 
सामानकी सम्सुद्धिपर थी बहुत कुछ अंशोंमें निर्भर करता हे । 
यदि इन सब बातोंकी सम्साद्ध तथा एंजीकी पूरी व्यवस्था हो गयी 
हो तो तीन महिने के भीतर भी एक छोटासा भवन तैय्यार हो 
सकता है । किन्तु अकल्पित विश्लबाधाओका विचार करते हुए. 
इस अवधिमें १२ मास की और गणना कर लेनी चाहिये । इस 
तरह प्रायः 8५ महिनोंसें तो अवश्य ही एक छोटा-मोटा भवन 
तेय्यार हो सकता है। वर्षाकालके आरम्भसे लेकर अगहनके प्रथम. 
पक्षतक तो किसीभी तरह भवन निस्मोण का आरम्भ होना अच्छा. 
नहीं। सिट्डीके गिलावेसे. यदि भवन की जुड़ाईका काम करना हो. 
तो चित्रा नक्षत्रकी वृष्टि हो जानेपर कार्यका श्रीगणेश कर देना: 
चाहिये। निर्माण काये आरम्भ होनेपर उसमें अपेक्षासे अधिक समय 
लग जाने पर अधिक व्यय हो जानेकी सम्भावना होती है । अतः 
उसे शीघ्र ही निपटाना उचित है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि, 
शीघ्रताका अतिरेक करे। उसमें भी हानि है। कोई भी दीवाल एक 
दिनमें २॥ फुटसे अधिक ऊँची बनाना अच्छा नहीं। 

` यदि कार्य के शीघ्र निपट जाने का विश्वास हो तो फेब्रुअरी के 
आरस्भमें कार्यका श्रीगणेश कर देनेसे लागत कम बैठती है। नव- 
स्वर और दिसम्बर के महिनोंमें काम का आरम्भ करनेमें कितनी- 
ही शीघ्रता क्यों न की जाय, कमसे कम आठ तो अवश्यही बज 
जाते हैं और उधर साढे पाँचके उपरान्त अन्धकार पड़नेके कारण 
पाँचही बजे छुट्टी दे देनी पड़ती है । इसके आतिरिक्त मौसिम 
जोड्रेका होनेके कारण सबेरे २ घण्टे काम भळीसाँति नहीं होता। 
शेष समयमेंसे प्रायः २ घण्टे दो पहरकी छुट्टीमें चले जाते हैं। 
अर्थात्‌ इस परिस्थितिमें दिनमरमें प्रायः ७-७॥ घण्टे काम होता है ४ 
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वही फेड्ुअरीके माहिनेमें निम्मोण कार्य आरम्भ करनेसे सबेरे ७ 
बजेसे लेकर सायङ्वालके सात बजे तक कामका समय होता है । 
'इसमेंसे दो पहरके दो घण्टे छुट्ठीके छोड़ देनेपर भी शेष ९ घण्टे 
कामके मिलते हैं और उसी दैनिक वेतनमें प्रायः सवाया काम प्राप्त 
'होता हे 1 ; 


१३--ठेका या अमानी ? 


नागरिक कक” 


( Contract & Daily Labour ) 

सवन निम्माणका काय्यं किस तरह करवाया जाय, यह प्रश्न- 
प्रत्येक मनुष्यकी इच्छा पर निर्भर करता है। स्थूल रूपसे इसके 
'करवानेके दो प्रकार हें । एक तो ( 007६८३०) ठेका तथा दूसरा 
( Daily L300 ) दैनिक वेतन । इन दोनोंही प्रकारोंमें गुण-दोष 
दोनों होते हें । तथापि तुलनात्मक इष्टिसे विचार करनेपर ठेकेपर 
काम देना विशेष संयुक्तिक एवम्‌ लामप्रद-सिद्ध होता है। दैनिक 
वेतन पर स्वयम ही कामका निरीक्षक एवम्‌ व्यवस्थापक बननेसे 
बात-चात पर आँखमें तेल डाळे चौकच्ना रहना पड़ता तथा छोटे- 
मोटे सभी कार्य व्यक्तिगत रूपसे करने पड़ते हें । कारीगरों और 
अमिकोंके साथ रातदिन सिर खपाना पडता, उन जैसे अशिक्षित 
'एवस्‌ आचार-विचार-व्यवहारश्ून्य पेटार्थियासे निरन्तर व्यव- 
हार रखना पड़ता, उनपर विश्वास करना पड़ता और आशातीत 
रूपसे मगजमारी करनी पड़ती हे । परिणाम यह होता है 
कि, इससे भयङ्कर हानि उठानी पड़ती और समय पर 
मानसिक सन्ताप भोगना पड़ता है। इष्ठ कार्यके निमित्त आवश्यक 
'साधन-सासुग्रीके प्राप्तिस्थान, उसके गुण दोषोंकी पहिचान- 
तथा प्रचलित भाव ज्ञात्‌ न होने के कारण प्रत्येक स्थान पर 
प्रत्येक मबुष्यसे धोखा उठानेकी नौबत आ पहुँचती है और व्यर्थ 

ही एकके चार-चार तक व्यय करना नसीब हो जाता है । . 


NA 
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इसके विपरीत अथात्‌ ठेकेपर काम करवाने से यह निश्चयात्मक 
'रूपसे नहीं कहा जा सकता कि, उस दशासें हमारी इच्छानुसार 
उत्तम अणीकी साधन सासुयीही उस कार्यमे(व्यबहृत होगी ।. ठेके 
“के कामोंमें प्रायः शीघता अधिक की जाती है। इसका कारण॑.यह 
है कि, ( "101९ & $०] 00४7३०६० ) प्रमुख ठेकेदार अपने काम 
के विभिन्न विभाग कर देता है। जिन्हें पारिभाषिक प्रयोगमें क्रमशः 
( Piece #०7६ ) खण्ड विशेषका ठेका तथा (Petty Contractor) 
कुलक ठेका कहते हैं प्रमुख ठेकेदार विभिन्न कायाँके सरदारोंसे 
खण्ड विशेष ठेका करता है । उद़ाहरणार्थ,-पेशराजीके सम्पूण 
काय्येका पेशराज मण्डळके सरदारसे, लकडीके कामका बढ़इयोंके 
नेतासे, सन्तरासीके कामका संत्रासॉकि सूच्रघारसे इत्यादि० । 
क्षक ठेका वह होता है,-उदाहरणार्थ पत्थर, लोहा, चूना, लकडी 
इत्यादि की पूर्ति करना। यह ठेके उक्त श्रेणी विशेष सरदार अपनी 
आवश्यक साधन सासुग्री को देखते हुए प्रत्येक श्रेणी विशेष साधन- 
साखुग्रीके विक्रेताओं अथवा दलालों एवम पूर्तिकर्ताओंसे करते 
हें। इस तरह एकही कार्य कितनेही हाथोंमें बैट जाता है । प्रमुख 
उेकेदारके अन्तर्गत ठेकेदारों पर कार्यकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी कोई 
नहीं रहती । फल यह होता है कि, मानवी प्रवृत्तिके सब्ब साधारण 
'नियसाबुसार प्रत्येक ठेकेदार किसी तरह शीघसे शीघ्र एवम्‌ 
सस्तीसे सस्ती साधनसामुग्री लगाकर यथा शीघ्र काम समाप्त 
करने और रकम वसूल करने पर उतारू हो जाता है। यदि उसे 
अधिकसे आधिक ध्यान रखना होता हे तो इसी बात पर कि, 
योजना चित्र और उल्लेखित वस्तुओंका एूतिकरण हुआ है या नहं । 
फिर चाहे उनका अन्तर्गत कलेवर नितान्त जीर्ण-शीर्णही क्यों न 
हो! केवल वाह्यइष्ट्या “ मक्षिकास्थाने मक्षिका ! होने और उसीमें 
दो पेसे बचनेसे काम! अतिरिक्त इसके थोडी देरके लिये यह भी 
मान छिया जाय कि, ठेकेदार इमानदार हुआ तो भी भवनका 
स्वामी उसकी ओरसे सव्वदा सशङ्कितसा रहता है और नित्यही 
अपने स्नेही साथियों एवस परिचितोंसे मिलकर अपने कार्यके 
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सम्बन्धमें मताभिमत लिया करता हे । इस दशासें प्रत्येक 
मलुष्य अपने-अपने विचारानुसार कमी-बेशी कहा करता और 
अच्छे-चुरे विचार प्रकट करता है । इस परिस्थितिमें 
कभी-कभी तो ऐसा समय उपस्थित हो जाता है कि, साधारण 
सी भूलें अत्यन्त महत्व प्राप्त कर जातीं तथा भवन निर्माता एवस्‌ 
विधातामें परस्पर मनोमालिन्य आ जाता है । 
फिर भी हम अन्तमें उपरोक्त दोनों प्रकारोंपर विवेचनात्मक 
रूपसे विचार करते हुए अन्तमें यही कहेंगे कि, स्वयम्‌ निरीक्षक 
एवम्‌ व्यवस्थापक बनकर दैनिक वेतनकी पद्धतिसे काम कर- 
वानेकी अपेक्षा ठेकेपर काम करवाना अधिक श्रेयस्कर है । :हाँ, 
ठेकेवारीक उपरोक्त दोषोंसे स्वतःको सुरक्षित रखनेके लिये ठेके 
दारका नियुक्तिकरण करनेके पूर्वं उलकी इज्जत, ईमानदारी एचम्‌ः 
उसने किये हुए कामोंकी सम्पूर्ण जाँच कर लेनी चाहिये । प्रति- 
छित और ईमानदार ठेकेदारको काम सौंप देनेसे बात-बात पर 
सन्सुख उपस्थित होनेबाली झञ्झटोंसे बहुत कुछ अँशोने छुट्टी 
मिल जाती है। दैनिक वेतन पर स्वयस्‌ काम करचानेसे प्रत्येक 
कार्यमें थोडा-थोडा अतिरिक्त व्यय हो जाता है और इस तरह. 
अन्तमे पूँजी का अधिकाँश भाग व्यथही व्यय हो जाता है । इसकी 
अपेक्षा यदि एक ही ठेकेदारको थोडासा लाभ करनेकी युञ्जाइश दे 
दी जाय तो तुलनात्मक दष्टिसे व्ययमे उतनी अधिकता नहीं होती। 
इसके अतिरिक्त आजकल ठेकेदारीके कामामे इतनी नोक-झोंक 
(ComPeti००) चली है कि, उतनीही पूंजीमें यादे कितनीही सत- 
कंतासे दैनिक वेतन पर निजी तौरसे काम करवाया जाय तो सी 
वह पूरा नहीं पड़ता । ऐसी पारोस्थितिमें ठेकेदारोंको जो लाभ 
होता है, वह उनके बढे-चढे दरोंके कारण नहीं अपितु उनके वैयय- 
क्तिक परिश्रम एवस अनुभवोंके कारण होता है। उनके प्रत्येकः 
कार्य और उसमें छगनेवाले समय तथा लागतके सम्बन्धमें कुछ 
निश्चित दर नियुक्त होते हें । जिसके कारण अर्थातृही उनका कार्यः 
अल्प-स्वल्प व्ययमें होता ह! | | प 
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इसके अतिरिक्त ठेकेपर काम देनेसे एक लाभ यह होता है कि 
चक्कसका सामान, अस्त्र-रासत्र, जलसंअह करनेके बत्तन, आधार- 
स्तम्भ (९11९५०४) इत्यादि साधन-सामुग्नी ठेकेदारके पास सदा 
तैय्यार रहती है। वह उसकी व्यक्तिगत एवम्‌ स्थायी सम्पत्ति 
होनेके कारण उसे नवीनरूपसे उसे खरीदना नहीं पड़ता और 
भत्येक ठेकेकी जगहपर वह उससे निरन्तर काम निकाल सकता है। 
पारिणास यह होता है कि, इससे छिड़े हुए काममें किसी प्रकारकी 
रुकावट नहीं पड्ती । ॥न्तु वही यादे भवनका स्वामी निजीरूपसे 
कार्य करना चाहे तो उसे अथसे लेकर इतितक सारे उपकरणोंका 
संग्रह करना पड़ता और उसके प्रीत्यर्थ यथेष्ट अर्थ व्यय करना 
पड़ता है। इतने पर भी कार्य समाप्त हो चुकने पर वह उपकरण 
बेकार पडे रह जाते हैं। उनका कोई सूल्य नहीं खड़ा होता । 

यदि संयोगवशात्‌ प्रतिष्ठित ठेकेदार न मिल सका तो साधन- 
सासझीकी पूर्ति निजीरूपसे कर, वेतन इत्यादि निश्चित करते हुए 
पेशराजी, वढईगिरी इत्यादि कार्योका विभक्तिकरण कर प्रत्येक 
कार्ये नापके हिसाचसे ठेकेपर दे देना चाहिये और वह सम्यक 
रूपसे होता है या नहीं, इसकी देखभालके लिये एक विश्वसनीय 
कारीगर नियुक्त कर देना चाहिये। ऐसा करनेसे भवन निम्मांण 
कार्यमें उत्कृष्ठ साधन-सामुग्रीका व्यवहार होकर उसका अपव्यय 
न हो सकेगा । इस दशासेँ कार्यकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उक्त नियुक्ती 
कृत निरीक्षक,-कारीगर पर जा पड़ती है और कार्य सम्यक्रूपसे 
चलता रहता है। सारा कायं ठेके पर देनेसे निरीक्षणके लिये 
अतिरिक्त कारीगरकी आवश्यकता होती है। . - 


(अ) ठेका---(0००४४७ ) 
ठेकेदारसे जो करार-मदार ( शते ) करने हाँ वह स्पष्ट शब्दोंमें 
पक्के (9५०९० ) कागज पर कानूनी तोरसे कर लेने चाहियें। कोई 
भी बात गोळ-मटोल रखना एवम एक दूसरेके समझोतेपर छोड 
ण्‌ 


६६ हिंदी सुलभ-वास्तुशास्र 


रखना अच्छा नहीं। आरम्ममें ही सारा व्यवहार स्पष्ट रहनेसे भविश्य 
अ परस्परके हृदयमें किसी प्रकारका मनोमालिन्य होनेको 
जगह नहीं रहती । एकवार काय्यारम्स हो जाने पर ठेकेदार 
और भवन-स्वासीका इतना निकट सम्बन्ध हो जाता है कि, किसी 
भी पक्षको जरासी आइाङ्का होनेसे भी मनोमालिन्यको जगह. मिल 
जाती है। इतना ही नहीं, आपितु करारपत्र. गोलमटोल शब्दोमें 
रहनेसे उभयपक्षको ही उन गोल-मटोल शाब्दोंसे. अपना स्वार्थ 
साधन करनेका मोह उत्पन्न हो जाता है । अतः आरमस्भमेंही सारी 
चातें स्पष्ट होनेले किसीको कुछ कहने सुननेकी गुञ्जाइश नहीं 
रहती और उभयपक्षका आस एवस विनाकारण होनेवाला अर्थ 
व्यय बच जाता हे । यह करारनामा किस तरहका होना चाहिये, 
इसका एक नसूना नीचे दिया जाता है । किन्तु.उसे देखनेके पूव्वे 
कायेके महत्व तथा स्थानीय परिस्थितिको देखते हुए वकीलोंकी 
योग्य सलाह लेकर उससे कानूनन्‌ जायज कर लेना उचित है । 
इसकी दो नकलें तैयार करवाकर प्रत्येक पर एक दूसरेके हस्ता- 
क्षर होने चाहिये तथा परस्परके पास एक-एक प्रति ( नकल) 
होनी चाहिये । हा 

सवन निम्मोण सम्बन्धी किसीसी काय्येका ठेका देते समय 
प्रायः तीन बातोंकी प्रसुखरूपसे आवश्यकता होती है+-- 


१. नकशा (12190) २. अन्दाजपत्र और दर ( Estimate & Rates ) 
तथा रे, कामका विस्तृत वर्णन ( 1)०६१1९ Specification ) 


उक्त सब भ्रश्षांपर दृष्टिपात करते हुए भवन स्वामीको चाहिये 
कि, वह भवन निम्माणका संकल्प होतेही सबसे पूव किसी 
अनुभवी एवम्‌ सुयोग्य सलाह देनेवाले स्थप्रतिकी शरण लेकर 
उसे सवनकी अन्दाजी छागतपर' प्रतिशत्के हिसाबसे घेळी- 
रूपयेका पुरस्कार (मेहनताना ) देना तयकर उससे :तत्सम्बन्धी 
नकशा तैय्यार करवाते हुए एक अन्दाज का ब्यौरा. तैय्यार . कर” 
ःवायेः। -तत्पञ्चात्‌ भविष्ये यदि. उसीको सम्पूर्ण कार्यका. ठेका 
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देनेका निश्‍चय हुआ तो उसे उपरोक्त पुरस्कार ढेनेकी आवश्य 
कता नहीं ! किन्तु यदि ठेका दूसरे को देना हो तो उसे ततक्षण 
वह पुरस्कार दे देना चाहिये । इस सम्बन्धमें उससे आरस्समें 
स्पष्ट शब्दामै बात कर लेना विशेष उत्तम हे । कामके स्पष्ट 
विवरणके सम्बन्धमें जो कुछ हवाले देने हों, वह स्थानीय 
पी० डब्त्यू० डी,-समाज-का्ये-विभागकी नियमावली ( Hd 
3००४ ) को देखते हु उसके अनुसार देने चाहियें। उसमें अपनी 
इच्छा और पारिस्थितिके अनुसार जो कुछ, रद्दोबदळ.. करना 
हो,-उदाहरणार्थ केवल कूदी हुई गिट्टीपर चुनेकी लादी जमाना, 
कहें किस प्रकारका नकाशीका काम करना इत्यादि निश्चित कर, 
ठेका देनेकी पद्धति निश्चित करते हुए उसके अनुसार (1७४१७) 
दर सांगे । 
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-(आ ) ठेकेकी पद्धति ` 


' ठेकादेनेकी प्रायः दो पद्धतियाँ समाजमें प्रचलित हैं:-- 
१--ठेकेदारको प्रत्येक प्रकार विशेष कार्यका परिमाण बतलाते 

हुए वह किस प्रकारसे करना है, इसका सम्यकू विवरण तथा 
कामका नकशा देकर उससे दर ( (७106 ) मांगे । पञ्चात्‌ ठेके- 

दारका यह कत्तव्य है कि, ग्रह स्वामीसे दर स्वीकार हो जाने पर 

सवनके प्रीत्यर्थे छगने वाली साधन-सासुम्रीको जुटाते हुए निश्चित 

दरों पर काम करे । ऐसी परिस्थितिमें गृह स्वामीको केवळ, इतना 

ही देखना रह जाता है कि, काम नकरोके अनुसार चला हे या 
नहीं और उसमें उपयुक्त साधन-सामुथीका व्यवहार किया जा रहा 
है या नहीं. । इस प्रकारके निरीक्षण कार्यके लिये गृहस्वामीकी 
ओरसे एक कार्यकुशल कारीगरकी वैतनिक रूपसे नियुक्ति होनी 
चाहिये। उसका वेतन सदा :गुहस्वामीको अपने पाससे देना होगा !! 

` २--दूसरी पद्धतिमें ठेकेदारको जिस साधनसायुप्रीकी जिस 
अमाणमें आवश्यकता हो, उसकी पूति. ग्रहस्वामीको करनी चाइहिये।' 
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ऐसी दृशामें उस कामके लिये जितने मजदूरों और कारीगरोंकी 
आवश्यकता हो उनकी उपस्थिति लिखना तथा वेतना चुकाना 
सी गुहस्वामीका कर्तव्य हो जाता है । आय-व्ययका सम्पूर्ण 
ब्यौरा ग्रहस्वामीकोही रखना पड़ता है। इस प्रकारके ठेकेमें ठेकेदारका 
काम. केवल इतनाही रहता है कि, वह सम्पूर्ण कार्यका निरीक्षण: 
करते इए उसे निश्चित समयपर समाप्त करवाये एवम समय-समयः 
पर ग्रुहस्वामीको उपयुक्त रचनाएं देता रहे ! इस कार्यके पुरस्कार 
स्वरूप ठेकेदारको सम्पूर्ण कार्यकी लागत पर कुछ प्रतिशत,-जोः 
आरम्भमें ही शात्तंमें निश्चित हुआ हो, ग्रहस्वामीको देना पड़ता है। 
दक्षिण सारतमें इस पुरस्कारका साधारण मान १० प्रतिशत तक 
होता है । यदि ठेकेदारको निजी तौरसे १२ घण्टे तक प्रतिदिन 

कार्यका निरीक्षण करनेका अवकाश न रहे तो वह अपनी ओरसे 
कुशल कारीगरकी नियुक्ति कर देता है। 


इस पद्धतिमें एक और भेद यह रहता है कि, ग्रहस्वामी अपनी 
ओरसे एक विश्वसनीय एवम कुशळ कारीगर को वैतनिकरुपर्म 
नियुक्तकर उसके आदेशा उ ठेकेदार को इष्ट-साधन सामुग्री 
-अपने व्ययसे देता रहता है । इस परिस्थितिमें ठेकेदारके जिम्मे 


कायेकी नापके अनुसार केवल श्रमिकॉका वेतन चुकानेका भार' 


रहता है। इसमें उसे पुथक-एथक रूपले प॒थक-पुथक कार्य विशेर्षो- 
को देखते हुए उनके परिमाणके अनुसार प्रथक-पृथक वेतन 
देना पड़ता है। 


उपरोक्त दोनोंही पद्धतियोम विभिन्न गुण दोषोंका सम्मिश्रण है। 
पाहिली पद्धतिमें ग्रृहस्वामीको किसीभी प्रकारके कष्ट नहीं उठाने 
पडते। किन्तु भय यही रहता हे कि, यादे उसने नियुक्त किया 
छुआ निरीक्षक ( कारीगर ) वास्तवमें अनुभवी, स्वामीका हित देखने 
वाला और कार्येनिपुण तन हुआ तो ठेकेदार को यह अवसर मिल 
जाता है कि, वह किसी प्रकारकी भली-बुरी साधन-सासुग्रीका 
व्यवहार कर यथा शीघ्र सम्पूर्ण कार्य को समाप्त कर डाले । 
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इस दृष्टिसे दूसरी पद्धति अच्छी है। किन्तु उसमें गृहस्वामीको 
ख्यय अधिक उठाना पड़ता दे । ठेकेदारका पुरस्कार सम्पूर्ण लागत 
पर कुछही प्रतिशत निश्चित होनेके कारण अर्थात्‌ ही वह जहाँ 
ततक अधिक व्यय बढे वहाँ तक बढानेकी सोचता हे । इसमें उसे 
व्छाभ यह होता है कि, ज्यॉ-ज्यों भवनकी लागत बढ़ती जाती 
त्यो-त्या अधिकाधिक प्रमाणमें उसके टके सीधे होते जाते हैं। 
किन्तु इस प्रकार विशेष कामकी उत्क्ृष्टताके सम्बन्धमें यद्यपि 
कोई विश्वास नहीं दिलाया जा सकता तथापि उससे इतना 
'तो अवश्यही विश्वसनीयरूपले माना जा सकता है कि, उसके 
सुजनमें जो साधन-साझ॒ग्री व्यवहृत हुई है, वह उत्कृष्ट प्रकारकी 
है। फिर भी कभी-कभी यह देखनेमें आता है कि, काम अत्यन्त 
: ज्य एवम्‌-अपेक्षासे वाहर मजबूत होकर उसमें आशासे अधिक 
बैठ जाता हे । इस प्रकार विशेष ठेकेसे ठेकेदारपर उतनी 
जिम्मेदारी नही रहती और उसका कार्य विशेष सुगम हो जाता 
हे। अतः इस पद्धतिसे काम करवानेवाले ग्रृहस्वामीको इतना 
त्तो अवश्यही ध्यान रखना चाहिये कि, वह कामका नकशा 
तथा उसका अन्दाजी ब्योरा, विशेषतः तदालुषद्भिक विषद, 
वर्णन ( 59००१०४४००४ ) किसी अनुभवी एवम्‌ तज्ञ 
स्थपतिसे निर्धारित कर ले। उसमें किस नापकी कहाँ और 
कितनी घरनें, कड़ियाँ एवस गडेर व्यवहृत होनी चाहिये, मठाऊ 
चड़न कहाँ हो इत्यादि बातोंका केवळ मजबूती की ही ष्टिसे नहीं 
अपितु, किफायतकी दृष्टिसे भी विस्तृत प्यम्‌ सम्यक उल्लेख होना 
आवश्यक एवम्‌ अनिवार्य हे । उसमें कोई भी प्रश्न ठेकेदार की 
इच्छा और रुचिपर रखना अच्छा नहीं । ऐसा करनेसे बहुत कुछ 
अँशॉमें ठेकेदारकी दृब्योपाजनकी आसुरी-लालसा चन्धनमें पड 
जाती है । हि 
इन सब बातोंका विचार करते हुए दूसरे प्रकारमें हमने जो एक 
और भेद बतळाया है, उसकी शरण लेना विशेष अच्छा है। उसमें 
सारी साधन साझुमी ग्रृहस्वामीके द्वारा खरीदी जानेके कारण वह 
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विशेष रूपसे उत्कृष्ट प्रकारकी व्यवद्दत होकर, सम्पूर्ण व्ययपर 
निरीक्षक का वेतन निर्भर न रहनेके कारण व्ययमें निष्कारण आधि: 
कता नहीं होने पाती । इसके अतिरिक्त कारीगरोको 'मजूरकि 
ठेकेके सम्बन्धमे सम्यकू सूचना देते हुए उनसे दर मंगवानेसे 
स्पर्धाके. कारण उपयुक्त एवम्‌ सकारण द्रोमेंही काम होः 
जाता हे । ऐसी परिस्थितिमें मज़ूरीके प्रीत्यर्थ अधिक व्यय 
नहीं होने पाता । फिर भी उस दशामें १।२ बातों परु 
विशेषरूपसे ध्यान रखना चाहिये।. (१) एक तो यह कि, 
केवल गिट्टी सानकर उसे भरनेभरहीका कार्य ठेके पर देना 
चाहिये। उसे कूटने इत्यादि का काम दैनिक वेतन देकर करवाना 
उत्तम है। ताकि कुटाई कच्ची न रह सके । (२) चक्कसका कास 
यदि ठेके पर देना हो तो,-' साधन और सामुग्नी ! नामक भाग में,- 
जैसा कि, आगे चलकर वणेन किया गया है; उसी प्रकार चूने और 
बाळूका गाला तथा उसपर निरीक्षक यन्त्र अवश्य बैठाना चाहिये । 
(३) ईटे सिंगाकर प्रयोगान्वित करने,. चूनेके काममें 
पत्थरजड्ने के पूवं उन्हें जलसे तर करने, के कार्य यदि 
ठेकेदार से भी करवाये जाँय तोमी उनपर जल छिड़कने काः 
काम निजीतौरसे दैनिक वेतन पर अपने आदमी नियुक्त कर 

करवाना चाहिये। ' 
इस विशिष्ट पद्धति में जो बाधाएं अनुभूत होती हैं वह यह हें 
कि, ( १ ) यदि काम की देख भाळ करनेवाला मनुष्य अत्यन्त कार्य- 
कुशल मेहनती, अनुभवी, सज्ञान और मिलनसार न हो तो काम 
सरलता पूर्वक नहीं चलने पाता (२) पेशराज-बढ़ई-चक्कसवाले प्रभृति 
हीन श्रेणीके मनुष्य ठेकेदार होने के कारण उनकी नाप और हिसावके 
सम्बन्धमें दिलजमाई करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। ( ३) इस 
ओणीके लोगोंकी प्रबृत्ति सदैव बिन हिसाबी अग्रिम रकम लेने तथा 
उसे उडाकर मौज करनेकी होती है । परिणाम यह होता है कि, 
अधीनस्थ मजवूरोंकी मजदूरी चुकानेके निमित्त उनके पास एक 
पैसा नहीं रहने पाता। अधीनस्थ मजदूरोंमें और उनमें झगडे हो 
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जाते हैं । जिसके परिणाम स्वरूप वह काम छोड्देनेपर उतारू हो 
जाते हैं। अन्तमें लाचारी दर्ज गृहस्वामीको विनाकारण अपनी गाँठ 
खोलनी पड़ती और ठेकेदारके खातेमें एक बड़ीसी रकम लिखकर 
उन मजदूरोंका वेतन अपने पेसे चुकाना पडता है । अतः्उत्कृष्ट 
तो यही हे कि, ' इस पारोस्थितिसे बचनेके निमित्त ग्रहस्वामी कभी 
भूछकरभी कामकी नाप-जोख किये विना हिसाचके प्रीत्यर्थं एक 
पैसाभी निकालकर न दे और यदि देनेका विचार सी करे तो सारा 
हिसाब पूरा न चुकाये। हिसाबका थोडासा भाग ग्रहस्वामीके 
हाथमें अवश्य रहना चाहिये।' ताकि ठेकेदारकी नाक सब्वंदा हाथ 
में बनी रहे। (४) साराँश यह कि, इन सब उपायोंकी शरण लेनेमें 
गुहस्वामीको अत्यन्त दिक्कत और तकलीफ उठानी पड़ती है। यदि 
सौभाग्यसे निरीक्षक अच्छा मिला तो कष्टका कोई कारण 
नहीं रहता। 

उक्त किसीभी प्रकार विशेषका आश्रय लेकरही क्यों न काम 
चाया जाय, उसमें इस बातका सुख्यतः ध्यान रखना 'चाहिये कि, 
ठेकेदाराने दिये हुए दरॉकी कमी देखनेकी अपेक्षा वह ईमान 
भर्म्म-संस्करात-चातुय और अनुअवमें विशेष पक्के हों ये । इज्जतदार 
और ईमानदार मनुष्याँको दव्यकी अपेक्षा अपने गौरेव एवम्‌ 
प्रतिष्ठाका अधिक मूल्य रहता है । 5 


र 


७२ हिंदी सुलभ वास्तुशास्न 


( इ )-ठेकेका नमूना 


|| एक सेका रिकट | एक सेका टिकट | रुपयेका टिकट | 


'स्वस्ती आमन्नुप शालीवाइन शके १८ नाम संवत्सरे सुदी-बदी 
"तिथी, दिन वार तारीख माहिना सन्‌ १९ इस्वी 


श्रीमा } इकरार्‌नासा 
साकीन पेशा उन्न ) छिखानेवाले 
भीमान रर, | इकरारनामा 
साकीन पैशा उक्र? छिखने वाले 
लिख देते हें कि, (शहर, याम) महला 

सिटी सर्व्वे नम्बर की खुली जगहमें आपका खास 


मकान बनाना है। जिसकी निस्वतमें आपकी ओरसे. नकशा, दर, 
अन्दाजी व्यौरा और काम का पूरा हवाला .( ०६१/1९0 57९०म- 
‘६००६ ) आज दिन हासिल हुआ। हमने उसे खूब जाँच-पड्ताल 
कर देखा,-सुना और समझ लिया। हमारी नजरसे वह बिल्कुल 
दुरुस्त है। जिसे देखते हुए आपका काम नीचे लिखी शर्तापर 
चहुक्म कानूनके हम पूरा करनेका इकरार करते हैंः--- 
(१) सारा काम पब्लिक वक्स डिपार्टमेंटके १९ सालके वें 
एडीशनमें छपेहुए स्पेसिफिकेशनके सुताबिक किया जायगा। 
(२) इस इकरारनामेके साथ नत्थी किये हुए 
'फिरहिस्तके वाहर अगर कास के द्राके मुताविक मेहेन्ताना और मज- 
कोई ज्यादः काम निकले दूरी लेकर हमें आपका काम पूरा करना 
तो उसके दरआपुस- हे । फिरहिश्तके बाहर यदि कोई काम निकला 
की सलाह से तो उसके निस्बतमें जो दर आपुसमें तय हो 
तय करना जॉयउन्हें लेकर और उस कामको फिरहिस्तमें 
दर्जकर उसके सुताविक काम किया जायगा । 
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निक की VS 


गोलमटोल अछफाजों या जवानी जमाखचे पर कोई वात सुनहस्सर 
'ल रहेगी । 


(३ ) अगर किसी वजहसे फिराहिश्तके बाहरके कामके निस्वतमें 
हम दोनोमें दरोंका समझोता न हो सका तो वह 
“फिरहिस्तके वाहरके ज्यादः काम कच्चे खचंसे रोजाना हिसाब चुकाकर 
कामके निस्वतमें अगर पूरा किया जायगा और उसका सारा जमा- 
आपुसमें द्रॉका सम- खचे खातेमें दजे हुआ करेगा । इस हालतमें 
झौता न होता हो तो? हमारा मेहन्ताना फीसदीके हिसाबसे चुकाना 
होगा । हमारी जिम्मेदारी उस वख्त यही 
'होगी कि, उस कामके निस्वतमें जो कुछ खर्च हुआ हो उसकी 
'खारी रसीद और हिसाब हमें रखना और पेश करना होगा । 
(8 ) अन्दाजी व्यौरेके कागजमें दिया हुआ हरएक किस्मके 
कामका जोड महज अन्दाजिया समझना 
फिरहिस्तमें दिये हुए चाहिये और बिल बनाते वर्त उसपर सुअ- 
कामोंका जोड़ अन्दाजिया स्सर न रह कर हरएक काम झुरूसे ठीक- 
समझना चाहिये। ठीक नाप कर लेना चाहिये । अगर कोई 
'काम किसी वख्त बढ़ जाय तो उसकी 
जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी । मगर हम इस चातका ख्याल 
रखेंगे कि, वह नकरोके सुताबिक पूरा किया जाय । 
(५) अगर आपने खरीद किया हुआ कुछ नया-पुराना माल 
काम में लाना हो तो खरीदकी रकम पर 
.मालिकने खरीदे हुए नये- हमें... ..., फी सदी सुनाफा देना होगा । 
पुराने मालके निस्वतमें सिवाय इसके वह माल काममें लाते वक्त, 
छिलाई, रन्धाई, गढाई, रज्वाई, चढाइ, ढ़ोआई 
बगैरःके लिये जो सफा हो वह आपकी ओरसे. अलहदा मिलना 
“चाहिये । : 
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(६) आज इस इकरारनामेके साथ नत्थी किये हुए अन्दाज 
से अगर कोई काम कम करने या 
अन्दाजी व्यौरेके कागज आगे चलकर किन्डी कामोंमें रद्दीवदल करने 
में लिखे हुए किसी की आपकी ख्वाहिश हो जाय तो उसमें हमें - 
कामको कम करनेमें कोई एतराज न रहेगा । मगर ऐसी हालतमें 
मकान मालिक मुख्यार है दूसरा काम करवानेके लिये कलम नम्बर दों 
और तीन में दी हुईं शर्तों के मुताबिक सारी 
कारवाई की जायगी । 
(७) जितना काम होता जाय उसकी नाप लेकर हम हर 
महिने की २५ वीं तारीख के दिन आपके 
कामके बिल भेजने और पास बिल पेश करेंगे। जिसे देखते हुए आपको 
रकम-वसूली के निस्वतमें आइन्दा महिनेकी ५ वीं तारीखतक ९० फी- 
सदी बकाया हिसाब साफ करदेना होगा ।. 
बाकी १० फी सदी रुपया आप हमारे नामसे............ 
खाता खोळकर उसमें बतोर अमानत के रख सकते हें 
हालतमें शते यह रहेगी कि, हम वगेरे आपकी लिखी इजाजत के 
उस रकम को निकालनेके हकदार न रहेंगे । हाँ, काम खत्म होकर 


आपके पसन्द हो जाने पर उस रकम पर हमारा ही पूरा 
अख्तयार रहेगा 


(८) कामको शुरु करते वख्त हमें अपनी खासी रकम लगाकर 
किस्म-किस्मका माळ खरीदना होगा । 

मालके दामपर॒ जिसके लिये आपको मालका अन्दाजिया' 
रकमकी मांग दाम कूतकर उसके मुताबिक आधी रकम: 
बतोर अमानत ( 8१४३०८९ ) के देनी होगी । 

यह माल ज्यां-ज्यों काममें लगता जायगा त्या-त्या आपको यह 
हक है कि, आप उसका दाम भेजे हुए बिलमेंसे सुजरा करते जाँय । 
(९) आपकी ओरसे लिखा हुआ इुक्मनामा मिळतेही हम 
शुरू कर और उसे बे रोक क 

कामकी वढ्त मियाद जारी रखते हुए ठीक वख्त पर पूरा कर देंगे । 
इसमें अन्दाजसे ज्यादः नहीं लगेगी 
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और न यह होगा कि, किसी तरह ऊटपटाड काम कर 
कामको जल्दसे जल्द किनारे लगा दिया जाय । आपका काम 
हम अन्दाजन आजसे शुरुकर......महिनेमें पूरा कर देंगे। अगर 
' इस दस्सियानमे ऐसेही किन्ही वजूहातोंस, जो पहिले किसी 
तरह ख्याळंके सामने दरपेश नहीं हो सकते; कामको पूरा करनेमें 
देर लग गयी तो आप जो सियाद तयकर देंगे उसके भीतर काम 
पूरा कर दिया जायगा! अगर इतने पर भी हमारी सुस्ती या 
कसूरसे काम पूरा होनेभं देर हुई तो आप हमसे फी हफ्ते... ... *** 
बतौर हर्जानेके जुम्मांना लेनेके हकदार हैं; जो हमारी बैंकमे रखी 
हुई अमानतमेंसे वसूल किया जा सकता है। 


(१०) काम चलानेके लिये जितने भी हर्बे-हथियार या 

` सामान की जरूरत होगी वह सब हम अपने 
हव्ब-दथियार वगैरः खचेसे हाजिर करेंगे! चक्कल वगैरः अपने 
सामान कौन देगा? खचंसे तेय्यार करवाएंगे। 


(११) आपको पूरा हक है कि, आप जब चाहें तब काममें' 
[ळी करा सकते हैं। मगर साथही उस 

नकदोमें रदोवदल करने हाळतमें जब कि, एकबार किये हुए कामका 
की गु्ञाइ कुछ हिस्सा गिराना पड़े उस वक्त उसकी 

र जो नाप होगी उसके सुताबिक उसका सारा 
दाम हम आपसे वसल करनेके हकदार होंगे। 


(१२) अगर काम ठीक न हुआ और आपकी पसन्द न हुआ 
: तो ऐसी हालतमें उसका फेसला ( फलाने- 


: काम पसन्द न फलाने )... ---छोग देंगे। मगर किसी वजह से 
हुआ तो१.. अगर उनका आना न हुआ तो हम लोगोंकी 
आपुसकी सलाहसे जो फैसला देनेवाले लोग 


मञ्जुर हों उन्हें काम दिंखलाकर, अगर वह कामको खराब बत- 
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-लायेंगे तो उसे हम अपने खर्चसे गिराकर उसके ऐवजमे अपनेही 
खचस नया और अच्छा काम कर देंगे । 
(१३) आप या आपके किसी सी आदमीको काम देखने या 
-जांच करनेकी हमारी ओरसे कोई सुमानियत नहीं हो सकती । ' 
(१४ ) काम पर एक ' आडेरबुक? रखा जायगा । जिसके सफे 
गिनकर आखिरी सफेपर हमारा और आपका 
काम पर आउरबुक रखना दृस्तखत रहेगा । यह “ आडेरबुक ' हमेशा 
और जवाबदार आदमी हमारेही मातहत और कामपर रहेगा । इसकी 
हाजिर रहना एक नकल हमारे दस्तखतकी आपके पास 
होनी चाहिये । आप जो कुछ भी इक्म 
००१७७») देंगे वह इन दोनों आडेरबुकोंमे आपको दजे करना होगा । 
'जबानी हुक्म किसी भी हालतमें जायज नहीं माना जा सकता । 
“काम पर हम या हमारा कोई जाती आदमी हमेशा हाजिर रहेगा । 


(१५ ) काम जारी होते हुए कामकी वजहसे अगर किसी 
कारीगर या मजदूरको चोट-चपेट लग जाय, 

चोट-चेपेट लगने पर किसी सी मालका नुक्सान हो जाय तो 
उसकी सारी जिम्मेदारी हम पर रहेगी । 


(१६) जो माल हम काममें लायेंगे वह जबतक आप या आपका 

कोई आदमी उसे आपने बतलाये हुए ' स्पेसि- 

खराव मालको हटानेके फिक्रेशन ' के मुताबिक करार नहीं देगा तब- 

निस्वतमें तक हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे । अगर 

किसी तरह ऐसा माल काममें लाया 

“गया तो उसे दिखलानेपर हम उसे २४ घण्टेके भीतर हटा 

-दृंगे । मगर अगर हमने उस मालको अच्छा समझा और आपके 

-पसन्द न हुआ तो ऐसी हालतमें उसका फैसला कलम .नम्बर १२ 

के सुताबिक किया जायगा और हमारी हार होनेपर हम उसे अपने 

खर्चसे हटानेके हकदार होंगे । उसके निस्वतमें होनेवाला सारा 
-खर्च हम पर रहेगा । ककल 
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(१७) नींबकी खुदाई होनेके वाद वह आपको विखलाकर, आपके: 
सामने हम दोनोंकी रायसें एक गवाह रखते 
नींव या और-और काम हुए उसकी नापढी जायगी। जब आप बुनि- 
जो वाद में ढैंका जाने- याद ठीक गहरी और मजबूत हुई है, ऐसा 
वाला हो पहिले दिखला- लिख देंगे तभी आगे काम जारी किया जायगा 7. 
कर लेना इसी तरह और-और कामभी जो आगे चल- 
कर दीवाल या जमीनके नीचे ढँकनेकी गुज्ञा- 
इशा हो आपको दिखलाकर और आपसे मञ्जूरीके दस्तखत लेकर 
दी भाजे ला किये जायंगे । अगर इसमें oe बेपर्वाही 
.गयी- तो अपने खर्चसे उसे दिखलानेके लिए गडढे 
खोदेंगे और यो बजारिये आडेरबुकके इत्तछा कर देंगे । इस 
हालतमें आपका यह फूजे होगा कि, आप तीन-विनके भीतर 
उनका सुलाहिजा फम्मोवें । वनां ज्यादः दिन होनेसे रोजानाके 


क 


हिसाबसे आप हमारा हजोंना चुकानेके हकदार होंगे । 
(१८) अगर हम कामका कुछ हिस्सा मजूरीके दर पर 
. किसीको अपनी ओरसे ठेके पर दे दें तो 
माहहत ठेका उसमें आपको कुछ कहना सुनना न होगा। 


पर हे उसे बखूबी करनेकी सारी जिम्मेदारी 
पर है । 


(१९ ) इस काममें आज मेरा कोई हिस्सेदार नहीं है।तो भी 
आगे चलकर अगर मुझे वैसीही कोई जरूरत 
हिस्सेदार छेना। मालूम हुई तो उसकी इत्तला पहिलेही 
आपको देकर बादमें आपकी सलाहसे हिस्से-- 
दार झारीक करते हुए उसके निस्बतमे एकरार नामेमें जो कुछ 
रद्दोबदळ करने पडेंगे, वह कर दिये जायंगे और चैसी हालतमें उस 
मद्में होनेवाला सारा खर्च हमारे जिम्मे रहेगा। 

(१७) हमें किसी भी वजहसे या इससे सी ज्यादः बडा ओर 
सुनाफेका काम मिलने पर भी यह हक न 
ठेकेको. दृसरेके सपुर्द करना रहेगा कि, आपके हुक्मके बिना हम इस 

कामको किसी दूसरे पर सोप (77१5९! )' 
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दु. ॥ सगर जब आपसे वैसा हुक्म हासिल हो जायगा तब. उस 
मद्के सारे करार और शर्ते आपकी तबियतके सुताबिक करवा 
कर हमारे जिम्मेका सारा हिसाब आपको समझानेके वादही हम 
'चैसा करनेके हकदार हैं 
(२१ ) अगर कोई काम ऐसा निकल आये कि. जिसके निस्वत 
में पब्लिक वकस हेण्डबुकमें कोई स्पेसि 
अगर स्पेसिफिकेशनसे फिकेशन न हो तो हम दोनोंकी नजरसे जो 
घाहरका काम निकला तो! तजुर्षकार आला शख्स करार हो उसकी 
रायके मुताबिक काम किया जायगा । 
( २२.) कामकी मियाद........-महिनोंकी तय हुई है । इस . 
मियादमें सारे कामको जहाँतक हो सकेगा . 
“काम छोड्देना या काममै पूरा कर देंगे और इस दर्मियानमें यह भी 
जल्द्वाजी करना ख्याल रखेंगे कि, उसमें ज्यादः जल्दी भी न 
हो। कोई भी दीवाल एक दिनमें ढाई फुट से 
ज्यादः ऊँची नहीं उठायी जायगी और न कामको पूरा किये बगेर 
उसे छोड़करही जायंगे। अगर गये भी तो पन्द्रह दिन तक हमारा 
इन्तजार कर आप काम का ठेका किसी दूसरेको देख सकते हैं । 
इस निस्वतसँ आपका जो कुछ भी नुक्सान हो वह आप हमारी 
अमानत रकम में से वसूल कर सकते हें । अगर चह रकम आपके 
नुक्सान के लिये पूरी न पड़ी तो आपको यह हक है कि, आप 
हम पर जाती कारवाई कर अपना हक वसूल कर सकते हैं ।. ऐसी 
हाळतमं अगर हमने आपकी रकम न दी तो आपको पूरा अख्ति- 
प्यार है कि, आप हम पर झुनासिब कानुनी. कारवाई कर हमारी 
जायदाद से उसे वसूल कर सकते हे । 
(२३) अगर हम दोनॉमं किसी कामके निस्वतमें बहसका 
मामला आपहुँचे तो ऐसी हाळतमें हम दोनों 
दोनेंमें झगड़ा होने प को अपनी-अपनी ओर से एक-एक शख्स 
खडा करना होगा । जिनके. फैसले पर सारी 
'बातें सुनहस्सर होंगी. अगर उनके भी फेसलोंमें फर्क पड़ जाय तो 
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बह लोग जिस किसी एक आलम-फाजिल शख्सको फैसला देने- 
चाला करार देगें उसके फैसले को आखिरी फैसला समझकर 
उसीके सुताबिक कार्रवाई की जायगी । 

(२४ ) काम पूरा दोनेके बाद एक बसोतके आखीरतक अगर 

किसी तरह छत चूने लगे, गिलावा पलस्तर 
शेरण्टी की पपडियाँ गिरने लग या मोरी-नाढी वगेरः 
में पानी रूक जाय तो ऐसी हालतमें हम इस 
तरहके सारे काम अपने खर्चसे करवा देंगे । 

( २५) बे मौसिमकी वारिश या ऐसी ही ऐसी और-और 
पकिस्मकी आस्मानी आफते आने पर अगर किसी तरह काम 
. का नुक्सान हो जाय तो आपका यह फजे होगा (कि, आप हम 
पर मेहर-नजर कर उसे खुद अगतेंगें। . a 

( २६ ) ऊपरदी हुई शतोके सुताबिक यह एकरारनामा हमने खुद 
खूब सोच समझकर अपनी पूरी रजामन्पीके साथ लिख दिया है। 

अगर इसके सुताबिक हमसे कोई कारवाई न हुई तो आपको यह हक 
होगा कि, आप हमसे और हमारी जायदादके तमाम दावेदारांसे 
बजरिये सुवासिब और कानूनी काररेवाईके अपना हक वसूल करेंगे । 


जो लिख दिया सो दुरुस्त माहिना सन १९३ इस्वी 


गवाह दस्तखत 7 
डेः तारीख ठेकेदार 
सामने पेश हुआए करारनामा हमने बखूबी पढ़ा औरं समझा । 
हमें इसमें लिखी तमाम शर्ते मञ्जूर हें । ् 
गवाह 7 जल्तखतबू करको 
तारीख. मोलिकि २ 


' इसके उपरान्त यदि सब्बैसाधारण पद्धतिके अतिरिक्त. किसी 
विशेष प्रकारका काम करवानेकी इच्छा हो तो उसका स्पष्टीकरण 
करना चाहिये । उदाहरणाथ .१-कोणकी लम्बाई सब्वेसाधारंणसे 
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अधिक रखना हो तो उसका, कोई विशिष्ठ प्रकारका पत्थर छगाना 
हो तो उसका, यदि एकही प्रकारकी सारी लकड़ी व्यवहारसें 
छानी हो तो उसका उल्लेख स्पष्ट शब्दोमें दोना चादिये। यदि 
दूसरी पद्धतिके अनुसार ठेका हुआ हो तो उसे उक्त पकरारनामेंकी 
जो-जो शते लाग्‌ हो सकें, उन्हें लिखकर उनके नीचे निर 
लिखित शत्तें जोड़ देनी चाहियें । 

(१) आपके काममें ळगानेके लिये जो सामान इम खरीदेंगे वह. 
खूब जाँच पड़ताल कर अच्छा और किफायत साचसे खरीदेंगे ॥ 
उसमें जितने सामानकी जरूरत होगी उतनाही सामान खरीदा 
जायगा,-ज्यादः नहीं ! अगर काम पूरा हो जानेपर सामान बचा 
रहा तो वह हम अपनी जिम्मेदारीपर दूसरी जगह लगा देंगे या 
उठाकर छे जायेंगे। उस निस्वतमें सारा खचे हम पर रहेगा । 

( २) अगर हमारी मूलकी वजहसे जरूरतके खिलाफ सामान 
खरीदा गया तो उसे वापिस करने या बेंचनेकी तमाम जिम्मेदारी 
इम परं रहेगी । मगर इस शत्तैपर कि, उसे खरीदनेके बाद आपकी 
ओरसे नकरोमें कोई रद्दोबदळ न होना चाहिये । सामानकी 
खरीदके बाद नकरोमें रद्दोबदळ होनेसे उसके कुल देनदार 
आप रहेंगे । 

अपनी निजी साधन-सासुय्नी देकर यदि मजदूरीकाही ठेका 


देना हो तो नीचे लिखी बातोंका स्पष्टीकरण उसमें होना 


आवश्यक है । 

(१) कोण मठाऊ, सरल अथवा जिस तरहकी गढ़ाइके 
चाहिये हों, उनके सम्बन्धमें यह स्पष्टीकरण कर लेना चाहिये 
कि, वह पेशराजीके काममें हो जायंगे या उनके लिये अतिरिक्त 
व्यय करना दोगा? 

(२) कपाटकी पोलाई दीवालकी नापसे घटाई जायगी या नहीं? 

(३) खिडकिया-व्रवाजे वंगेरः बैठाते समय जो मचान बनाये 
जायंगे उनका खर्चे पेराराजीके कामसे दिया जायगा या अलग? 
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इसीतरह गर्डेर उतारने चढ़ाने स्पष्टीकरणभी कर लेना चाहिये। : 


(४) चञ्चलेपकय गिट्ठीके कोण यदि ग्रुहस्वामीके द्वारा दिये 
जये. हो तो उसपी गढाई एथक नहीं लगती । केवल जुडाइ भर दी. 
जाती है। इस सम्बन्धर्में स्पष्टीकरण लेना तथा कोणकी नाप 
बन्घाईके कावले घढाइ जा सकेगी कि, नही;-इसेभी स्पष्ट कर 
लेना चाहिये । 


(५) पहाडका सामान भ्रहस्वासी देगा । किन्तु उसकेलियें 
सजदूरीका खर्च लगे उसे ठेकेदारको देना होगा । 


इन सब बातोका स्पष्टीकरण होनेसे ग्रहविधाता ओर .निम्मांता 
दोनोंमें मनोसालिन्य होतेकी शुज्ञाइदा नहीं रह जाती और काम- 
शान्ति पूठ्येक सङुशळ सम्पच्च हो जाता है। . 


१४--नींव या बुनियाद 


वीचाळ-स्वस्भे तथा भवनके आधार स्तम्सोंकी ' सतहके निचले 
आझागकों पारिभाषिक प्रयोगम बुनियाद या नींव कहते हें! : 

भवन निम्माण कायेमें नींव ही एक ऐसा महत्व पूर्ण. भाग हे. 
जो नितान्त सुदृढ और व्यवस्थित होना चाहिये । इसी पर सारे. 
सवनका विशालकाय शरीर स्थित रहता है और इसीकी सुइढता- 
पर भवनकी आयु मय्यांदा स्थिर रहती हे । यदि इस महत्वपूर्ण 
भागक निर्म्माणमें दुलेक्ष्य होकर वह कच्चा रह गया तो उसका 
दुष्प्रभाव सम्पूर्ण सवनपर होता है और इसके एकबार अशक्त 
रह जानेपर भविष्यमें कितनेही परिश्रम क्यों न किये जाँय तथा 
कितनाही ..द्रव्यनिधि क्यों न व्यय किया जाय, उसमें सुद्ददृतर 
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नहीं आती । अतः इस महत्वंपूणे भागका सुजन करते समय 
आरर्भमेंही विशेष दक्षता रखकर उसे सम्यक्र रूपसे सुदृढ बनाना 
चाहिये । फिर चाहे हमारा भवन एक मनिला ही क्‍यों न हो। 
उसकी नींव इतनी सुडद होनी चाहिये कि, प्रसज्ञवशात्‌ यदि 
उस पर १२ मञ्चिल और सी चढ़ा दिये जाँय तो भी वड उन्हें 
सरलता पूर्वक सम्हाल सके । इसमें सन्देह नहीं कि, इस अझार 
की नींवमें साधारण प्रमाणसे प्रायः २००।३०० रुपये अधिक 
व्यय हो जायंगे। किन्तु उससे भवनका सदाका सङ्कट दूर हो 
जायगा । एकवार आरम्भमें ही यह सूल हो जानेसे हजारों रुपये 
खर्च करने पर भी उसका सुधार नहीं होता, यह सदा ध्यानसें 
रखना चाहिये । 


अवनके प्रष्ठभाग पर प्रत्येक स्थान विशेष पर न्यूनाधिक प्रमाण 
में भार पड़ा करता हे । अतः जहाँ-जहाँ उसकी अधिकता हो 
वहाँ-वहाँ उसके प्रमाणको देखते हुए नींव विशेष, सुदृढ़ होनी 
चाहिये ! यदि इसके विपरीत बात हुई तो निञ्चयही उन भारसूत 
स्थानोका भाग नीचे घैस जाता और उससे सम्पूर्ण सवनमें बडी- 
बडी दरारें उत्पन्न होकर कभी-कभी तो मकानके गिरनेकी सम्भावना 
हो जाती है । इसलिये आवश्यकता इस बातकी है कि, बन्धाऊ 
कामके छोरों (णः ४४४ ) को छोडकर दीवालके तलेमें नींवके 
जुडाईका काम अधिक चौडा कर दिया जाय! ऐसा करनेसे यदि 
बोझ अधिक होगा तो वह अधिक क्षेत्रमे विभक्त होकर नींवकी 
निचली सूमिकी सारवाहक शाक्तिसे बढ़ने नहीं. पायेगा। नींवकी 
चौडाई बढ़ानेसे दूसरा एक लाभ यह होता है किं, यदि दीवाळ 
थोडीसी झुक भी जाय तो उसके अनुसार गुरुत्व सध्यबिन्दु 
अध्यरेषाके उतना ही सन्निकट हो जाता है। 


अब देखना यह है कि, अधिकांश रूपसे किन-किन कारणोंसे 
अवनमें दरारें पडा करती हैं। उपरोक्त दिवरणसे यह तो स्पष्ट 
ही हो चुका है कि, इसका स्थूळ कारण नींव अर्थात्‌ बुनियादकी 


हिंदी सुलभ वास्तुशांस्र <३ 


NNN MN, 


विकृति है। किन्तु बह किन-किन कारणोंसे होती है यही देखना है 
आए उन्हींका दिग्दृशन नीचे किया गया हेः 


विभिञ्च स्थानोंपर युनियाइँके नीचे की भूमि न्यूनांधिक 
अमाण में चसे जाला । 


२, काली सिट्टीके स्थान जळले संयोग पाकर फूल जाते और 
'दीबाळकों तीघ्रताके साथ दकेळ देते हैं । ऊष्णता पानेसें यह मिट्टी 
सूखकर दीवालकों खींचं कर पकड लेती हे । इस प्रकार विशेष- 
प्रसङ्ग पर एक दूसरेके विपरीत क्रियाएं होनेके कारण उसका 
यारिणाम सवन और नींव दोनॉपर होता है । ` 

३. नींवके नीचेकी बालू अथवा तदालुषङ्गिक अन्य पदार्थ ऊपरी 
दुबावके कारण प्रवाही पढार्थके ( पापात 120688070 ) युणघर्मा- 
'जुशार एक किनारे खसक जाना । 

:४. भूमिगत क्षार अथेवां वायुगत्‌ आम्ल पदांथोंकां नींवस्यं 
पदार्थोपर रासायनिक परिणाम होकर उसका संड़ जाना । 

५, प्रवल वातायनके धक्के से दीवालों का हट जाना । _ 

६ किच्विद्ठोळ ( ५९९०९००] ) कमान पर आधिक बोझा पड्नेके 
कारण उससे सनिकटस्थ दीवालो कां खलक जाना। 

७ चन्धाऊ काम के अंन्तर्गेतस्थ चूने अथवा गिलावेको जळ: 
सूख जाने के कारण उसका संकुचित हो जाना। 

. ८ नींव के नीचे की भूमि का स्तर -( चट्टान सहित ) बंगळको 
ओर खसक जाना । 


उपरोक्त सव कारणोंमेंसे संख्याक्रम एक में दिग्दर्शित कारण ही 
भवन में दरारें उत्पन्नं: करता है। चट्टान अथवा कठोर मंरुस्तरको 
छोड़कर रोष संब प्रकारकी सर्तहें न्यूनाधिक प्रमाणमें . चेस : जाती 
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हैं। भूमिका शंसनाही भयका कारण नहीं कहा जा सकता । किन्तु: 
श्त यह की वह प्रत्येक स्थान पर सम्यक रूपले घँली हो। 


... जीव की चौडाई और गहराईका परिमाण भूगत भकार विशेषः 
स्तरोंपर निर्भर रहता है। उसकी चौड़ाई 
नीवकी चौडाई और गहराई बढ़ानेसे भवन का बोझ सम्यकझूपसे 
§ अधिक क्षेत्रपर बँटकर डुनियाइके नीखेकी 
जमीन विशेष रूपसे नहीं घैसती। किन्तु गहराई बढानेसे वै कोदे 
लाभ नहीं होता। हम.भूमिमे ज्यों-ज्यों अधिकाधिक नीचे पहुंचते हॅ 
त्या-त्या वहांकी सतह ध्रृष्ठगत्‌ झक्तिका भारसे घनरूप अथात ठोसः 
मिलती जाती हे । जन साधारणरूपसे हे फुट तककी जद्दराई 
तक बुनियाद पहुंचानेसे एक विशेष लाभ यह होता है कि, 
जमीनके पुष्ठ भागपर बहनेवाला पानी, वायु तथा तदासुबक्षिक. 
अस्ल-पदार्थ एवम्‌ क्षारोंका परिणास्‌ उस गहराई. तक भूमिगत. 
सतहपर होता रहता है। कभी-कभी इस परिणामके कारण जमीन. 
घुलकर नींव खुळी पड़जाती है और कभी पृष्ठभागके जलसे मिट्टी' 
फूलकर अथवा मरहम तापके कारण सूखकर. जमीनके ऊपरी भागः 
के २।२ फूट मोटाईके स्तर पर उसका प्रभाव हो जाता लत 
दा कठोर बालू अथवा चट्टान पर दीवालकी मोटाई की अपेक्षा 
दकी चौड़ाई अधिकसे अधिक ६ इश्चसे एक फुट तक बढ़ाकर 
रखने ते ही काम बन जाता हे! यदि सवन तीन मञ्चिल से अधिकः 
बड़ा न हो तथा उसमें यथेष्ठ मोटाईकी पत्थर की दीवाले न हों तो 
नरम बालू पर भी उतनी ही चौडाई की बुनियाद डालने में कोई 
आपत्ति नहीं है । अन्य प्रकारकी जमीनोंमें भारवाहक दाक्तिः 
न्यूनाधिक प्रमाण में रहती है। अतः उस मान के अनुसार बुनि- 
याद की चौड़ाई न्युनाधिक प्रमाण में रखनी 'होती है। वह इस 
लिये कि, प्रतिवर्ग फुट बुनियाद पर पड्नेवाला सम्पूर्ण मार उस 
जमीन की भारवाहक शक्ति की सय्योदा के भीतर रहे । अब 
आवश्यंकता इस बातकी है कि हमें साधारण रूपसे यह ज्ञात देर 
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न्यान मता का स कका 


जाय कि, प्रत्येक जातिकी जमीन में कितनी भारवाहक शक्ति 
होली है। उस्ीका दिग्दशेय निस्र लिखित सारिणी में किया 
रशा 8३-०० 


जञसीनके प्रकार सेद्‌ __भतिवग फुटे टॅन प्रतिवग फुट टन 
(१) काली मिट्टी 0 १२ से ३४ 
(२) वालुकासय- ष्टी ३।४ से १ ` 
(३) कीचड ( नदीका काई युक्त कीचड़ ) मिट्टी. ०.३५ से ०:५० 
(8) रवेदार कछुड और बालू मिश्रित मिट्टी १-५० से २. 
(५) नम साधारणरूपसे कसी हुई मिट्टी १ से १-२५ 
(६) सूखी चिकनी मिट्टी ३से४ 
(७) दक्ष सूखी मिट्ट शस्र 
(८) बारीक पालुका भिश्चित सिट्टी ३।४ फुटके नीचे ₹ से 8 
(९) इदीसूत होकर बैठी हुई बालू २से ३ 
(१०) कठोर शाङ्ग मि १॥ से २ 
(११) नरम बालू ( मोरम ) श्सेर 
(१३) कठोर बालू ,, 8 
(१४) चट्टान ६ से २० 


उपरिनि रिष्ट सारिणीमें भारवाहक शक्तिका परिमाण द्या गया है। 
अति वर्ग फुटके हिसाबसे भवनकी :नींवपर पडनेवाछे. बोझका 
अन्दाज निकाळनेके, लिये. सवनके काममें व्यवहृत होनेवाळे 
सामानका वजन निम्नलिखित सारिणीमें उद्रधुत कर दिया मया 
है। प्रत्येक दीवालकी गहराईके अतिरिक्त. फश तथा छतके 
संस्तुत घोझका आधा साग हिसावमें पकड़ते हुए मञ्चिलकी दीवाल- 
का वजन निकालकर दीवालपर पड्नेवाळे सम्पूण भारकां 
"परिमाण निकाळनेके पञ्चात्‌ उसे जमीनकी भारवाहक शक्तिसे 
(विभाजित करनेसे. सहजहीमे बुनियादका क्षेत्रफळ निकल आता है 
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meme तक एकता अति घनफुटका,: 
| नास ु वजन पौण्डमें १ 
१. पत्थर जम्बूरी ( Lt९पt७ ) ११० से १३० 
२००० ४, क्य |. Sand stone) १५० से १६० 
३. » काला (१५७) १६० खे १९०. 
४. _,, पोरबन्दर ` | १४० 
५, ईट पक्के पकाये हुए ९”४।”५२॥” ७०से८५ ` 
६. मिट्टी ( गड्ढे की नाप) “११० से १२५ 
७. मिट्टी (खोदी हु ८० से ९७. ` ¦ 


९. पत्थर एवम्‌ चुनेका जुड़ाऊ काम प्रति घ० फु० १५० 


bo 0) सिर का १४५ 

११. ईट २२ | २२ 2० २२ १२० छै 

१२. 32 7 मिट्टीका 72 33 गा ११२ 

१३. कच्चे ईटका मिट्टीमें ; » „ १०५ 

१४. स्वं साधारण लकड़ी. 8५ 

१५. कांक्रोट, चूना ओर प॒त्थरकी मिट्टीका १४० 

१६. 2 33 23 ईँटके रोडोंका १२० 

१७. » वजलेप और मिट्टी अथवा सलोह | १५० _ 

१८. , गिलावा चूनेका १०० से १०५ 
१९२८ » मिट्टीका ९२ से ९५ 


२०. छप्पर नलीदार कवेलुओंका प्रति घ०.फु० | १५ 
२१, छप्पर दोहरी नलादार कवेलुओंका प्पघ०फु० २५ 
२२. , मङ्गरोली खपड़ोंका » » » | १२ 


२३. ,, चद्दरका र २ 
२४, . माळवदी हि हँ ९० से १०० 
२५. ,, चूनेका छत » ० » | ९० से १०० 


. इसके आतिरिक्त भवनपर जो बोझा पड़ता है वह साधारणतया 
उसमें रखे जानेवाले वजनी सामान, यन्त्रादिकि सासुरी, जनसमूह 
तथा वायुके प्रवल धक्के और दबाव का होता है। साधारणतया 
वायुके इस दावका प्रमाण ्रतिवर्ग फुटके हिसाबस१० से लेकर २५ 
पौण्ड तक होता है। इन सब विशेष प्रकारके भारोंकी सी गणना! 
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वस्तुत हिसाब में कर लेना आवश्यक है । यों तो सरसरी दष्टिसे 
बेखनेपर जनससूहका सार हल्का शली होता है। किन्तु उसका 
आवागमन आकस्मिक ढंगसे होनेके कारण उसका पारणास्‌ जड़ 


कजी 


और अचेतन वस्तुओके भारसे कहीं अधिक होता है । अतःउसका 
वजन उसके वस्तुत वजन से ड्यौढा समझना चाहिये । 
हम आरस्भ में एक जगह लिखही चुके हैं कि; बुनियाद का 
बळावछ उसके धँसने या न घँसने पर ही निर्भर नहीं है। अपितु 
तात्विक इष्टिसे विचार करनेपर एक च वान को छोड़कर 
की जमीन चाहे वह किसी भी घकारकी हो, थोड़े अंशांमें 
चँसती ही रहती है । उसपर किया हुआ "यो का काम 
भी उसके उपर पड्नेवाछे सारके कारण थोडे बहुत प्रमाण में 
असता रहता हे । किन्तु इस विषयमें सुर्य आवश्यकता इस 
बातकी है कि, वह घैसनेकी क्रिया सम्यक प्रकारसे हो। 
कोई भी स्थान ज्यूजाघिक प्रमाणमें न चैसने पाये । बुनियादके 
दन्धाऊ काकी चौडाई बढ़ानेका मूल उद्देश्य यही रहता हे । इस 
कियासे उसके प्रतिवर्ण फुटके मागका भार कम हो जाता है और 
उससे उसके नीचेकी जमीन धँसने नहीं पाती यह सत्य 
अक्षरशः सत्य है। किन्तु उसके सूलमें सुख्य उद्देश्य नींचकी सतह 
को समान बनाये रखना हे। इसकी सिद्धिके लिये एक उपाय 
और रूढ़ है और वह यह बुनियाद कि, सतह में कांक्रीट दिया 
जाता है। इसका महत्व समझानेके लिये हमें निम्न लिखित उदा- 
हरणकी शरीर लेनी पडती हैः 
. यह तो प्रायः सभी जानते हें कि, जलकी सतह पर मनुष्य 
तख्ता आदमी कमी खडा नहीं हो 
सकता ! यदि वह चैसी 
चेष्ठा करे तो निःसन्देह 
डूब जायगा। किन्तु यदि 
उसपर एक तख्ता डाल 
चित्र सं, ८ दिया जायतोः-अवश्यही 
वह उसपर खडा होकर तैरने लगना । चित्र संख्या ८ में वही 


८८ हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र 


बात दिखलायी गयी हे । इस उदाहरणमें जो कार्य तख्तेके 
कारण सिद्ध होता है वही नींवके नीचेके कांक्रीडके' कारण 
होता हे । जलकी सतह पर तैरनेवाले तख्ते पर यदि कोई 
सनुष्य खड़ा हो जाय तो निञ्चयही तसख्तेका कुछ भाग जलसे डूब 
जायगा। किन्तु फिर भी वह अपने वक्षस्थलपर चढ़े हुए सङुष्य 
का भार सहनेमें जरा भी कोर-कसर न रखेगा। इसी प्रकार भवन 
सम्बन्धी दशा है। इसके अतिरिक्त जलमें छोडे हुए तख्तेके 
उदारणसे एक वात और स्पष्ट हो जाती है। वह यह कि, यदि 
तख्तेके एक सिरे पर कोई मनुष्य खड़ा हो जाय तो तख्तेका वड 
सिरा जलमें अधिक इबकर उसका दूसरा सिरा ऊपर उठ जायया 
और मनुष्य सहज ही में जलके गर्भमें समा जायेगा । (देखिये 
चित्र संख्या ८) यदि मनुष्यको तख्तेके सहारे तैरते रहना हो तो 
जलकी सतह पर तेरनेवाळे उस तख्तेके वग फलका मध्यबिन्डु 
तथा मलुष्यके गुरुत्वका मध्यबिन्दु परस्परमें एक खड़ी (५७४८४) 
रेखामें होना चाहिये। इसके किञ्चित्‌ मात्र भी विपरीत स्थिति 
रहनेसे मनुष्य इब जायगा । ठीक यही सिद्धान्त भवनकी नींवके 
सम्वन्धस लागू होता है। बुनियादकी जमीन यही उपरोक्त उदा- 
हरणका तख्ता एवम्‌ सवनका भार यही उसपर खड़ा होनेवाला 
काल्पनिक मनुष्य है। अतः ऐसी स्थितिम यह स्पष्ट हो जाता है 
कि, बुनियादकी सतहके क्षेत्रफलका मध्यबिन्दु एवम्‌' उपरोक्त 
आरके शुरुत्वका मध्यविन्दु, एक खड़ी ( 7४८३] ) रेषामें होना 
अत्यन्त आवश्यक एवम्‌ अनिवार्य है । यदि यह न होगा तो उसके 
जिस ओर अधिक भार पड़ा हो उसके नीचेकी जमीन विशेष 
रूपसे घैस जायंगी और उस दशामें “उक्त उदाहरणके तख्तेके 
अनुसार वह टेढ़ी होकर उसके साथही साथ भवनका भी उतनाही 
साग तिछा हो जायगा और उसके कारण उसमें बड़ी-बड़ी दरारें , 
उत्पन्न हो जायेगी । अस्तु । 


` अूप्रष्ठमागके नीचे सृत्तिकाके जो विभिन्न स्तर मिलते हैं उनके 
स्थापत्य विज्ञानकी दष्टिसे निम्नलिखित विभाग किये गये हैं:-- 


~ 
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१, निङ्टी-काछी र्थेदार, काली चिकनी, पीली, सिल्ड, बजरी, 


म्टेवीली तथा सखी, | | 


२. नरघ शोरस--जञो झुदालीसे खोदकर फावडेसे सरलतापूव्बेक 
भरा जा सके । इसमें पीठी और पएडी नासके दो भेद होते हैं। 
३ कठोर - सोरय--कुढाछी अथवा फावडेकी सहायतासे बड़े 


"झया के वाइ निकळे किन्तु उसमें छुरङ्ग न लगाना पडे। 


४ कठोर मोरम और गिट्टी-कठोर मोरम के गर्भे में बड़ी-बड़ी 


“गिट्टी अथवा मोटे पत्थर हो वैसे स्तर। 


५ नरम चट्टान--कुदाल अथवा रऱ्भे की सहायता से तोड़कर 
जो छोटे-छोटे खण्डॉंसें निकाला जा सके । 


६ कठोर चट्टान--जो एकरूप तथा बड़े-बड़े शिला खण्डोसे 


"बना हो एवञ्‌ झुरङ्ग लगाये विना निकळ न सकता हो | 


मिट्ठीमें ऊष्णतावाहक शक्ति नहीं है। अतः उसके कारण वायु 
शीतल रहती है। किन्तु यदि डुनियादवाली 


'मिठ्ठी पर की वुनियाद जमीनके पृष्ठभाग के नीचे प्रायः ३४ फुट 


तक मिट्टी का स्तर हो और उसके नीचे 


'मोश्मका स्तर निकले तो एसी परिस्थितिमें वह बुनियाद की उत्त- 


सताका लक्षण है। ऐसी दशा में नींवम कम लागत लगती है। 


"इससे ज्यों-ज्यों नीचे उतरा जाय त्यों-त्यों नींवमें अधिकाधिक 


व्यय होता जाता हे। यदि छः फुट तक मोरम न मिले तो 
उससे गहरी खुदाई करना व्यर्थ है। ऐसी परिस्थितिमें आर्थिक 
व्ययकी इष्टिसे उसमें किसी अन्य उपायसे मजबूती लाना 


“विशेष हितावह है । पृष्ठ आागके नीचे नितान्त चिकनी मिट्टीका 


होना अत्यन्त भयानक है । इससे उसमें पानी सूखकर वह फूल 
जाती है और परिणाम यह होता है कि, उससे नींवका जो भाग 
संलझ होता है उसपर दबाव पड़ता तथा आगे चलकर धूपके 
कारण सुखने पर वह सङ्काचित होकर उसमें दूर तकं गहराइमें 
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दरारें पड जाती हैँ। उत समय नींवमें तनाव पैदा होकर उसके: 

साथ-साथ भवनके बन्धाऊ काममें दरारें पड़ जाती हें । 
: यदि किसी कारण नींवसें पर्याप्त गहराई तक चिकनी मिट्टी 
होनेकी आइाङ्का हो तो चारों कोनेमें ६।७ फूट गहरे गडढे खोद 
लेने चाहिये । यदि उसके आगे भी नितान्त चिकनी मिट्टी दिख- 
लायी दे तो सारे भवनकी नींव उससे अधिक खोद्नेसे कोई लाभ: 
नहीं । कारण इतने गहरे गडढ़े खोदनेके लिये उसकी चौड़ाई 
बढ़ानी पड़ती तथा ऐसा करनेसे उसमें कांक्रीट ( गिट्ठी ). 
सरनेमें आशासे अधिक व्यय हो जाता है । ऐसी परिस्थितिमें नीचे 

लिखे उपायोंमेसे किसी उपायका अवलस्व लेना चाहिये । 
१. प्रायः छः फुट गहरा गड्रढा खोदकर उसके सतहगत्‌ २॥ से 
३ फूट तकके सागमें बाळू सरकर जल छिड़कते हुए खूब कुटाई 
करे। पश्चात्‌ उसपर सव्ये साधारण रूपसे चूने अथवा गिट्टीका 
कांक्रीट बिछाकर उसे इतना कूटे कि, वह-प्राय एक फुटतक 
भूतलके नीचे जम जाय । बालूमें यह एक खास विशेषता हे कि, 
उसपर कितना सी दबाब क्‍यों न पड़े वह घैसती नहीं। तथापि यदि 
इधर-उधर खसकनेको अवकाश मिल जाय तो वह खसकती अवश्य 
है। अतः नाळे अथवा ऐसेही किसी जलप्रबाहके सन्निकट या किसी 
ऐसे स्थानपर जहाँ गहरा करारा हो वहाँ नींवका सृजन करना विशेष 
हानिकर है। जलकी फटकारखे अथवा अगर चूहोंने गहराईमें 
घुसकर जमीनमें समानान्तर रूपसे बिल बनाये हों तो बालू खसक- 
कर दीवालोंके नीचे पोछापन आ जाता और ऊपरके बोझले नींव 
चैसकर सम्पूर्ण भवनको हानि पहुँचना सम्भव हो जाता है। यदि 
नींवमें वाळू बिछाना हो तो वह-जमीनके पृष्ठसागके नीचे कमसे कम 
तीन फुटके भीतर तो कभी न बिछाये। चिकनी मिट्टीके अतिरिक्त 

अन्य प्रकारको मिट्टीयामें यह उपाय विशेष उपयोगी हे । 
२. सव्वे साघारणकी अपेक्षा प्रायः ५ फुट तक अर्थात्‌ ३से8 फुट 
चौडाइंका गड़ढा खोदकर उसके मध्यभागमें कांक्रीट तथा दोनों 
ओर कांक्रीट ही के बराबर बालू अथवा मोरमके स्तर बिछाकर 
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"उसकी कुटाई करे । पश्चात्‌ उस बुनियाद पर बन्घाईका काम 
आरब्श करे । ऐसा करने का कारण यह है कि, जल-वायु के 
कारण यदि शिट्टी फूली या सूखी हो तो बीचसे बाळू या मोरम के. 
स्तर होनेके कारण उससे उत्पन्न होनेवाळे दबाव या तनाव का 
प्रत्यक्ष पारिणास नींच पर नहीं होने पाता । इससे अधिकसे अधिक 
यह होला है कि, जितनी गहराई तक दरारें जायंगी उसके नीचे 
तक यदि गड्डो की सतह न हो तो कांक्रीटके नीचेतक दरारें 
होकर उसके अगल-वगलकी बालूको खसकने की शुँजाइश हो. 
जाती है । अतः इस हानिको बचानेके लिये सब्वेत्किष्ठ उपाय यह 
हे कि, जितनी दूर तक दरारों की पहुँच होना सम्भव हो, उतना 
ही गहरा गड़ढा खोकर उसका सतहगत्‌ भाग पत्थर और गालेसे 
सर दे तथा ऊपर ३४ फूड तक कांक्रीट छूटे । 
३. तीसरा उपाय यह है कि, भवनके चारों कोनोंमें नींवकी 
रेखाआके अध्यसाग्न प्रायः ८१० फुटके अन्तरसे, चार अथवा 
चेक फुट लम्बाई चौड़ाइके ८१० फुट गहरे, चौडे गड़ढे खोदने 
चाहिये । उनमेंसे दो गड़ढोंकी अन्तर्गत खुदाईमें इस प्रकारकी 
विशेषता लानी चाहिये कि, उनके अन्तरगत _ सागमें २४ फुटकी 
गहराई तक उनकी सतहोंका आकार कमानके सद्दश हो जाय ४ 
(देखिये चित्र संख्या ५) सूतलके नीचे १ अथवा १॥ फुटतक 
EC कोण वनानेकी 
Ms आवश्यकता नदा। 
न कोणस्थ अथवा 
मध्यवर्तीय गड्ढे 
में कांक्रीट, छूटते ` 
समय उसके साथ 
hte कमानदार सतह 
आकृति नं. ९ वाले गड़ढोंमें भी 
उसी प्रकारसे कांक्रीटकी कुटाई होनी चाहिये । ऐसा करनेसे भवन 
का. सारा बोझ कमान परसे होता हुआ कांकीट अथवा बन्धाऊ. 
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-कामके जो गहरे स्तम्भ होते हैं, उनपर जाकर गिरता हे और वह 
“गहराई तक पहुँचाये जानेके कारण तथा लम्बाई-चौडाईमें विशेष 
सस्सुद्ध होनेके कारण उनके बैठनेका सय नहीं रहता । कमान 
खोदनेका काम अत्यंत सरल होता है। उसके प्रीत्यर्थे सतह अथवा 
अगळ-चगलके लिये आधार देनेकी आवश्यकता नहीं होती तथा वदद 
जमीनके नीचे होने के कारण उले सरल रेषाभें करनेके किये भी 
विशेष प्रयत्न नहीं करना पडता । इस इछिले यह काय्यं साधारण 
. मजदूरों द्वारा अल्प व्ययमें हो जाता है 
8, उपरोक्त कांक्रीट अथवा पत्थरके बन्घाक कामके खस्साँकी 
जगह आजकल फौळादी अथवा सलोह कांक्रीटके ९१० या इससे 
भी अधिक रम्बाईके खूँटे (2155) बाजारमें तैय्यार सिळते हैं। 
“जिन्हें घनकी सहायतासे ठोंककर भीतर गाडा जाता ओऔर उनके 
शीर्ष सागपर गड़ढेंमें स्थान-स्थानपर सलोह सिमेण्ट कांक्रीटके 
:छावन बिछाकर उनके संकुचित होनेपर उनपर बन्धाऊ काम 
आरम्भ कर दिया जाता है । जहाँ साधनोंकी सम्मृद्धि होती है वहाँ ` 
` - घन अर्थात हथोडेकी अपेक्षा खँटॉके शिरोभागपर तिपाई खडी 
- कर उसके गर्भ-( मध्यवर्तीय भाग ) में टँगी हुईं चर्खी (2010) 
-परले मानवी अथवा यान्त्रिक शक्तिकी सहायता लेकर लोहिका 
'एक वजनी गोला उठा-बैठाकर उसके प्रबल प्रहारकी सहायतासे' 
खूँटोंकी गडाई होती है। इस पद्धतिसे काम अत्यन्त शीघ्र होता है। 
कलकत्ता-बम्बई इत्यादि समुद्रके निकटस्थ स्थानोंमें समुद्रस 
हुई वालुकामय भूमिमे उक्त प्रकारसे ही रूँटोंकी गडाई की गयी है 
और उनपर २।३ मज्जिलके भवन निमोण किये गये हैं। | 
५, इस प्रकार विशेषमें जनं साधारण : प्रकारके ९॥ फुट चौड़े 
और ४ फुट गहरे गड़ढे खोदकर उन्हें कांक्रीट से भर क्या जाता 
` है । पश्चात्‌ उस पर चौकीका वन्धाऊ कार्य आरम्भ होता है। 
- चौकीके लिये जो एक पाटियाओंका ४ से ६ इञ्च तक की सोटाईका . 
:स्तर देते हैं उसकी जगह उसकी सतहमें आघे इञ्च मोटाईके लौहं 
-छड छः छः इञ्च के अन्तर से दीवालकी लम्बाईके समानान्तर 
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विछा दिये जासे हैँदऔर उनके ऊपर 8५ इञ्च मोटाईका सिमेण्ट 
.काँक्नीट का स्वर ढाळ दिया जाता हे । ऐसी परिस्थितिमें गड़ढे के 
दोनों तरफकळी ऐीवाढांको रोक रखने के लिये लकड़ीके तरूतोंका- 
आधार देना पडता है। उ ] - | 

'इसी प्रकार एक और ४ से ६ इञ्च तककी मोटाईका स्तर 
खिडकियों और दरवाजोंके शिरोभाग तक सारी दीवालोंपर 
. छाजनकी तरह चैठानेसे भवनके कितनेही ऊँचे रहनेपर भी किसी 
प्रकारका भय नहीं रहता । इसमें विशेषता यह है कि, नींवकी 
-कञ्ची सतहके कारण यदि बुनियाद .बेठ सी जाय तो. भी सलोह 
- कांकीटकी धरनोंका उपयोग छाजनकी तरह होकर वह ऊपरका 
-खब बोझ सम्हाळनेमें ससथे होती हे: 

'६. छठवें प्रकारमें जसीनके नीचे बुनियादकी जगहपर थोडासा 
खोदकर उससें चिच्रसैख्या १० में दिग्दर्शित प्रकारानुसार उल्टी 
कज्ानोंक्षी रचना होती है। इन कमानोंका सुजनकार्य अत्यन्त 
सरल है । क्‍योंकि सतहमें उसी 
आकारंके गड्डे खोदनेसे उन्हें. 
और अधिक आधार देनेकी 
दु RR . आवश्यकता नहीं होती । इससे 
आकृति नै. १०. . कमानके तत्वके अनुसार भवन- 
'का ऊपरी .भार कमानपर पडकर विभक्त हो जाता है। 

यदि काली चिकनी मिट्टीपर बुनियाद रखनी हो तो उक्त व्यवस्थाके 
अतिरिक्त निम्नलिखित प्रतिबंधक उपायोंकी योजना विशेष. फल- 
: भव सिद्ध होती हैः (8 

१. मवनके आसपास किसी प्रकारका जळ एकत्रित न होने पाये 
.इस भकारकी व्यवस्था आरम्मसे ही कर रखनी चाहिये । इसलिये 
(भवन की चतुदिंगस्थ भूमिको सम्यक्रूपसे ढाल दे देना चाहिये 
ताकि जळके आते ही वह उसी क्षण बहकर दूर निकल जाय। . 
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२. जिन वृक्षांकी जड़ें अत्यन्त फैलने. वाली एवम गहराई तक 
जानेवाली हों उन्हें भवनसे प्रायः ५० फुट तक के हातेमें रहने 
देना अच्छा नहीं। भारतवर्षमें बड-पीपल, शुलर इत्यादिके पेड 
विशेष रूपसे दीधे सूलवाले होते हैं। 

३. कठोर पीली मिट्टी होनेसे चार फुट गहरा गड्ढा खोदकर 
उसमें कांक्रीट भर देनेसे प्रायः बुनियादके बैठनेका अथ नहीं 
-रहता। बुनियादमें पिष्ट बालूको छोडकर यदि नरम मोरण मिले 
-और उसका स्तर कमसे कम दो फुट सोटाईका हो तो उसपर 
-काँक्रीट का स्तर छूटकर जमाने से भवनके लिये सामान्यतः 
-बुनियादमें उपयुक्त मजबूती आ जाती हे । यदि नरझ सोरमके 
-नीचे फुट दो फुटके भीतर कठोर मोरम हो तो २३ सञिलका 
भवन चेठनेका भय नहीं रहता । ऐसी परिस्थितिमें. मोरमनें एक 
-फुट गहराईका गड्ढा खोदकर उसमें कांक्रीट छूटनेके पचात 
-चन्धाऊ काम किया जाता है। पिष्ट मोरस पर कभी बुनियाद नहीं 
-डाली जाती । 


8. ' माण? नामकी एक तेलही-चिकंनी. और चीमड मिट्टी 

` होती है। कुदाळीके प्रहारसे इसका अत्यन्त थोडा भाग हटकर 

निकलता है किन्तु यदि उसका जलसे संयोग हो जाय तो वह 

- उसमे दबीभूत हो जाती है। इसलिये इस प्रकारकी मिट्टीके स्थान 

“पर सूतलके नीचे प्रायः 8 फुट गहराइका गड्ढा खोदकर उसमें 
* काँक्रीट कूटनेके पश्चात्‌ बुनियाद -डालनेमें कोई आपत्ति नहीं । 


५ जमीनके पृष्ट भागके नीचे यदि बाळू हो तो वह बुनियादके लिये 
बुरी नहीं होती । वरन उसके कारण वायु विशुद्ध बनी रहती है। 
किन्तु वाळूका शुण-धर्म ऊष्णताग्राही होनेके कारण शीत और 

` ्रीहमसे अत्यन्त कष्ठ उठाने पडते हैं । | 

६. जमीनमें यदि अत्यन्त ढाळ हो तो उस ढालपर गड़ढें न 

'खोदते हुए स्थान-स्थानपर सीढियाँ या चबूतरें रखकर सतहके 
"विभिन्न भागोंकों एक-एक संमस्थरीम लाया जाता हें। : 
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७. गबढोंकी सतहमें मट्टी-मोरम-चट्टान कुछ भी हो, काँक्रीट 
'शरनेके पूर्व्वं उस स्थानको सम्पूर्णरूपसे भूखल अथवा रम्मेसे 
ठोक-पीट कर देख लेना चाहिये। यदि किसी स्थानसे बैठी या फूटी 
डुई, ' बच-बह ? व्याने निकले तो समझ लेना चाहिये कि, वहाँकी 
जसीन शीतरसे पोली दै । ऐसी परिस्थितिमें वहाँ और खोदकर 
जब झनझनाती हुइ ध्वनि निकले तब कांक्रीट सरनेकी क्रिया 
आरम्भ कर देनी चाहिये । 


८. सतहगत्‌ पोलापनको जाननेका एक उपाय यह है कि, 
बुनियादकी सतहमें पय्योप्तहपसे जल छोड दे । ऐसा करनेसे यादि 
वहाँ चींटी-दीसकाके कारण अथवा चूहे छछून्दर इत्यादिके कारण 
"पोलापन आग्या हो तो वहाँ एक क्षण भो जल विश्राम न .लेगा 
और इन जीव-जन्तुओके घरोंमें प्रवेश कर जायगा। उस समय 
सूणुष्ठसाग पर केवल-वायुके बुळबुलाके चिन्ह प्रतीत होंगे! यदि 
पोळापन मालूम हो तो उस स्थानको खोदकर नीचे कांक्रीट कूटते 
हुए सतहको समथल-बना लेना चाहिये। 


९. यदि मिश्रित प्रकारकी मिट्टीके स्थानपर निरुपायवह सवन 
बनवाना हो तो जवतक सतहमें अच्छी मिट्टीका स्तर न मिळे तब 
तक नींबकी खुदाई होनी चाहिये । किन्तु इसमें व्यय अधिक 
होता है। इसलिये ऐसी परिस्थितिमें स्थान-स्थानपर सतहसे 
:लेकर ऊपर तक बन्धाऊ कामके खम्भे लाकर उनके ऊपर कमा- 
नाकी रचना करते हुए उनपर दीवाळें खड़ी करे। यदि इसपर भी 
व्ययकी अधिकता मालूम होती हो तो ८१० फुटके गहरे गड्ढे 
खोद्कर उनमें पत्यरके बन्धाऊ खम्भे खड़े करते हुए. उनपर 
चौकी की पटियाआंकी . अपेक्षां सलोह कॉक्रीट की धरने जमा दे 
:तथा उनपर दीवाळें खड़ीकर जहाँ तक हो अल्प वजनी भवनको 
जन्म दे। 


vies 
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नींवकी जमीनको कृत्रिम उपायोंसे कठोर बनानेके सी अनेकः 
` मार्ग हे । जिनमेंले किसी सी मार्गका 
कृत्रिम उपायीसे वुनियादम अवलस्ब लेते समय प्रसुखतया भवनके 
` मजवूती छाना भार तथा उसके महत्वको सदैव इष्टि: 
` कोणमें रखते हुए, उसीके अलुसार आव- 
इयक एवस सुलभ उपायका निर्धारण करना चाहिये । इनमें 
सबसे सुलभ और उत्कृष्ठ मार्ग यह है कि, डनियापकी 
सतहमें पत्यरकी चिप्पियाको खड़ी गाडकर अथवा नदी 
आदि जल प्रवाहमें पाये जानेवाळे शिला खण्डां था रोड़ोको . 
एक दूसरेसे सटाकर बैठाते हुए उनपर यथेष्ट 'जल 
देकर वजनी घनसे खूब झटना चाहिये। पश्चात्‌ उसका सभ्यक्छ्‌. 
स्तर बन जानेपरं उसपर मोरंम बिछाते हुए जळते खींच बार 
उसकी पुनः कुटाई करनी चाहिये और अन्तमें काँकीटका स्तर 
फैलाना चाहिये । > पन 
दूसरे प्रकारमें गड्ढेके स्थान पर १०१२ फुट गहरे तथा ६ सेः 
लेकर ७ इञ्च तकके व्यास के छिद्र बनाकर उनमें गीली बाळू छूट” 
कूट कर भरी जाती है।यह छिद्र दो-दो फुटके अन्तरसे गिरमिटकी. 
सहायता से बनाये जाते हैं। इन छिट्रॉंमें बालके बजाय कहीं-कहीं 
फुट दो फुटके अन्तरसे लकड़ीके खूँटे गाडे जाते हैं और उनके 
शिरोभाग प्रमाणबद्ध रूपसे काटकर सम्पूर्ण सतह समथळ बना ली 
जाती है । उनपर एक लकड़ी अथवा सलोह सिमेण्ट कांक्रीटकीः 
शरन बिछाकर उसपर दिवालोंकी रचना होती है। 
तीसरी ओणीमें २०२५ फुट ऊँचाईकी मजबूत तिपाई खडी कर 
उसके मध्यसागमें चखी (?।।९7) बेठाते हुए उसके ऊपर 
मानवी या यान्त्रिक शक्तिकी शरण छेकर २।३ टन वजनका 
लोहेका-घन भरपूर. उँचाईतक ऊपर छे जाते और नीचे छोड़ते 
हैं। यह क्रिया तवतक होती रहती है, जबतक नीचेकी जमीन 
सम्यकरूपसे दबकर समथल और भवनका भार सहन करनेमे 
समर्थ नहीं दो जाती । tr पाई 
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“ इसके अतिरिक्त एक और उपाय यह "हे कि, पहिले चिम्म 
लकडीके भरपूर लम्बाई और मोटाईके खूँटे तेय्यार कर उनकी 
नोकसें प्हौलाद की अनी बेंठायी जाती तथा शिरोभागपर लोहेकी 
एक ओडी एवस चिपडी शलाका ( 00187 ) जड दी जाती है । इन 
खूँडोका जन साधारण व्यास ६७ इञ्च होता है तथा लम्बाई 
गायः ६७ छूट होती है । इस घकारके खूंटे बुनियाइकी जगहपर 
स्थान-स्थानपर खडे कर उनपर यान्त्रिक सहायतासे ७८ सौ पौंड 
यञजनक वजनी घनका आश्रय लेकर ५६ फूट ऊंचाईपरसे 
“अनवरत भहार किये जाते हें । कहीं-कहीं छकडीके खूंटेकी जगह 
पर सलोह सिमेण्ट कांक्रीटका व्यवहार होता हे । इनके प्रयोगसे 
किसी प्रकारकी सडन-गलनका भय नहीं रहता । 


नींवमें विभिन्न स्थानोंपर विसिज्ञ प्रकारके स्तर निकलना भी 
खस्खव है। उदाहरणार्थं उसके कुछ भागमें १३ फुटके ऊपर मोरम 
लो उसके सञ्चिकटही भोरमसे साहश्य रखनेवाली नितान्त नरम 
पीली मिट्टी भी निकल सकती है। अतः ऐसी परिस्थितिमें जिस 
स्थान पर नरम अथवा पीली मिट्टी लगे वहाँ जबतक कठोर भाग 
न नकल आये तबतक बराबर खोदते रहना चाहिये और जब वंह 
निकल आये तब उसमें गिट्ठी-कांक्रीट भर देना चाहिये। यदि 
अत्यन्त थोड़े भागमें नरम मिट्टी तथा उसके दोनों तरफ कठोर 
सोरम हो तो उस इुतफां मोरम पर एक कमान वान्धकर सध्य- 
वतीय नरम भाग वैसाही छोड रखना चाहिये । 

मिट्टीके भीतर यदि बुनियादके गड्ढे गहरे हो गये हा तो उनमें 
तत्काळ काँक्रीट भर देना चाहिये। नहीं तो गड्ढोके किनारे 
निरावलम्ब रूपसे ज्याकेत्या खडे नहीं रह सकते और उनके विवर 
के भीतर ढा जानेका भय रहता है । ऐसा होनेसे एक तो भीतर 
गिरी हुई मिट्टीको निकाल बाहर करनेमें व्यर्थ परिश्रम करने पड़ते 
और उसके प्रत्यर्थ थोंडी बहुत आर्थिक हाने उठाती है. दूसरे 
यङ्गढोंकी चौड़ाई बढ़ जानेके कारण उनमें कांक्रीट. अधिक लगता! 

७ 


९८ ` हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र 
और व्यथेही व्ययकी तिगुनी चपत बैठती हे । ऐसी परिस्थितिमें 
गडूढोंके भीतर दुतर्फा लकड़ीके तस्ते आडे देकर उनके मध्यें 
मजबूत डण्डे ठोककर बैठा देने चाहियं। काळी अथवा अन्य द्रारे” 
पड़नेवाल्ली मिट्टीकी जमीनमें यदि गहरे गड्रढे खोड़ने हों तो इसी 
उपायका अवलम्ब लेना चाहिये। [ | 


Cnn ३०2... 


.. बुनियाद की स्थापना 


— POO 


बुनियाद की स्थापनामे निम्न लिखित साहित्यका व्यवहार होता 
है--(१) ५० फुटी टेप एक (२) दो फुटी फुटरूळ एक (३) 
पेशराजोके लोहके शनिये (४) सतह-मापक यन्त्र (५) फरसा 
(६) रम्मा- छुदाली (७) लकडीके खूँटे या यदि जमीन मोरम- 
युक्त अथवा कडूरीली हो तो ४ इञ्ची चिपटे कौटे-कील नग २५ 
(८) सुतळीका बण्डल प्रायः ५०० फुट लम्बाईका (९) खिग्ध 
चूना या राख । न 
: बुनियादकी जो न पाई होती है वह नींवके सतहगत भागके 
नापको देखकर की जाती है, ऊपरी भागको देखकर नही । इसकी 
गहराई और चौड़ाईका प्रमाण सतहगत्‌ स्तर पर निर्भर रहता है। 
साधारणरूपले इसका औसत प्रमाण यह है कि, चौकीपर बनने- 
वाली ढीवालकी मोटाईकी अपेक्षा यह ६ इञ्च अधिक चौडी होनी 
चाहिये। नींवकी किस प्रकार विशेष श्रेणीकी सतहमें कितनी 
'चौडी बुनियाद होनी चाहिये इसका सम्यक विवेचन हम ऊपर 
कर ही चुके हं। अतः उस सम्बन्धमें यहाँ पर अधिक लिखना 
'व्यथ है। | कः 
जमीनपर बुनियादका चित्र अङ्कित करनेके पूर्व उसका एक 
'अतिचित्र कागजपर अङ्कित कर प्रत्येक दष्ठिसे विचार करते हुए 
्रद्दिछे अपनी दिलजमाई कर छेनी चाहिये । पश्चात्‌ उसकी वाझ 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्र दुर 

कक NS 
-रेखाओकि बाहर भायः २३ फुटके अन्वरसे लकड़ी की खूँदियाँ 
' अथवा लोहेके कॉटे गाड देने चाहिये । तदुपरान्त पहिले दो वा 


“को डोरी वानधकर बाहरकी एक रेखा स्थिर कर ळे । यही 
रेखा कहलाती है। पश्चात्‌ डोरी अर्थात्‌ सुतढीको न तोडते हुए 
जगरूकी एक खूँदीसे छपेटकर सिद्ध रेखाको काटकोण देते हुए 
'निकडस्थ वाझ रेखापरसे लाकर तान दे। काटकोण चनानेके लिये 
'युनिया अरनेकी अपेक्षा उत्कृष्ट साधन यह है कि, टेपकी तीन फुट 
-छम्ाई,-कोणमें “ सिद्ध ? रेखाके समानान्तर लेकर दूसरी ओर 
“अर्थोत्‌ काटकोणमें 8 फुट लम्बाई और इस १४ फुट अन्तरके अग्र 
`आागको टेपकी पाँच फुट लम्बाईके अन्तरले कणेरेखाभें जोड दे। 
“टेप? का वह भाग जो सिद्धरेखाके समानान्तर हो अचल 
"रखना चाहिये तथा उससे काटकोणमें पकड़ी हुई ४ फुट लम्बाई 
“का भाग आवश्यकताचुसार आगे-पीछे कर कणेरेखाकी पोच 
: फुटकी देपके अग्रभागस जोड दे। इस पद्धतिसे काटकोण बनानेका 
` कार्य सरलता पूव्वेक और थोड़े समयमें हो जाता हे । तीन, चार 
और पाँचकी जगहपर छः, आठ और इसका हिसाब भी अन्तरमें 
“चल सकता है । अधिक तो क्या, अन्तर जितना ही अधिक लम्बा 
हो उतना ही सच्चा काम निकलता है। 


प्रथमतः बाहरके चारों नाप गुनियामे पक्के करते समय 
'नक्शेमें दिखलाये हुए:नापके बराबर काटकोणके किन्ही भी दो 
नापाको रख देना चाहिये तथा चारों कोने काटकोणमें पक्के कर 
लेनेके उपरान्त शेष दोनों भाग सन्सुखस्थ दूनके बराबर हैं या 
'नहीं, इसका निश्चय कर लेना चाहिये । यादि वह हैं” तो आपका 
“हिसाब ठीक है। नही तो पुनः टेपकी सहायतासे ३-४-और ५ 
:अन्तरोंको देखते हुए सब काटकोणोका परीक्षण कर छेना चाहिये। 
“यह परीक्षण इस तरह होता है कि, किन्ही भी दो तिछें कोणोंके 
अन्तर शेष रहे हुए दो कोर्णोके अन्तरके बरावर होने चाहिये। 
“यदि यह नहीं होता तो तत्क्षण उसमें कुछ न कुछ सूल समझनी 
चाहिये । इस अन्तर को पारिभाषिक भाषामें ' विक्रम ' कहते हें.) 
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बाह्मगंत्‌ चारों नाप निश्चित हो जानेपर बुनियादकी चोडाईके 
` अनुरूप स्थान नापते हुए भीतरी रेखाओंकी उनके समानान्तर 
खींचना चाहिये । इस समय शुनिया भरने अथवा अन्य प्रकारसे 
काटकोण करनेकी आवश्यकता नहीं होती । यह होजानेके पञ्चात्‌ 
भीतरी कमरोंके परदेदार दीवालोंकी नपाई उल्लेखित करनी 
चाहिये | इस प्रकार सम्पूण नपाई और अंकाई होजानेपर जहाँ-- 
जहाँले डोरी गयी हो वहाँ-वहाँ चूना अथवा राख डाळकर लकीरें 
बना लेनी चाहियें तथा सारी डोरीको खोल देनेपर कुदालीकी 
नोकसे पक्की रेखाएं मार देनी चाहिये । ताकि वायु अथवा जान-. 
वराके पद्चिन्दोके कारण चूने इत्यादिकी ळकीर मिट न. जाँय !: 
*सात्र प्रमुख चार कोनोंकी आठ खूँटियाँ तबतक न उखाडनी 
'चाहियें जबतक सम्पूर्ण बुनियादकी खुदाई होकर उसमें सम्पूर्ण 
रूपसे कांक्रीट न भरा जाय । ऐसा करनेसे चिन्हांके अस्पष्ट. होने 
पर पुनः उनकी नपाई नहीं करनी पडती । : 
यदि जमीनमें उतार हो तो खूंटोंसे बन्धी हुई डोरियांको सतह: 
मापकयन्त्रका आश्रय लेकर एक सतहमें लाते हुए उनके नाप 
छे लेने चाहिये । ढालुआँ जमीनपर नाप लेनेसे भूल होजाती है । 
जिस समय नाप लिये जॉय उससमय टेपको सम्यकूरूपसे तान 
लेना चाहिये तथा इस वातकी ओर ध्यान रखना चाहिये कि, 
प्रत्येक भागकी नपाई के समय ' टेप 'में एकसा तनाव रहे । 
..भूषृष्ठपर बुनियादकी चौडाई आँकनेके पूव्यं यह ध्यान रखना 
चाहिये कि, वह नितान्त नीचके गड्ढोंकी सतहमें हो । नींवकी 
देखते इए गड्डोके किनारे उसीके अनुसार उसी प्रमा- 
'णमें उतरते हुए अर्थात्‌ ढलाऊ .( 510७ ) होने चाहिये। ऐसा 
करनेसे ज्यां-ज्यों गहरी खुदाई होती है त्या-त्या गड़ढोंकी सतह- 
गत्‌ चौडाई न्यून होती जाती है। गड्ढे खुद जानेपर पहिली 
अंकाई करनेके समय जो खूटे गाडे गये हों, उनमें पुनः सुतलीको 
:खूब तानकर बान्ध दे और उसके एक छोरसे एक वजनी लौह- 
खण्ड बान्धकर उसे गडूढे में छोड़ते हुए देखळे कि, वह सतह तक 
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-जानेपर उसके किसी किनारेसे छूता तो नहीं है । यदि कहीं स्पर्श 
“करता छुआ दिखलायी दे तो तत्क्षण उसका उतना भाग खुरच देना 
चाहिये । यद्यपि सरसरी इष्टिले देखनेपर यह कार्य सामान्य मालूम 
होता हे तथापि वास्तविकरूपले यह है अत्यन्त महत्वपूर्ण ! यदि 
इसमें समय रहते इुल्लक्ष कर दिया जाय और कांक्रीटके भरे जाने- 
पर बन्घाऊ कामके समय उसकी पूति की जाय तो कितनेही 
स्थानॉपर कांक्रीट डोरीकी मव्यांदाके बाहर निकला हुआ तथा 
'कितनीही जगद्दोमें उस अय्योदाके भीतर रहा हुआ इग्गोचर होता 
है। ऐसी परिस्थितिमें उक्त अय्यांदाके बाहर गया छुआ कांक्रीट 
तो किसी तरह आपत्ति रहित हो सकता है और यही समझा 
जा सकता है कि, उतना कांकीटका साग निष्प्रयोजन व्यय. हुआ : 
'किन्तु मय्यादाके भीतर रहे हुए कांक्रीट पर वन्धाऊ काम होनेसे 
चह निराधार रह जाता और पीछेसे नींवका बढ़ाना असम्भव 
'हो जाता है । 
यदि किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो भी जाय तो 
उसे दूर करनेका उपाय यह हे कि, ऐसे . स्थानपर बन्धाऊ कामें 
लम्बा हेदर बैठाते हुए आवश्यक चौड़ाई बढा लेनी चाहिये। | 
जींवकी खुदाईमें निकली हुई मिट्टी जहाँ तक सम्भव हो 
वहीं के वही कमरोंके स्थानपर डालना उचित नहीं । यादि 
नींचकी खुदाईका काम ठेकेपर दिया हो तो ठेकेदारकी यह प्रवृत्ति 
“रहती है कि, वह परिश्रम और व्यय बचानेकी गरजसे उसे वहीं 
के वहीं डलवाता हे । किन्तु इससे भयानक आपत्ति उपस्थित 
"होती और काँक्रीटकी भराई करते समय गड़ढोंमें मिट्टीके गिरनेका 
भय रहता है। इस प्रकारकी ढुळाइसे गड़ढोंके किनारे हटकर खुदे. 
हुए स्थानपर मिट्टी भर जानेका निरन्तर भय बना रहता है । 
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कांक्रीट की गराई 


कांक्रीट की भराई आरम्भ करनेके पूर्व गड़ढ़े की सतहमें भरपूर 
पानी देकर उसे पूरी तरह तर कर देना चाहिये । इसके पूर्व यदि 
उसमें अगल-भगळकी मिट्टी गिर गयी हो तो उसे पूरी तरह निकाल : 
बाहर कर दे। कांक्रीट गिराते समय वह एकदम गिराना अच्छा : 
नहीं। ऐसा करनेसे स्तर समथलरूपसे नही” बैठता । प्रत्येक बार: 
काँक्रीटके गिरा चुकनेपर उसका वाहक पात्र ( तसळा-खचिया ): 
औधा गिराकर ठोंक लेना चाहिये ताकि उसके शीतर लगा 
हुआ चूना इत्यादि झडकर जमीन पर गिर जाता है। पश्चात्‌ कन्नी 
चलाकर भीतरी कोने-कतरेमें कांक्रीटको भली भाति फेला देना: 
चाहिये । काँक्रीटकी भराईमें मुख्य उल्लेखनीय बात यह है कि,. 
उसकी पहुँच नीवैके कोने-कतरे तक हो तथा उसका स्तर सम्यक्‌ 
रूपले एकसा मोटा हो । यह स्तर कमसे कम ९ इञ्च मोटे 
होने चाहिये । एकबार सम्पूर्ण स्तरको जमानेके पञ्चात्‌ ` 
उसकी यथेष्ठ कुटाई कर उसे दो-तीन घण्टे चैसाही रख छोडे और. 
सूखने दे। पश्चात पुनः यथेष्ट कुटाई करे । अच्छी कुटाई होनेका. 
लक्षण यह है कि, कांकीटके साथ सना हुआ चूना ऊपर आकरः 
जम जाता और अपने गर्भमें गिट्टी अथात्‌ कांक्रीटको छिपा देता: 
है। इस गिट्टीको छिपानेके लिये ऊपरसे गिलाचे अथोत्‌ चूनेका ` 
स्तर देना अच्छा नहीं । दूसरे दिन पुनः एकबार पानी छिड़कर : 
कुटाईकर लेनी चाहिये । पश्चात्‌ उसपर कांक्रीटका दूसरा स्तरः 
चढाये । इसप्रकार स्तरपर स्तर चढाते हुए भूतलके नीचे ६ इञ्चसे 
१॥ झुट तक कांक्रोटकी सराई होना आवश्यक है । यह भराई होते. 
समय तथा बाद भी कई दिन तक उसमें बराबर पानी देते रहना: 
चाहिये ताकि, वह सूखने न पाये । 
कुटाईकी कियामें कोने-कतरोंमें निवसित कांक्रीटकी कुटाईपरः 
व्यान रखना विशेष आवश्यक है । इस कार्यके प्रीत्यर्थ लोहेकाः 
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“ कुटना ' विशेष उपयोगी होता है। इसका कारण यह है, कि. 
वह पतला आधिक होनेके कारण उसकी पहुँच सब जगह 
एकली होती है। हाँ, यदि इसके अभावमें लकडीके ' पिटने'से 
कांस निकाला जाय तो सी कार्ये हो सकता हे । किन्तु 
डस परिस्थितिले हाथसे काम करना पडता और परिश्रम अधिक 
होते है । काँकीट छोडनेपर पहिले कुटाई धीरे-धीरे कर पश्चात्‌ 
जोरोंसे 'कुटना? चलाये । एक बार उसका संकोचन कार्य आरम्भ 
हो जाने पर पुनः उसपर ' कुटना ? चलाकर उसे हिला देना योग्य 
नहीं। काँक्रीटकी उत्कृष्ठ कुटाई होनेका प्रसुख लक्षण यह है कि 
२४ घण्डेके उपरान्त उसमेंसे एक भी गिट्टी सहजही में हाथसे 
निकाली नहीं जा सकती । 

किसी कारणवश काँक्कीटकी भराईका कास बीच ही में २४ 
दिल तक रुळ जाने पर कुदालीले उसके पृष्ठसागको खुरुच कर 
उसे जळसे साचते हुए उसकी उक्त प्रकारसे पूति करनी चाहिये। 


बुनियादका भीतरी बन्धा काम 
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छोटे-छोटे ग्रामा और शहराँके न्यून महत्वके अवनोंकी बुनि- 
यादोमें कांक्रीटकी जगहपर मिट्टीके गालेसे सी पत्थरका बन्धाऊ 
काम करनेकी रूढी है । इस रूढी विशेषकी शरण लेनेवाले बड़े- . 
बड़े पत्थरोंको एक साथ बैठाकर उनकी सन्धियोंमें मिट्टीका 
गाला देते हुए उसमें पत्यरकी चिप्पियाँ ठोककर जमा देते हे । 
इस मिट्टीके गालेको थोड़ा गाढाकर उसमें थोडीसी बालू भी 
मिलायी जाती है ताकि वह सूखनेपर फटे या संकुचित न होने 
पाये । सरसरी हष्टिसे देखनेपर चूने या मिंट्टीके बन्धाऊ अर्थात्‌ 
जुडाऊ काममें विशेष भेद नहीं है । इस कार्यमें पोलापन न रहने 
देना चाहिये । पत्थरको नेसरगिक आसन पर समथळ रूपसे वैठाना 
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तथा यथेष्ट हेदरका प्रयोग करना यही बातें विशेषरूपसे ध्यानसै 
रखने योग्य हैं। 

बुनियादके बन्धाऊ काममें बड़े और अनगढ़ पत्यरोका उपयोग 
चहुतायतसे होता हे । इस कामके कोने-कतरे ठीकही हों सो थी 
बात नहा हे । केवळ पोळापन न रहे तथा .उस पोळाइसें यादि सूना 
सरा जाय तो उसमें चिप्पियाँ अत्यन्त सावधानीसे भरी जॉय 
इस वातकी ओर विशेष ध्यान देना पडता हे । साथही यह भी 
कोई आवश्यक बात नहीं है कि, सारे स्तर एकही मोटाईके जमाये 
जॉय । पत्थरोंकों सदा भिंगाकर बैठाना चाहिये । जलूघवाहसें 
मिलनेवाले चिकने पाषाण खण्डोंका उपयोग इस कार्यके लिये 
उपयुक्त नहीं । क्योंकि इनमें चूना चिपकने नहीं पाता। जसीनके 
नाचे प्रायः ६ इञ्चसे कोने, जमाने चाहिये तथा उनके ऊपरका 
बन्धाऊ काम सी एकही समानान्तर रेखामें हो। 
वन्धाऊ काम करते समय कांक्रीटपर दोनों ओर जगह (०४५८) 
छोडनेकी रूढी है । जो प्रत्येक ओर एक सी हो । इस के 
सम्पादूनके समय धति पांच-पांच फुटके अन्तरसे बन्घाऊ 
कामकी चौड़ाईका इझुँहा  हेदर ' बैठाना चाहिये । यदि किसी 
कारणवश इतने बडे हेदर' प्राप्त होना असम्भव हो तो जो 
प्राप्त हा उन्हें हरएक स॒हपर दोके हिसाबस इस घकार चेठाना 
बढे रहें इसे छः इञ्चोंका ' द्विगुणित जोड ' (over lapping) 
चाहिये कि, उनके पिछले छोर प्रायः ६६ फुट एकके आगे एक 
"कहते हैं । 

ठेकेके कामोंमें बुनियादके गड्ढोंकी सतहमें थोडासा चूना 
डालकर उसपर एकही पेक्तिमें सूखे पत्थर बैठाये जाते तथा उन- 
पर पतले गिळावेके तसले उँडेलकर कन्नीकी सहायतासे कूटा 
जाता है। किन्तु इस क्रियामें यद्यपि सरसरी इष्टिसे देखनेपर 
गिलावा अधिक लगा हुआ मालूम होता है और उसे भवन- 
स्वामीको दिखछाते हुए ठेकेदार अपनी इमानदारीदी दुहाई मी 
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' देते फिरते हैं तो भी इसमें उनकी चाल छिपीही रहती है। वह जुड़ा- 
ऐके काभका बहुतला खच बचा लेते हें । इस पद्धतिसे चौड़ाईमें रहे 
"इण पोले पत्थरोमिं चुनेका प्रवेश होना असम्भव होता है । जुड़ाईका 
उपयुक्त नियम यह है कि, गिलावेपर एक-एक पत्थर रखकर उसे 
“हथोडेसे ठोके । पश्चात्‌ उसके चारों ओर चूना डालकर बगलमें 
उसी प्रकार दूसरा पत्थर रखे । पश्चात्‌ उन दोनोंकी मध्यवर्तीय 
' सब्धिमें गिछावा सरकर उसमें चिप्पियाँ हूँसकर भर दे। अधिक 
गिळावेसे मजबूती नहीं आती वरन्‌ वह आती है तभी जब वह इष्ट 
-स्थानपर इष्ट प्रमाणहीमें व्यवहृत हो । 


चौकी ओर उसपरकी रचना- १ 


nC} OPO ६ यस 

बुनियाद डालते समय जिस प्रकार चारों कोनोंमें खूँटे गाड़कर 

'बाह्नरेखाएं काटकोणसम पक्की करली जाती है उसी प्रकार चोकीके 
च पु ~~ 

कोने वैठाते समय भी वैसी ही व्यवस्था करनी चाहिये । 

चौकीके काममें व्यवहृत होनेवाळे कोण एकसे लेकर १॥ फुट 
लक मोटे तथा उसी हिसाबस लम्बी नोकके होने चाहिये । ताकि 
वह भवनका सब बोझा भलीसाँति उठा सकें। चौकीका सूजन 
-करते समय जिन बातोंकी ओर ध्यान देना आवश्यक है, वह यह हे :- 

१. सारे कोणोंका शिरोभाग एक सतहमें हो । 


२. आमने-सामने वाली दरीवालाके दोनों तरफ वाले हिस्से 
९ लम्बाई ) तथा काटकोण सब्ब समान्‌ हों । इनका निश्चय चुनि 
याद डाळते समय ' विक्रम ' देखकर उसकी मिलानको देखते इए 
“किया जाता है। 


` ३. पेशराजोंको यह आदत सी रहती है कि, वहः जुडाईके 
-कामके समय दोनों ओरके पत्थरांको पहिले बैठाकर बीचमें चूने 
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अर्थात्‌ गालेके तसले उँडेल देते तथा उसमें पत्थर एवस चिप्पियाँ 
जसा देते हैं। यह क्रिया अत्यन्त बुरी है। चाहिये तो यह कि, 
पहिले गाला डालकर उसपर जलमें भींगा हुआ पत्थर घेठाते हुए 
एक ओरसे दोनों किनारा तथा मध्यवर्त्तीय आगकी जुडाई 
करते हुए उसे दूसरी ओर तक ढेजाकर पूरी करे । इस 
काममें व्यवद्दत होनेवाला गाला न बहुत पतला हो और न 
गाढा । पतला गाळा होनेसे जलके सूख जानेपर जुडाऊ 
काममें पोलापन रह जाता है तथा गाढा होनेसे चह दोनो. 
पत्थरोंकी सन्धिमें प्रवेश नहीं करने पाता । गाला डाले 
बिना पत्थर बैठाना नितान्त वर्ज हे । उसी तरह पत्थरको बिना 
उसपर पुनः गाला डाले बैठाना भी उचित नहीं। पोछापन केवल 
गालेसे दूर करनेकी अपेक्षा उसमें छोटे-मोटे पत्थर तथा चिप्पियाँ 
बैठानी चाहिये । दराज और पोल छूट जाना भवनकी मज- 

बूतीकी इष्टिसे नितान्त भयानक है । अतः जहाँतक सब्भव हो 
गाडने योग्य बड़ा पत्थरही गालेमे जड़ना चाहिये । 


४. सुडाऊ कामकी पूर्ण चोड़ाईको देखते हुए प्रति छः फुटके 
अन्तरपर एक-एक बन्द ( हेदर ) अथवा कमसे कम दोनों छोरामिं 
एक दूसरेके सन्निकट छः इञ्चका हद्वुणित जोड देकर दो छोटे 
बन्द ( हेर ) बैठाने चाहिये । 


५. जुड़ाईका काम संदा भरपूर पानीसे तर रहे। गिलावा या 
गाला कभी १५ दिनके पूव्वे सूखना अच्छा नहीं। 


. पैं. कमरोंमें यदि फरशबन्दी करनी हो तो चौकीके भीतरी हिस्से: 
चाली दीवालोके छोर उसके शिरोभागके नीचे छः इञ्च तक ला 
छोडने चाहिये। ताकि सीतरका काँक्रीट और फर्श उन पर भली-- 
भाँति जम सके। ( देखिये चित्र ११) ऐसा करनेसे फरशबन्दी 
करते समय चौकीके अधिष्ठानके पत्थर तोडने नहीं पडते । 
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चौकीकी ऊँचाई सामान्यतः १॥ से ४ फुट तक रखी जाती है ४ 


“छ इसका ऊँचा रहना 
८१ ः आरोग्यकी दष्टिसे . 

विशेष आवश्यक है 

साथही इसके ऐसा 

- करनेसे भवनकी 

___ खिडकी शोभा ट्वियुणित हो. 

; जाती है। चौकीका: 

४ से ६ इञ्च तककी 

| 7 -"" तख्ती मोटाईका अन्तिम 

2222 Eg 3, | / तोडा ज्य ढाक पत्थर,. 

1 पदिया, कँगूरा, गो- 


कपाट लची किये हुए शहा- 

बाढी मोटे पत्थर 

अथवा सिमेण्ट कां- 

लादी क्रीटकी कङ्गनी $ 

छ कांक्रीट ( Cornice ) देकर 

चौकीका जडा जाताहै। इस- - 

: भीतरी का उपयोगः--(१) ` 

आफूति नंबर ११ छोर शोमा बढती है (२) 

दीवालकी पूणे चाडाईका एक स्तर जमानेसे ऊपरका सम्पूर्ण 

भाग चुनियादपर सम्यक भ्रमाणमें विभक्त हो जाता है। (३) 

दीवालके वाझाङ्गपर गिरा हुआ जळ कङ्गनीके कारण सतह तक न 

जाकर कुछ दूर जा गिरता है । कहीं-कहीं सिंल्लियाँ दीवाळकी.. 
पूर्ण चोंडाई में जडी जाती है । ( आ. ११ देखिए) 


१०८ हिंदी सुलभ वास्तुशा्र 
व स्का een ० नी 
तहखाना 


NN 0 Noes 


जिस स्थानपर बुनियाद गहरी छेजानी होती है, उस स्थानपर 
-चौकीकी ऊँचाई बढ़ा देनेसे अनायासही भवनमें तहखानेकी 
“ व्यवस्था की जा सकती है। तहखानेकी उपयुक्तता इसी बातमें 
है कि, उसमें न तो नमी हो और न बर्साती जलका अझ 
` मात्र भी उसमें सोखने पाये । इसका प्रतिबन्ध उसकी 
तथा दीवाळमें सिमेण्टके गिलावेका पलस्तर करनेसे होता है। कभी- 
कभी सतहमें केवल गिलावा देनेसेही काम नहीं चलता अपितु वहाँ 
सिमेण्ट कांक्रीट कर उसके ऊपर सिमेण्टका गिलावा करना पड़ता है। 
तहखानेकी ऊँचाई कमसेकम ६ फुट होना आवश्यक हे । छप्परके 
लिये ` पाटन ? शीर्षक लेखमें उल्लेखित पद्धतियोके अझुसार किसी 
"एक पद्धतिकी शरण ली जाती तथा नीचे उतरनेके लिये जीनेका 
सुजन होता है । प्रकाश आदिक लिये बाह्मगत्‌ जमीनकी सतहपर 
` प्रायः एक फुटपर चौड़ी एवम्‌ लम्बे आकारकी खिडकियों जडी 
जातीं तथा उनमें बारीक जाळी बैठायी जाती है । इससे लाभ 
यह होता है कि, उन खिडकियोंके मार्गसे विच्छू-सर्प इत्यादिका 
"प्रवेश नहीं होने पाता । 
तहखानेकी वीवाळके लिये भवनकी बुनियाद खोदते समयही 
गडूढे खोद लिये जाते हैं । यदि बाह्यगत्‌ जमीनका जळ तहखानेमें 
सोखजानेकी सम्भावना हो तो गड्ढेके भीतरी हिस्सेमें अनगढ 
पत्थरोंका चूनेके गिळावेमं ९ इञ्च चौड़ा जुडाऊ काम होता है 
तथा बाहरी भागमें सिमेण्ट १, बालू २।, गिट्टी ५, तथा स्निग्ध 
चूना आधा साग लेकर उसका सम्मिश्रण अथोत कांक्रीट 
गड्डेमें छूटकर पायः ६ से ९ इञ्जतक मोटाईकी 
वृद्धि की जाती और दीवाल तक पहुँचनेपर तहखानेके सत- 
हकी मिट्टी खोदकर अनगढ़- पत्थरोंके जुडाऊ कामका भीतरी 
' युद्ठभाग स्वच्छ घोते हुए उसपर सिमेण्टका गिलावा किया जाता 
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है । इससे बाहरकी जसी किसी तरह भीतर नही” पहुँचने” 
पाती । सबनकी छागतकी इष्ठिसे आधे खचमें तहखाना तैयार 
होला है । इसका प्रसुख उपयोग यह है कि, भवनमें 
अधिक बन्दोबर्त पचम ग्रीष्म ऋतुमें विश्राम करने लायक ठंढी 
जगह होती है । 2 


नोना और उसका प्रतिबन्ध 


भवनमें नोना लगनेके कई कारण होते है । ( १ ) यदि भवनकी 
सन्निकटस्थ जमीनमें अधिक उतार हो और उस मानसे भवनकी 
चौकी जशीनके सबसे उँचे सागकी अपेक्षा ऊँचाईपर न हो तो 
भवनका जो भाग बाह्मगत्‌ जमीनकी सतहके बराबर अथवा उससे 
नीचा रहता है, उसमें जल अधिकाँश रूपसे मरता हे । ( ९ ) भव-- 
नसें स्थित्‌ मोरियाँ आधिक दिन तक सरी रहने तथा उनकी सफा- 
ईके साधन नष्ट होने अथवा उस और इुळेक्ष करनेसे, सञ्चित- 
जल केवल चौकी तक ही नहीं पहुँचता अपितु वीवालोंमें भी समा- 
कर उनमें नोना पैदा कर देता है। (३) चौकी तक डाली हुई 
मिट्टी यदि जलशोषक हो तो भी उससे चौकी और दीवालोंकों 
हानि उठानी पडती है। (४) दीवालोंके बाह्यगत्‌ पृष्ठभाग पर 
पड़ा हुआ बसोती जल दीवालोंमें मरता रहता है। (५) छप्परकाः 
जल दीवालोपर ' चू ' कर वीवालोंमें मरने लगता है। 


इन पाँच कारणोंमेंसे पाहिळे कारणको दूर करनेका उपाय यह 
है कि, जर्मानके सबले ऊँचे मागसे भी प्रायः १॥ से २ फूट अधिकः 
चौकीकी ऊँचाई रखी जाय तथा उसी को देखते हुए भवनकी 
सारी जमीन एक सतहमें लानेके लिये उसके ढालकी ओर जो. 
ऊँचाई हो उसीके बराबर सम्पूणे जमीन कर दी जाय अथवा 
जिस प्रमाणमें बाह्यगत्‌ जमीन. चढी हो उसी प्रमाणमें भवनको: 
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ANNAN nn 
सीढियाँ रखकर भवनस्थ भिन्न-भिन्न कमरोंकी जमीनें भिन्न-भिन्न 
-ऊँचाई पर रख दी जाँय। . १ 

दुसरे कारणसे जो नोना लगता है, वह विशेष महत्वपूर्ण है । 
“क्योंकि इसमें केवल पानीही नहीं मरता आपितु उसके साथ-साथ 
: मोरियोंके मार्गेसे बाहर निसृत होनेवाली सम्पूर्ण गज्दगी जहाँकी 
*तहाँ रुक जाती और अस्वास्थ्यप्रद जलवायु उत्पन्न करती है! 
ऐसे स्थानोपर मलेरियाके मच्छड़ अधिकाँशरूपसे पैदा होते हे । 
इसके निवारणका. उपाय यह है कि, पहिले . जमीनको अलीसाँति 
“खोडकर पुरानी मोरियोंकों साफ-कर डाले तथा उनके स्थानपर 
-खपड़े अथवा चीनीकी ज़िलोंकी हुई. ( ७1३००१ ) नलिकां बैठा- 
कर उनके जोड़ सिमेण्टसे सलीसाँति बन्द कर दे । तीसरे कारणसे 
उत्पन्न हुए नोनेका प्रतिबन्धक उपाय यह है कि, (आ) पहिले 
'सवनके चारों ओर एकत्रित होनेवाळे चर्साती जळकी निकार्साके 
'छिये जमीनको चारों ओरसे ढाल दे दे। (ब) इससे यदि काम 
न निकलता हो तो सवनसे प्रायः २०११५ फूटके अन्तरपर चारों 
'ओर २।३ फुट गहरे गड्डे खोदते हुए उनकी सतहमें ऐसा 
डाल दे कि, जिसमें उनमें एकत्रित हुआ सम्पूर्ण जळ एकही 
-स्थानपर एकजित हो जाय । इन गड्ढोमे कुछ पोळा रखते 
हुए उन्हं पत्थरोसे भर दे तथा यादि आसपास कोई नाला हो 
तो वहाँ तक जलका बहाव छे जाकर उसमें मिला दे । 
यदि संयोगवशात्‌ वैसी कोई सुविधा न हो तो जहाँ सब जल. 
एकत्रित हो वहाँ एक चूनेका होज बान्धकर उसके भीतर एक- 
त्रित हुआ सारा जल बार-बार निकाल बाह कर दिया करे तथा 
(क) जमीनका संशोधन करते समयः मारमके नीचे प्रायः 
अनगढ पत्थरोंका ९ इञ्च मोटा स्तर जमादे एवम्‌ उसपर छः इञ्चकी 
'मोटाईका चुन-कांक्रीट करे । कुछ लोग दीचाल बनाते समय 
दीवालमेंही चौकीके नीचे प्रायः ३ इञ्च मोटा. सिमेण्ट कांकीटका 
'या अस्फादटका स्तर जमाते. और उसे सन्निकटस्थ कमरॉकी 


-जमीनके नीचे-तक बढा ले जाते हैं । 
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चौथे कारणवश लगनेवाला नोना;-चौकी तक ईटकी जगह 
एत्थरका प्रयोग करने, सिमेण्टमें जुडाई करने या और भी साव- 
चानी रखनी हुईं तो चौरकाके नीचेके जुडाऊ कामके बाह्य 
आगे सिसेण्डके गिलावेका ` पलस्तर करनेसे सी रोका जा 
'सकता है। अन्तिम कारणमें विग्दरशित चूने वाले छप्परको दुरुस्त 
करना सरल है। | 


SS 


लकूडीका ढघर्‌ ( Framed structure) 
या चूनेकी दीवाठें 


अधिकाश जगहेमिं चौकी तक पक्का जुडाऊ काम करनेके उप- 
शान्त ऊपर जिसने सज्ञिछ चढ़ाने हों उतनी ही ऊँचाईका ढःचर 
छकड़ींक आधारस्तम्भ देकर खड़ा किया जाता तथा खम्भेका 
सध्यवर्तीय स्थान कच्चे जुड़ाऊ कामसे भर दिया जाता है। ऐसी 
दशामें भवनका सम्पूर्ण सार सुख्यतः उन खम्भोंपर ही जा गिरता 
है । अतः दीवालोंकी जुड़ाई यदि कच्ची भी हो तो सी उसमें कोई 
आपातत नहीं रहती । इस रचना प्रणालीस कुछ दोष और गुण 
दोनों ही हें । किसी एक विशेष परिस्थिति इस प्रकारकी रचना 
विशेष लाभजनक भलेही सिद्ध हो । किन्तु, इसका अर्थ यह. नहीं 
कि, यह उपाय सव्वे समान रूपसे एकसा उपयोगी होता है। अब 
'देखना यह हे कि वह किस दृशामें और क्यांकर लाभजनक 
‘होता हैः— ; ब २ | So | 

(१) उक्त आयोजनसे सवन हल्का हाता है । इसका कारण 
यह है कि, उसका सारा भार रककड़ीके खम्मोंपर पड्नेके कारण 
-दीचालकी मोटाई बहुत कुछ अँशोसँ कर्म की जा सकती है. तथा 
-उससे नीवँमें मजबूती लानेकी आवश्यकता नहीं. होती । 'किन्तु 
खेदकी बात है कि, कहीं” - कहीं इसके विपरीत. दशा देखी 
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पप्या ०७ ही 
जाती है । अर्थात व्यर्थही दीवालें अपेक्षासे अधिक मोदी बनायी - 
जाती है *। । 

(२) काम अत्यन्त शीघ्र खडा होता है। इसमें अधिक महत्व: 
पूणे कार्य बढईका है। एक बार सब आधारस्तस्भ जोड़कर खड़े कर-- 
नेसे पाटन और छप्परकी रचना करनेमें कोई आपत्ति नहीं रहती ।. 
इसके लिये यही आवश्यक नहीं है कि, ढीवाले ऊपरतक उठीही 
हों । यह काम अपनी सुविधा और समयको देखते इए सी पूरा 
किया जासकता है । 

(३) व्ययकी द्वष्ठिसे भी यह पद्धति परिस्थिति विशेषस्ें विशेषः 
लाभजनक सिद्ध होती है । कप 

(४) इस पद्धतिमे भवनस्थ कमरोंकी नियुक्ति, रद्दो-बदल,. 
दुरूस्ती तथा वृद्धि (Additions, & Alterations) इत्यादि चाहे जिस 
भागमें इच्छानुसार करनेका अवसर मिल जाता है। इसका कारण 
यह है कि, भवनकी दीवालोंपर उसका प्रत्यक्ष भार कुछ सी न 
पडनेके कारण उसके अन्य किसी भी भागमें धक्का न लगाते हुए 
चाहे जो भाग गिराया एवम्‌ उठाया जा सकता है । इसके 
अतिरिक्त नीचेकी धरनको देखते हुए उसपर चाहे जहाँ 
खाने अथात्‌ पडढीकी रचना कर एक कमरेको दो कम- 
रॉमें विभक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लग्घी अर्थात्‌. 
आधार-शलाकाके ऊपर दीवालम छेद करते हुए बिना दीवालके 
गिराये पुरानी छग्धीपर दूसरी धरन रखी जा सकती एवम्‌ आव- 
श्यकतानुसार किसी भी सागको बढाया जा सकता हे । 

(५ ) इस पद्धति में भवन की बुनियाद यदि किसी स्थान परः 
थोडी बहुत भँस भी जाय तो भी उसका परिणाम भवन पर 
विशेष रूपसे नहीं होता । उद्राहरणार्थ,-टेबुळ! उसके पांच-छः- 
पायोमेंसे यदि कोई पाया कुछ छोटाभी हो जाय तो उससे वह 
किसी ओर झुकता; नहीं । अस्तु । | 

यह 'तो हुए इस पद्धाते के गुण ! अब दोष देखना है? 
जो इस प्रकार दे... ` क र 
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(-१ ) सारा भवन' लकडीके खम्माँपर खडा रहता हे! 
, ऐसी परिस्थितिले जिस स्थानपर यथेष्ट वायु नहीं पहुंचती वहा 
ढीञ्रक-घुन (1017705) आदि लगंनेका विशेष सय रहता है। 
सामान्यतः यह सानी हुई बात है कि, पत्थर चूनेकी अपेक्षा लक. 
डीकी आशु नितान्त न्यून होती और इसीलिय॑ तुलनात्मक इष्टिसे 
विचार करनेपर छकड़ीके ढञ्चरपर खडा हुआ भवन विशेष टिकाऊ: 
नहीं होता । : 
(२) किली जबर्दस्त आघांतके प्रभावसे अथवा नित्यनैमित्तिक: 
छुढाई-पिसाइंके कारय्योंके कारण सम्पूर्ण भवनको एक प्रकारका 
धक्का न्य है। यही दशा तोपके गगन-गस्भीर आवाजके कारण. 
॥ 


( ३ ) इस पद्धतिले जो भवन बनाये जाते हैं उनमें और कहाँ 
पर किस प्रकार अर्थ व्यय कमी अर्थात्‌ किफायत करना योग्य है, | 
यह सर्वे साधारण की समझके बाहरकी वात होनेके कारणः 
कभी-कभी उनके सुजनमें एक की चार लागत बैठ जाती है। _ 

(४) लकडीके ढञ्चर पर सवनका सम्पूर्ण भार होनेके कारण 
दीवालोंके चौडे होनेकी कोई शुँजाइश नहीं होती । जिसका 
परिणाम यह होता है कि ऐले भवनांमें दीवालकी अल्मारियाँ, 
ताखे इत्यादि बनाना असम्भव हो जाता है और उनके प्रीत्यर्थ 
जान चूझकर आधिक व्यय कर मोटी दीवालें बनानी पडती हैं। 

(५) एसे भवनोंको आभिका भय विशेष रहता हे ।'लकडी 
के ढञ्र वाली पद्धतिसे यदि वास्तवमै लाभ उठाना 
हो तो आवश्यक यही है कि, सवन निर्म्माणके ' श्रीगणेश > 
अर्थात्‌ डुनियादकी खुदाईसेही किफांयतकी ओर ध्यान दे। यदि 
बुनियादका स्थान चट्टानवाला अथवा “ मोरमथुक्त ” हो तो ऐसी 
परिस्थितिमें खम्मेके नीचे उतनेही स्थान के लिये न्यूनाधिक 
छम्वाई-चौडाईके गड्ढे खोदकर उममें कांक्रीट भरते हुए वह भाग '- 
पक्का कर लम्बे गड़ढ़ेही खोदनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। : 

८ 
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"यद्यपि ढञ्चरकी पद्धतिसें . दीवालॉका उपयोग खानों अथात्‌ 
'पडद्योंकी तरह होता है तथापि उसके बाहरकी दीवालें जलवायु 
एवस चोर-चौंइयोंके प्रतिकारकी इष्टिसे तो अवश्यही एयोप्तरूपसे ` 
-सोटी बनानी चाहिये । ग्रीष्म तापसे बचनेके लिये ऐसी दीवालों- 
:की मोटाईका प्रमाण कमसे कम ९ ईंच तो अवश्यही होना चाहिये। 
चोर लुटेरोलि बचनेके लिये १४ इञ्चसे कम मोटाई तो किली भी 
:हाळतमें अच्छी नहीं । इतनी मोटी दीवाळें बाहरकी ओर झुकने. 
'न पायें इस विचारसे उनके नीचे आवश्यकतालुरूप बुनियादका 
'होना अत्यावश्यक है । किन्ठ मध्यवत्तीय दीवालोंकी जगह छः 
इज पडद्या भी चल सकती हैं । उनके लिये किलो प्रकार 
शहरी और चौड़ी बुनियादकी भी आवश्यकता नहीं होती। 
'यदि कोने और मध्यमें ८१० फुटके अन्तर पर गड्ढे खोदकर 
उन्हें चुन कांक्रीट तथा जुडाऊ कामसे चौकी तक छाते इप उन 
"पर पुन्ंढीभूत सिमेण्ट कांक्रीट ( R-n£०7८७4 00०7९४९ ) की 
'धरन रख दी जाय और उनपर मध्यवरत्तीय पडद्योंकी रचना 
'की जाय तो घुनियादकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। 
'ऐेसी दशामें बुनियादकी खुदाई, कांकाटकी भराई-कुटाई तथा चौकी 
'तक के जुडाऊ काम के -प्रीत्यर्थ होनेवाले व्ययकी बचत होकर 
उसके बदले केवल चौकीके शीषं भागके बराबरी की एक-एक 
'पुन्ढीसूंत. सिमेण्ट कांक्रीट की धरन रखनी पड़ती है ।. 

आधुनिक पद्धतिमें अर्थात्‌ पेटेमें डुबावतक खम्भेका आधार 
दरेकर मोटी दीवालोंका भवन बनवाना हो तो उसका खच चूनेके . 
'पळस्तरकी पक्की दीवाळवाले भवनाकी अपेक्षा बहुत कुछ अधिक... 
पड जाता है । यदि किसी तरह लकडीके ढच्चरसे सम्पूर्ण लाम | 
उठाते हुए किफ़ायत.करनेकी अभिलाषा हो तो बाह्यगत्‌ दीवालों- 
को लेते हुए. ६ इञ्च मोटाईकी चूनेकी पडद़ियाँ निम्मोण करे। इस 
सम्बन्धमें ब्रिस्तृत विवेचन आगे चलकर 'पडदियाँ या खाने' शीर्षक 
लेखमं किया गयाहै।. .,. .. . ` `... 
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८ दीबाळें ज्यो 
स.स्थानपर पत्थराको घासिमें कोई अछुविधा नहीं होती. 
हाँ चे कीके शिरोसागतककी सम्पूर्ण जुडाईका काम पत्थरकाही . 
जा चाहिये। तइपरान्त उसपर किस कामका आरम्भ किया जाय- 
और किसका नहीं, यह निर्णय आकस्मिक रूपसे भवन स्वामी नहीं 
र सकता । अतः उसीको हाडिकोणसं रखते हुए निर्न सूचनाएं दी 


दीवालेः--( १ ) पत्थरकी, (२ ) ईटोंकी ( ३ ) कांक्रीटकी, (४) 
लकंडीकी, (५) ईटे और लकडीके सम्मिश्रणकी तथा (६) 
लोह-गभ्भे ईंटों की । इनमें से पत्थर और ईटे की दोवालें 
जनसामान्यरूपसे देखनेसें आती हैं । २ 


पत्थर या इटे ? 


` यदि पत्थर या. ईंटकी दीवालांका सुजन: करना हो तो इन 
दोनों स्थूल. पदार्थोमे कौनसा पदार्थ विशेष. उपयुक्त है, इसकी. 
जाच करनेके लिये निम्नलिखित सूचनाओं पर ध्यान देना. 
आवश्यक दैः-- : 

१. इस सस्बन्धमँ विचार करते हुए पहिला प्रश्न उपास्थित 
होता है,-मजबूतीका ! यह बात निविवाद है कि, ईंटकी अपेक्षा 
पत्थर कही अधिक मजबूत होता हे । तथापि भवनके टिकाऊपन 
एवम्‌ आयुमय्योदा की इष्टिसे विचार करनेपर दोनोंही पदार्थांके, 
आधार से बने हुए भवन एकसे सिद्ध होते है 

. चोर और सेन्धबाजाँके भयकी इृष्टिले विचार करनेपर पत्थरके . 
कामकी अपेक्षा ईटका कामही विशेष सुदृढ होता हे) | 
क्यों !-इसीलिये कि, यादे पत्थरकी बनी दीवालोंमें चोरको 

छेद करना हो तो वह उनके जोड़ों (सन्धियों) को ढ़ीलेः 
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कर उनमें से सरलता पूठर्वक पत्थर निकाल सकता और 
भीतर प्रवेश करनेके लिये मार्ग बना सकता है । किन्तु 
ईंटकी दीवालॉंमें वह इस प्रकार छेद करनेमें समर्थ नहीं 
होता । इसका कारण यह है कि, ईटोंके साथ बढ़ियां चूने 
( गिलाबे ) की जुड़ाई होनेसे ईटे और चूना एक साथ तबूप होकर 
चैठ जाता है और अविरछ परिश्रमों तथा निरन्तरके भहारोंके 
पश्चात्‌ कहीं उस दीवालमेंसे एकाध छोटासा ईटका हुकड़ा अलग 
होने पाता है। 


गिलावे तथा नकाझोके कामके लिये भी इटे विशेष उपयोगी 
होते हैं। जिस प्रकार ईटेंमें चूना डढ़ीसूत होकर चिपक जाता 
है उस प्रकार पत्थरोंमं नहीं । नकाशीके काममें ईटको चाहे जिस 
तरह तोड़-फोड़ कर इच्छानुसार आकार-प्रकार दिया जा 
सकता तथा अन्तमें गिलावेकी सहायतासे उसमें सफाई-लायी 
जा सकती है । गिलावा ईंटोका एकमात्र पूरक दव्य है ६ 
जिसके संयोगके कारण ईटोंकी दृ़ीकरण शक्ति बढ़ जाती है। 
'खिडकियाँ-ताखे-दरवाजे इत्यादिके कायोमें पत्थर निम्मित-कोण- 
शिलाओंकी अपेक्षा ईटके कोण कम खचेमें-खुन्द्र और सुलभता 
पूव्वेक बैठते हैं। | 

ईटोंका काम अत्यन्त शीघ्र समाप्त भी होता हे । इसका कारण 
यह है कि, वे निसर्गतः ही चौकोर आकारके होते हें । पत्थरॉकी 
तरह इन्हें गढ़ना नहीं पडता । द्रवाजों-खिडकियोंके इतफों 
जुड़ाऊ काम तथा कमान इत्यादिका निम्मांण ईटोंका होनेसे 
विशेष सुन्दर-सुलभ और मजबूत होता है। 


_ इनकी जुड़ाई पोली रहनेकी सम्भावना नहीं रहती तथा 
गिलाचा भी परिमित प्रमाणमें प्रयोगान्वित होता है । पत्थरके 
काममें.पूरक स्थानपर यदि भरपूर गिलावा न दिया जाय 
पोलापन रह जाता तथा पेशाराजोंकी बेपरवाहीसे अत्यधिक 
गिलावा खचे होता है। {ofan a 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्र, ११७ 
BRR ना तत 
इसके अतिरिक्त ईटके काम से एक और लाभ यह होता है कि 
दीवालों की चौड़ाई ४॥ इञ्च से लेकर चाहे जितनी मोटी रखी जा 
सकती है । किन्तु पत्थरों की दीवाळे १५ इञ्च चौड़ी बनानेमें 
अत्यधिक कह होते तथा दूसरा मञ्चिल चढ़ाना हो तो उसके 
शीत्यर्थ १८ इञ्च से कम चौड़ी दीवाळ आवश्यकताजुरूप मजबूत नहीं 
होती! इसके ठीक विपरीत ईटो की दीवालकी दशा होती है. ! 
उनकी १४ इश्वी चोडी दीवाळपर दूसरा भॅजिछ बखूबी 
चढाया जा सकता है । सारांश यह कि, पत्थर की १८ इख्ची चौड़ी 
दीवाल से जो कार्य होता है वह ईटोंकी १४ इच्ची दीवाल में ही 
'यूरा होकर दीवालमें जानेवाली जगह ( चार-चार इञ्च लम्बाई 
चौडाईका हुकडा ) कमरेके व्यवहारोपयोगी स्थान से संयुक्त हो 
जाती और कमरेके आकार की वृद्धि कर देती है। , 


ह किन्तु इन सब लाभॉके अतिरिक्त ईंटके काम में कुछ दोष भी 
हैं। उदाहरणार्थ ईंटमें जलशोषक गुण रहनेके कारण जहाँ 
हुआधार पानी बरसता है वहाँकी दीवालके ईटे अत्यधिक जल 
शोषणकर गीले हो जाते हैं। परिणाम्‌ यह होता है कि, ऐसे स्थान 
की वायु सदे हो जाती है। सिमेण्ट का छरा देनेसे उसका कुछ 
अतिकार हो जाता है अवश्य । किन्तु वह संतोषजनक रूपमें नहीं। 


उक्त विवेचनको देखते हुए चोकीपर जुडाऊ काममें पत्थर या 
ईटका प्रयोग करना, जिसकी-उसकी इच्छापर निर्भर है । 
किन्तु सामान्यतः आर्थिक व्ययकी दृष्टिसे यह समझलेना 
चाहिये कि, जहाँ सौ नम्बरी पक्के ईटोंका दर प्रति हजारके पीछे 
उस स्थानमें प्राप्त होनेवाळे अनगढ़ पत्थरोंके १००, घन फुटके 
द्रसे श॥ गुना अधिक होता है, वहाँ दोनोंही योजनाओंमें एकसी 
लागत बैठती है । ईंटोंका दर इससे कम होनेसे उसमें लागत कम 
बैठती और कार्य सुदृढ होता है । र 
: स्थपति वर्ग पत्थर और ईटका सम्मेलन कर एक और 
अकारकी उत्पत्ति करता है । उसमें सारे कामकी जुड्डाई पत्थरकी 
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कर उसके बाह्यगत्‌ हश्य भागके सब कोण (तोड़े) पत्यरके जडे जाते 
तथा अन्तर्गत्‌ भागके कोण तोड़े ईटके बनाये जाते हैं! ताखे,-खुळी- 
अछमारियाँ इत्यादि काय्योमें जो कोण तोड़े व्यवहृत होते हैं; 
चे अधिकाँशरूपसे भीतरी भागमें ही निम्मोण होते हैं । अतः 
'एसी परिस्थितिमें उक्त प्रकार की शरण लेनेसे पर्यास आर्थिक 
बचत होईजाती है। . . 
: बहुतसे लोग बाहरसे पत्थर तथा भीतर ईटका प्रयोग करते 
हैं। किन्तु उनका वैसा करना ठीक नहीं । क्योंकि, पत्थर सवा 
हेढ़ा-मेढ़ा, ऊबड-खाचड तथा मोटा होता है। किन्तु हदै ठीक 
इसके विपरीत अर्थात्‌ चौकोर आकारके होते हैं । ऐेली परि: 

स्थितिमें दोनोंका जोड़ बैठना सम्भवं नहीं होता और कास | 
कमजोर हो जांता है। . २ कक 


पेशराजी . 


( चौकी और उसपरकी रचना-२). . 

पेशराजीके काममें दो भेद हैं। एक गढ़ाऊ और दूसरा जुड़ाऊ। 
यदि यह काम ठेकेपर देना हो तो दोनोंही काम एक मनुश्य को देने 
चाहियें। दो मंनुश्योंको इथक्‌-प्रथकू काम देने से उनमें झगड़ा- 
झञ्झट होने किस्बहुना'एक दूसरेका दोष एक वूसरेंपर -लादनेकी 
गुज्जाइश रहती है । गोल और. घड़नदार कामकी गढ़ाई करनेवाले 
को छोहेकी चद्दर के इष्ट आकार-प्रकारके साँचे-उफ फर्म्मे 
(Form, Templates) तेय्यार कर देने पडते हें . 

गढ़ाऊ काममें सुख्यतः तीन भेद हैं । १--घुटाऊ अर्थात अत्यन्त 
चिकना,-जिसमें प्रतिबिम्ब दिखलायी दे । २--मठाऊ-यानें 
अत्यन्त वारीक तथा ३- पिटाङ अर्थात्‌ कङ्कड इत्यादि निकाल 
कर समथरू सतहमं जमीनको लाना । इसके. अतिरिक्त मठाऊ 
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NANNANANA, 


कामके दो विभाग और होते हैं। जिनमेंसे एकको उत्तम (9०१९८) 
बढाई दथा दूसरेको गौण सठाई कहा जाता है । पाहिली श्रेणीका 
कार्य विशेषतया राजा-रजवाडोंके भवन आदि तथा मन्दिरमे 
होता तथा दूसरे श्रेणीका सीढियाँ, चवूतरे, चौकी यान्त्रिक सामान: 
की बेढक इत्यादिके निस्सोणसे होता है। ए 

इस सम्बम्धमें सब्बे समान रूपसे देखने पर जुड़ाईका काम 
सजबूतीकी इष्टिसे तथा गढ़ाऊ काम कौराल्यकी इष्टिसे विशेष: 
मह्त्वणूणे सिद्ध होता हे । १.33 जक 

गढ़ाऊ और मठाऊ कामको छोड़कर अन्य कामोंमें. व्यवहृतः 
इए पत्थरोमें थोडे बहुत अंशोंमें तो अवश्यही कुछ न कुछ ऊंबडु- 
खाबड्पन रंह जाता है । अतः उनका उभार ( 6/11८३] ) 
जाचनेके लिये कमसे कम उनंके कोणके (तोड़ों) दोनों ओर बारीक 
गढ़ाऊ कास्की सतह तैय्यार करना आवश्यक और अनिवार्य है ॥ 


पत्थरका जुडाऊ काम और उसके प्रकार । ' 


fo RIN 


रू 


पत्थरके जड़ाऊ कामकी योजना उनके अन्तर्गत आंडे-टेढे . 
जोड़ोंको देखते हुए उनके प्रीत्यर्थ होनेवाले न्यूनाधिक पारिभ्रमके 
गढ़ाऊ कामको देख कर विभिन्न प्रकारोंसे की गयी है। : 


ी १-संगीन | न | काम ( Ashlar Masonary ) 
- (अ) सब स्तर प्रायः एकही ` मोटाईके होते हें। उसका जन 
साधारण प्रमाण एक फुटसे आधिक रहता है। यदि किसी कारण- 
वश वैसा न हो तो निचले स्तर मोटे तथा ऊपरके उत्तरोत्तर पतले 
होते जाते हैं । पत्थर जितने मोटे हों उतनेही अच्छे होते हें। 
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(ब) दशेनीसागका .पृष्ठआग नितान्त चिकना एवस खुटाऊ 
बनानेसे क संपूर्ण कार्यके अन्ततक बढ़ियां गढ़ाई की जाती 
'है। यह गढ़ाइई च . किनारोंमें इञ्-ड़ेढ इञ्च चौड़ाईकी पट्टी 
'छोडते हुए मध्यमें २-२॥ इञ्चके छुटे हुए ' काग! तक होती है। . 

(क) खडे एवम चौडे जोडोंकी सतह ( बिछाव 5९00/7४ ) 
'कससे कम स्तरकी भोटाईके बराबर चौड़ी तथा नित्तान्त बारीक 
:गढ़ाईकी होती है। | SO 

सतहगत्‌ शीषेभाग तथा अगल-बगलकी गढाईम जोड बैठनेके 
लिये अधिकसे-अधिक : एक सूत जग्रह छोड दी जाती हे। 
क्योंकि अत्यन्त बारीक गढ़ाई करनेसे चूनेका गिलावा पत्थरको 
'नहीं चिपकता । जोड़ों-सन्धियों या दराजोंको भरनेके पीत्यर्थ 
चूनेके गिलावेकी जगह बजरी और सीमेण्टको सम . ्रमाणमें 
मिलाकर उस .सम्मिश्रणका व्यवहार होता है। . र 


जोड़का दूवा स्तरकी मोटाईके आधे हिस्सेसे कम तो किसी 
हालतमें नहीं होना चाहिये । 


हाई 


३ ढोंकोंके स्तरका काम, ( Block in course) 


इस कार्यमें स्तरकी मोटाई किसी हालतमें ७. इसे. कम 
नहीं रहती । इसके निम्माणके समय यह ध्यान रखना 
चाहिये के, ढोको अर्थात्‌ पत्थरोंक्षी चौडाई ( दनी पट्टी) 
मोटाईकी अपेक्षा तथा लम्बाई अथवा दुमाला ऊँचाइईंकी अपेक्षा 
किसी हाळतमे कम न हो। इस कार्यमें जो पत्थर व्यवहृत 
होते हैं, उनका द्शनी पृष्ट भाग नितान्त मठाऊ-पेटाऊ और 
खुटाऊ रहता है। यदि इनका मध्यवतीय भाग ऊबड-खाबरड 
ही रखा गया हो तो भी कोनोंके किनारोंके दोनों ओर तो अवश्य 
ही इञ्च सवा इञ्च तक मठाऊ गढ़ाईकर एक पट्टी निकाल ली 
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जाती है । पत्थरोंका सतहगव्‌ शिरोभाग साधनमें तथा 
खडे जोड़ ऊध्ये आगमें रखते हुए स्तरकी मोटाईके बराबर चौड़ी 
पिटाऊ-गढाऊ कलासी (९५००९ ) की जाती है । इस प्रकारके 
'काम्नसें जोड़ोंकी मोटाई चौथाई इछचसे अधिक होना .अच्छा 
नहीं । इस प्रकारके कार्यमें अधिक जोर बड़े-बड़े सम्दूकनुमा 
धत्थरों सथा चौड़ी कलासियों पर होता है । द 
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३--खण्ड-कार्य ( चिराऊ काम ) प्रथम वग 

इस कायेमें खड़े जोड़ ऊध्वेगत्‌ होते तथा चौडे स्तर उनके 
क्ाटकोण अर्थात्‌ तढाजुषङ्गिक साधनमें होते हैं । स्तरोंकी मोटाई 
शाधारणतया ६ इठ्चले लेकर ९११० इञ्च तक होती है । 
जोड़ोंकी मोटाई प्रायः दो सूतसे तीन सूत तक रखी जाती है। 
अस्येक स्तर्‌ विशेषमें दो फुट या उससे कम मोटाईकी दीवालॉमें 
प्रति पाँच फुटके पीछे मोटाईके बराबर लम्बाईके अखण्ड ' हेद्र ! 
उर्फ बन्द जोड़े जाते हैं। कलासीके लिये ३।३ इञ्च तक सतहगत्‌ 
'शीषे भाग एवम्‌ अगल-बगलकी कुटाऊ गढ़ाई की जाती है। 
इसी प्रकार दृशोनी भागमें मठाऊ गढाई करनेसे लेकर डेढ़ इञ्च 
सोटाईके उसरे हुए दांते (791 ) रखने तक यही सब प्रकार 
'कार्यपरिणत होते हैं । 

दृशेनी भागकी ओर चिप्पियाँ रहना बुरा है। जोड़ोंकी मोटाइ 
सीन सूतसे अधिक किसी भी तरह नहीं होनी चाहिये। दशेनी 
पत्थर ( 190० $००९ ) की पट्टी तथा दुमाला स्तरकी मोटाईकी 
अपेक्षा कम न हो। इमाले अथोत्‌ दीवालके दर्शनी भागकी चौडाई 
के बराबर ऊँचाईमें प्रतिशतके पीछे २० तथा ५० प्रतिशत्‌ पत्थर 
१। से १॥ शुनी ऊँचाइके इुमालेमें होने चाहिये। 


PSR Si 
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चिरा काम-द्वितीय वर्ग 


किन: > कै पवन सच 


इसमें तथा प्रथम श्रेणीके चिराऊ काममें सेद इतनाही होता 
है कि, इस प्रकारमें व्यवहृत हुए पत्थरोंकी मोटाई सम प्रमाण 
होनेकी ही कोई आवईयकता नहीं होती । इसमें एक स्तरकी 
मोटाइमें एक पर एक दो पत्थर.भी बेठाये जा सकते हें । जोडोंकी 
मोटाई आधे इञ्च तक होनेमें कोई आपत्ति नहीं । कळासीके लिये 
मठाऊ गढ़ाई करनेका कोई नियम नहीं है । शिलाखण्डके समस्त, 
कोर एक सरळ रेखामें गइकर, सतहगत्‌ शीषेभ्ागके जोड़ साधनमें 
तथा खड़े-ऊध्वंगत्‌ रखे जाते ह। इनमें प्रति पांच फुटके अन्तरसे एक 
' एक दुसुँहा बन्द अथवा १६ इञ्चका गलजोड़ देकर दो नाटे बन्द 
'जड़े जाते हें। प्त्थरॉंमे हथौडेकी गढाई करनेसे कास चल 
जाता है। उसमें टांकी करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । इस 
प्रकार विशेषमें कमसे कम ३० प्रतिशत्‌ पत्थर १। फुटसे १॥ फुट 
तक इुमालेके होने चाहिये । 


SN) 


चिरा ९ व्‌ र 
चिराऊ काम,-तृतीय वग 
— 3०७७: कापाओं 
इस भ्रेणीमें प्रायः पाषाण खण्ड केवल हथौडेसे . तोड़े जाते हैं १ 
कलासीके प्रीत्यर्थ टांकी चलाकर गढ़ाई करनेका प्रयत्न नहीं किया 
जाता। प्रति पांच फुटके पीछे दीवालकी मोटाईके बराबर एक 
फुट या ६ इञ्चका गलजोड जड़ कर वहां दो नाटेवन्द जोड़ दियिं 
जाते हैं । एक स्तरकी मोटाई में ढो या कहीं-कहीं तीन पत्थर 
जड़नेमें भी कोई आपत्ति नहीं ! किन्तु कोई भी पत्थर दो इञ्चसे 
कम मोटा नहीं होना चाहिये। साथही उसका सतहगत्‌ 

भाग नितान्त समथल होना चाहिये । खड़े जोड़ ऊध्वेंगत्‌ ने 
होनेसे भी काम चल सकता है तथापि पत्थरके सतहगत्‌ शिरो- 
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भागे उनका कोई सी कोण किसी सी परिस्थितिमें ६० से कमः 
न हो। पत्थरकी पटिया ( दीवालके दशेनी भागकी चौडाई) तथा 
इुघारा कमसे कस शोटाईके बराबर तो अवश्यही होना चाहिये ।- 
जोड़ोंकी सराई उत्तमतासे हो तथा उनकी मोटाई पांच सूत तक: 
रहे । इस प्रकारका कार्य (0६ ४०४७७ ) बाह्यगत्‌ भवन, ग्रामीण 
सचन, हातेकी दीवाले (C०००१ ) इत्यादियमिं होता हे । 


खण्ड काये सम्बन्धी ध्यानमें रखने योग्य बाते-- 


: १. प्रथमतः पाँच-पाँच .फुटपर बन्दों के स्थान निर्धारित करः 
बहा चन्द छाकर रख देने चाहिये । २-तदुपरान्त दीवालोंके दोनों. 
ओर दो पेहराज कामपर रूगा कर दोनों ओर का जुडाऊ तथा. 
सध्यवर्तीय पूरक काम एक साथही निपटाते जाना चाहिये । एक 
ही ओरसे सम्पूर्ण लम्बाई तक [शिछाखण्ड जडना तथा पश्चात: 
दूसरी ओरखे शिलाखण्ड की जडाई करते हुए भध्यवर्तीय पूरक 
कार्ये की पूत करना अथवा दोनों ही ओरसे शिलाखण्ड की 
जडाई का कॉम समाप्त करते हुएं अन्तमें -सध्यवत्तीय पूरक 
कार्यमें हाथ लगाना और उसे पूरा करना अंच्छा नहीं । ३-सान्धियों 
और जोड़ोंकी भराई सम्यक रूपसे होनी चाहिये । जिसमें 
उसका अन्तर : शिलाखण्डकी ऊँचाई के हिसाबसे आधेसे 
न्यून तो कदापि न`हो। ४- गिलावा डाळे बिना पत्थर” 
बैठाना तो किसी भी दशामें ठीक नहीं हे। पत्थरंके रखने पर 
उसपर हथौड़े का एक आघात करना अत्यावश्यक हे.) ग्रीष्म 
ऋतुमें 8५ बार तथा -जाडेमें कमसे कम तीन बार तो _अवश्यही 
जुड़ाऊ उर्फ बन्धाऊ काम पर जल सिञ्चन करना चाहिये।' 
खण्डकायेके निमित्त जो 'शिलाखण्ड. व्यवहृत हाँ वे नितान्त 
उत्तम भ्रेणीके होने चाहिये । सन्तरास लोग ढोनेके परिश्रमको. 
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"हल्का करनेके विचारसे दर्शेनी भांगकी नाप यथायोग्य रखकर 
'पत्थरका शेष भाग काटकर प्रथकू कर देते हे । जिसके कारण 
"उसका वजन अपेक्षितरूपले कम हो जाता है। किन्तु साथही 
उससे परिणास यह होता है की; सूळ पत्थर निरुपयोगी और 
'कमजोर हो जाता है। चित्रसंख्या १२ और १३ में दिल्ाशित आकृति 
“के अनुसार उत्तम शिलाखण्डकी मोटाइ, कमसे कम उतनी ही 
लम्बी, मोटाईसे ड्यौढ़ी दीवालके दर्शनी भागके चौ डाईकी, सतहगत्‌ 
शीर्ष भाग कमसे कम २ इञ्च समथल तथा अगरू-बगलके 
भाग कमसे कम डेढ़ इञ्च समथळ' होते हे । -इस प्रकारके ।शिलां- 
खण्डका पिछला हिस्सा १:६ प्रमाणें उतार दार होना चाहिये। 
:इससे अधिक उतार दोना आपत्ति जनक है। अग्रभाग चौडा 
“किन्तु पीछे साहू वत हो तो उसे पारिभाषिक प्रयोगमें “कोल! 
कहते हैं। ( देखिये चित्र संख्या १५ ) ऐसा होना हानिकर है! 
“चित्र संख्या १४ में १५ इञ्च लम्बाई; '६ इञ्च मोटाई और ६ ही 
:इच्व दुमालेका एक प्रति चित्र दिखलाया गया है। 


आकृति ने १२ व १३. आकृति ने, १४ व १५. 
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[ अनजदु णेड़ोंका काम ( Random rubble ) 


यदि यह काम सम्यच्‌: रूपसे किया जाय तो इसमें सन्देह नहीं 
कि, यह नितान्त झुन्दर और इढ़ताकी दृष्टिसे शिला-खण्डके कार्ये 
कहीं अधिक थेष्ठ होता है। असली टोड़ेके काममें दर्शनी भागके 
स्थानपर छोडी चिय्पियाँ निरुपयोगी होती हें। बुँहकी आरसे 
सम्पूर्णं पत्थर एकही आकारका होना चाहिये । इस कार्यमें प्रति 
पांच फुटके अन्तरसे अखण्ड इुसुँहे बन्द जड़े जाते हें । जोडोंकी 
चौड़ाई तीन सूतसे अधिक अच्छो नहीं होती तथा वह 
होना भी चाहिये । दृशनी भागकी गढ़ाई साधारणतया 
पिटाऊ हो । पत्थरोंका इसाला चौड़ाई अथवा ऊँचाईकी अपेक्षा 
कण होना अच्छा नहीं । दीवाळकी चौडाई यदि दो फुटके भीतर: 
हो तो अखण्ड बन्व जड्ने चाहियें। उससे अधिक होनेसे दोना 
ओर छः इञ्च का गछ-जोड देकर दोबन्द जड़ दे । 


अनगढ़ ठोड़ोंका काम ( Uncourséd rubble Masonary )* 


क =O 
इसमें जोड पाँच सूत तकके चलते हें । दो अथवा तीन पत्थरोंके 
बीचमें यदि दशेनी सागमें थोडासा स्थान छूट जाय तो उसमें 
छोटीसी चिप्पी बैठानेसे सी काम चल सकता है। इस काममें 
जितनेही बड़े शिलाखण्ड व्यवहारभे लाये जाय, मजबूतीकी दष्टिसे 
उतनाही अच्छा होता है । इसकी जुड़ाई प्रति पाँच फुटके अन्तर पर 
एक-एक इझुँहा बन्द देकर गढाऊ टोडोंके कामकी तरह करनी चाहियो 
पत्थरकी खदानोंसे जिस स्थितिमें टोड़े आते हैं उन्को थोडासा' 
हथौडोंसे ठोक-पीटकर व्यवहारमें लाया जाता है। इनका जो 
समथल भागहो वह सतह की ओर किया जाता तथा लम्बाईका 
सांग इमाले की तरह दीचालकी मोटाइईमें समावेशित हो जाता है ।' 
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् पत्थरकी लम्बाई-चौडाई हर हालतमें मोटांईकी अपेक्षा अधिक 
होनी चाहिये । तथा कमसे कम २५ फासदी पत्थर १५ इञ्ची 
इुमालेके होना आवश्यक है। 


गदे हुए या अनगढ़ रोड़ोंके काममें ध्यानभें रखने 
योग्य बाते ` 


१. इस कार्यं को करते समय अधिकाँश रूपसे पेशराजों 
की यह प्रवृत्ति रहती है कि, वह मोटाईसें न्यून अथवा चिपटें 
-पत्थरको सदा दशनी भागकी ओर खड़ा जड़ते हैं। इससे कार्य 
शीघ्र समाप्त होता और सुन्दर जँचता हे । किन्तु तात्विक इष्टिसे 
विचार करनेपर ऐसा करना अच्छा नहीं। कारण उससे कार्यमें 
- कमजोरी आजाती है। इस प्रकारके पत्थर ऐसी पद्धतिसे जड़े जाने . 
'चाहिये ताकि वस्तुतः उनका बड़ा सुह सतहमें समथल रहे । इस 
सम्बन्धमें स्थूलमानसे यह ध्यान रखना चाहिये कि, कोई भी पत्थर 
-सदा अपने नैसर्गिक रूपमंही भूमिपर पड़ा मिलता है। अतः उसकी 
जड़ाई भी उसी नैसर्गिक रूपको सन्मुख रखते हुए होनी चाहिये। 
` इसके विपरीत मागेका अवलम्बन करनेसे उसका परिणाम यह 
` होता है कि, उस पत्थरपर ऊपरी भार पड़नेसे, उसका बाहरकी 
और घसक जाना सम्भवनीय हो जाता है। पत्थरकी ऊँचाईको 
देखते हुए उसीके हिसाबसे कमसे कम उसका सवाया हिस्सा 
दीवालकी मोटाइमें अन्तभूत होना चाहिये। | , 
२. अन्तर्गत पेटा भरते समय भी बड़े एवम्‌ लम्बाकृति पत्थर 
भीतर देकर आगे ओर पीछेके पत्थरोंकी अ्रणीमें शुत्थीसी .बन्ध 
जाय इस प्रकारकी व्यवस्था करनी चाहिये.। र 
३. इस प्रकारके कायम पेटेमें पोलापन रह जानेकी अत्यधिक 
म्सम्मावना होती है । अतः उसपर ध्यान रखते हुए. पेटेमें दिया 
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पणय 7 कच कही 
जानेवाला गिलावा थोड़ा पतला: बना लेना चाहिये । पोलको 
चचानेके लिये जिस आकारका गड्डा (घर) हो उसी आकारका 
पत्थर जड़ देना विशेष उपयुक्त है। . 

४. घ्राति ५ फुटके अन्तर पर एक-एक चन्द ( ०००७ ) होना 
चाहिये । बन्धाऊ काम यदि २७ फुटसे अधिक चौडा हो तो दोनो 
ओर सुं किये इए दो बन्दर इस तरह एक दूसरेके सन्निकट जड़ 
देने चाहिये ताकि उनका गलजोड़ कमसे कम:६ इञ्चका हो सके | 
यदि कार्य की देख साल करनेका अच्छा सुभीता न हो तो बन्दो 
की संख्या बढ़ा देनी चाहिये । 

५. इस भकारके कार्यमें जितनेही वड़े आकारके पत्थर हाँ 
उ्तनाही अधिक झुशीता रहता है। a 


किफायतके लिये सूचनां, 

१. जिस भाग पर गिलावा करना हो उसपर जुडाऊ काम करनेके 
'समयही आधेसे पौन इञ्च तकसे आधिक उभार न रहने दे । क्योंकि 
इससे बिना कारणही गिळावेका स्तर अधिक मोटा देना पड़ता 
और व्यर्थही गिलावेका खर्च बढ़कर वव्यहानि उठानी पडती है । 

है. गिलावेके स्थानपर स्थित सम्पूणं शिकञ्जे ( सन्धियाँ ) 
'बन्घा काम होतेही खोद लेने चाहिये ताकि गिलावेकी बचतके 
"साथ-साथ कार्यमें भी सुभीता हो। यह बात अन्तमें करनेसे 
सूखा छुआ गिलावा व्यर्थ चला जाता और उसके खोदनेमें निष्प 
योजन परिश्रम करने पडते हे । ५ 
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दीवालोंके काममें कोणांका महत्व अत्यधिक हे । अतः उनके 


निम्मोणके लिये पलानी _ मजबूत और सोटा पत्थर हो 
उतनाही अच्छा होता है। कोणोंके सम्बन्धमें यह एक स्थूळ 


~ 3 [$ CE CS ग ॥ दर 
मोटाईकी अपेक्षा ड्यौढीसे किसी प्रकार न्यून न हो। अर्थात्‌ 
१२ इञ्ची मोटाइके कोणोंके नाप १२” ५ १८” > १९” होना अधश्य- 
ं म्सावी है । इसके अतिरिक्त उन- 
का पेटा जहाँ तक सस्व हो 
( सन्वूकनुमा ) भरपूर होना चा- 
हिये । ( देखिये चित्र संख्या १६) 
सामान्यतः जो कोण व्यवद्दत 
होते हैं, वह ९” > १२” > १२" 
आकारके, सङ्कचित पेटेके एवम्‌ 
च्रिकोणाक्कति होते हें । इस 
प्रकारका एक कोण चित्र संख्या 
- , १७ में दिखलायागयाहे। | 
पत्थरके कोण सतहगत्‌ शीषंभागकी ओर भली साँति गढ़े हुप: 
हां। उनके बीचमें पोलापन रह जानेसे चित्र 
संख्या १८ में दिग्दशित्‌ प्रकारानुसार उनके 
एक छोर पर सम्पूण भार पडकर कोणोंके 
इट-फूट जानेकी सम्भावना रहती है । ईटॉक' 
बन्धाऊ काममें कोणोंके प्रीत्यर्थ विशेष रूपसे 
अच्छी इंटोका व्यवहार करना चाहिये । 
चित्र-१८ अथवा यदि उसमें सुविधा न हो तो पत्थरके 
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कोणोंकी निय्ाक्ति करनी चाहिये । पत्थरोंकी' कतरन दो सांग, 
बाळूकी छाजन दो भाग तथा सिमेण्ट १ भाग लेकर उसके सम्मि- 
अणसे बने हुए कांक्रीटके कोण व्यवहारान्वित करनेसे वे पत्थर 
की अपेक्षा ३० प्रतिशत्‌ सस्ते पडते एवम्‌ पत्थरके कोणोंसे कुछ 
: ही न्यून मजबूत सिद्ध होते हैं! विशेषतया गोल अथवा ढम्वा- 
काति कोण तो अत्यन्तही उपयुक्त और सस्ते समझे जाते हा. 


इंटोका क 0 
इंटोंका काम 

(१) चन्धाईके काममें ईंटाको व्यवहारमें लानेके पूर्व्व 
उन्हें कसखे कम, ३ घण्टे तक जलमें डुबा रखना चाहिये । 
इनलें जलशोषक गुण विशेष रहता हे । अतः यादि वह 
जुड़ाईके कायसे व्यवहृत होनेके पूर्व्व भळीमांति जलमें तर न की 
जॉय तो गिळाथेपर बैठतेही वे. उसका जल शोषण कर चूनेको 
शुष्क कर देती हैं। परिणास्‌ यह होता है कि, गिलावा ईरसे सली 
साते चिपकता नहीं। अतः ईटोंकी जुड़ाईके कार्यमें यह एक आव- 
श्यक और आरम्भिक कर्तव्य हे कि, इस कामके निमित्त व्यवहा- 
रमें छायी जानेवाली सम्पूर्ण ईटोंको उक्त अवधि तक अवध्यही : 
जलमें डुबा रखे। जुड़ाई हो जानेपर भी उस कामकी सम्यक तराई 
होती रहनी चाहिये। न » 


(२) गिलाचा डालकर इंट बैठानेके पश्चात्‌ उसपर कन्नीकी: 
सूठका एक आघात. देकर मजबूत बैठाना चाहिये । | 
(३) जुड़ाऊ कामके लिये जहां तक सम्भव हो एक ही आकार: 
प्रकारकी ईंटोंका व्यवहार करना अच्छा होता है । विशेष- 
तया नो इञ्ची पड़दियोंके जुड़ाऊ काममें तो इस बातपर विशेष 
ध्यांन रखना चाहिये । छोटी-बड़ी विभिन्न आकार-प्रकारके दे 
व्यवहारमें लानेसे|उस जुड़ाऊ कामका पृष्ठभाग सरळ रूपसे ऊर्ध्व 
र्‌ं 


१३० हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र 
RIDES Hh danced 
गामी नहीं होता । जिससे गिलावेका स्तर मोटा देना पड़ता और 
विनाकारण आर्थिक व्ययकी भयङ्कर ठेस सहन करनी पड्ती है। 

(४) जोडांकी जुड़ाई अच्छी होनी चाहिये तथा सन्धियां 
आधे इञ्चसे आधिक मोटी न होनी चाहिये । 

(५) पड़दियां अथवा? समानान्तर दीवाळें उठानी हों तो वह 
एक साथही उठानी चाहियें। उनके लिये आधी ईटोंके इते छोड़ 
कर उन्हें अन्तमें उठाना अच्छा नहीं। 

(६) गिलाचेमें यदि ईटॉके गोळ खम्से खड़े करने हों तो चौकोर 
ईटोके कोण तोड़कर उन्हें एक ओरसे गोळ आकार दिया जाता है। 
इस कार्यमें ५ या ६ फूटकी ऊँचाईपर खम्भेके व्यासके बराबर 
तथा प्रायः तीन इञ्च मोटाईका वतुलाकुति गढ़ा हुआ पत्थर जड दे 
अथवा उतनाही सिमेण्ट कांक्रीटका स्तर दे दे। उस आकारकी ईट- 
जातिकी सृण्मय सिलियां बनाकर जड़नेसे भी काम चल जाता हे । 


उँचाईके अनुसार इंटकी दीवाळकी चौड़ाई 


` स्युनिसिपैलिटीकी घाराके अनुसार' साधारण तथा ईटोंकी 
चीवालकी मोटाई इस प्रकार होनी चाहियेः- - 


__ उचाई पीप) दीवालकी मोड हा इच दीवालकी मोटाई 


१० फुटतक चाहे जितनीभी |९ इञ्च 
होतो भी ८ फुटतक १४ इञ्च तथा 
१० न १५ फुटतक पताल? ह ९ इञ्च 
१५ से २५ फुटतक |३० फुट तक अन्त तक १४ इञ्च 
» ३० फुटके उपर । दोसेअधिकमनिलहो तो 
अन्तिम, अर्थात्‌ ऊपरी: 
मजिलकी सहततक २८॥ 


इऱ्व,तथा अन्तिम मञ्जिल 
के ये १४ इञ्च 
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ऊंचाई [पडदे वचने बीबालको मोटाई ३ दो फडवांके बीचम मोटाई 
ऊँचाई | दीबाळकी ऊँचाई | वीवालकी मोटाई 
[ता -216 
२५ से ३० फुटतक |३५ फुट तक दोसे अधिक सञ्चिलके 
लिये उक्त प्रमाणके 

सार तथा यदि 
सञ्जिल हाँ तो अन्तिम 
मञ्चिलके लिये १४ इञ्च 
तथा उसके नीचेकी 

दीवालें १८॥ इञ्च 
३५ फुट तक |अन्तिम मजिलके लिये१४ 
2] तथा वहातक१८॥इन्वतक 
३० से ४० फुटतक |३५ फुट तक अन्तिम दो मजिल छोड- 
कर नीचे १८॥ इञ्च तथा 
नितान्त ऊपरी दो माझ 
लिये १४ इञ्च सतह- 
गत दीवालें २३॥ इच्च । 

ऊपर अन्तिम मञ्चिलकी 
सतंहतक १८॥ इञ्च तथा 

उससे ऊपर १४ इञ्च 
४० से ५० फुटतक |३५ फुट तक नितान्त ऊपरी मञ्चिलकी 
सतहतंक १८ इञ्च तथा 
ऊपरी सञ्चिलके छिये 
के १४ इञ्च । जे 

२५ ऊपर |सतहगत्‌ मञ्ञिलको २४ 
ऊ इञ्च । नितान्त ऊपरी 
सतहंतक १८७ 
इच्व। उससे ऊपर २४ इऱ्च ह 


बन्धाऊ काम गिळावेका हो या मिट्टीके गालेका ? 
हिस लोर्गोकी यह धारणा हाती चक विनि बा 

। याने यहा के, बह.उ 
व्ययमारकों सद पती. असता प्रकट करते इ ऐसी 
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परिस्थितिमें काष्ट निम्मित खस्से-लग्धी इत्यादिका ढाँचा खड़ाकरं 
उसके बीचमें मिट्टीके गालेके साथ ईटे अथवा पस्थरोंकी जुडाई की 
जा सकती हे । किन्तु इसके ठीक विपरीत कुछ लोगोंकी यह: भी. 
धारणा होती है कि, मिट्टीका जुडाऊ काम मजबूत तथा दीघे- 
जीवी नहीं होता । परन्तु तात्विक इष्टिसे विचार करनेपर उभय 
पक्षकी ही धारणाएं निम्सूंल सिद्ध होती हें । यदि शिट्टी मोल: 
लेकर गांलेसे काम लेना हो तो उसकी अपेक्षा चूमेके गिलावेसे 
काम लेना विशेष श्रेयस्कर है । क्योंकि गिलाब्रेका काल गाळे और 
लकडीके ढञ्चरकी सहायतासे किये जाने वाळे कार्यकी अपेक्षा 
कहीं अच्छा और सुलभ होता है। जहाँ चूना सस्ता हो वहाँ यदि 
कुछ आधिक मूल्य भी. देना पडे तों सी: चूनेका . गिलावाही 

इष्ठ कार्यमें प्रयोगान्वित . होना चाहिये । इससे जुडाऊ काममें 
छप्परके ऊपरसे बहने वाला जल पडदेके भीतर भरने की 
गुज्ञाइश. नहीं रहती तथा चूहे-छछुन्द्र इत्यादिखे शी सन्तोष- 
जनक बचाव होता रहता है। किन्तु जहाँ स्वच्छ एवस सुफेद मिट्टी 
थोडे मूल्यमे अथवा झुफ्त मिल सकती है वहाँ जान बूझकर कामकी 
कमजोरीकी इष्टिसे पैसा खर्चकर चूनेके गिळावेका आयोजन 
करना अच्छा नहीं ! पानीके बचावके लिये छप्परमें पर्य्याप्र ढाळ 

'देनेसेही काम चल सकता हे और यदि इससे भी अधिक साव- 

धानी रखनी हो तो उसपर पनालीदार चद्दरोंका आच्छादन दिया 
जा सकता है। इस आच्छादनको गीष्मतापसे बचानेके लिये क्या 
योजना हो सकती है, इसका सम्यकू विवेचन ' चद्दरके आच्छा- 
दन” शीर्षक प्रकरणमें देखिये ! 


' `द्रवाजोके काममें चौखट खड़ी करनके पूर्वव देहली (51) 
जड़ी जाती है । पद्यात. उनके बीचमें पक्की फरीचन्दी अथवा; 
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कमसे कभ दो इञ्च सोटाईका सिमेण्ट कांक्रीटका स्तर द्या 
जाता है। खाली जमीन रख छोडनेसे, फिर चाहे वह कितनीही 
अच्छी,-उदाहरणार्थ सोरमकीही क्‍यों न हो, निशिद्निके आवा- 
यसन (आसद्रफ्त) से ऊबड-खाबड हो जाती अथवा खुद्कर 
सङ्गे पड जाते हैं । यादि फर्शवन्दीके स्थानपर दरवाजोंक्रे मध्य- | 
चत्तीय शूगत्‌-भागसें सिमेण्ट कांक्रीटका पलस्तर किया जाय तो 
वह अत्यन्त चिकना हो जाता और सूखनेपर पेर फिसलनेका 
अथ रहता है । इस आपत्तिको दूर करनेके लिये उस स्थानपर 
उक्त विशिष्ट प्रकारके कांक्रीटकी अद्धंगीली अवस्थामेंही घाठकी 
एक जालीदार चद्दर ( ००१९१ \७३।) विछाकर उसपर 
ऊपरसे दाब देते हैं। परिणास्‌ यह होता है कि, भूगत्‌ स्तर पर 
उसका प्रतिचिन्न अङ्कित हो जाता और उसके निकाल छेनेपर 
क्राँकीटके सूखनेंके पञ्चात्‌ उक्त भयकी आशङ्का नहीं रह जाती । 
इल विशिष्ट प्रकारकी जाळीके बजाय कहीं-कहीं डोरी से-भी यही 
[क्रिया की जाती है। 

दृरवाजोंकी चौखटोंके लकडियोंकी नाप २०४ से कम 
होनी अच्छी नहीं। कितनेही दरवाजोंमें एक ओर काच तथा 
दूसरी ओर लकडीके पछे होते हे । किन्ठ उस दशाम सी ३५५ 
अथवा ४५६ नापकी लकडियौ प्रयोगान्वित करनी पडती हैं ! 
छली परिस्थितिमें ३ इञ्च वाला भाग दीवालकी लम्बाइके समाना- 
न्तर रखकर उसके शुनिये (काटकोण) में अर्थात्‌ दीवालकी मोटाई 
की ओर 8 या ५ इञ्ची भाग रखा जाता हे । चौखटका कपाल 
अदेश और ड्चौढ़ीके कान ( आगे निकले हुए दोनों छोर ) दोनो 
ओरखे बाहोंके बाहर कमसे कम ६ इञ्च निकालकर दीवालम 
चझा देने चाहिये । साथही यह ध्यान रखना चाहिये ब 
करने और थोड़ा बहुत चिप्पी इत्यादिको साधन भरन पूत्वे 
उसकी सब सन्धियाँ तथा कलासी ( दराजें) भलीसांति सट 
कर बैठ जाय । प्रत्यक चौखट खड़ी करनेके पूव्वे णुनिया 
लगाकर उसकी सम्यक जाँच कर लेना आवश्यक है। ताकि उसमें 
कहींसे टेढ-मेढ न रह जाय । 
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आजकल अनेक जगह ड्यौद़ीके बिनाही चौखटें खड़ी करनेकी 
{ परिपादी चालू हो गयी है । इसका 
कारण यह है कि, यदि सारे कमरे- 
, की सतह पर पलस्तर करना हो 
, तो उसके धोने तथा कूड़ा-कर्कट 
. आदि निकालनेमें विशेष सुविधा हो 
जाती है । चौखट जडनेके पूव्वे 
न एक बार गुनिया लगाकर देख लेना 
चाहिये । पश्चात्‌ दोनो ओरखे प्रायः 
आकृति नै. १९ १॥ दो छूट तक जुडाई हो जानेपर 
पुनः एक बार गुनियेकी सहायतासे परीक्षा कर छेनी चाहिये कि, 
वह समुचित रूपसे बैठी है या नहीं । चौख़टकी मजबूतीके लिये 
दीचालमें ' पकड ! बैठानेकी भी परिपाठी है । तथापि यदि उसकी 
जगह १॥ सूत मोटी, एक इञ्च चौड़ी और नो इञ्च लम्बी खोहेकी 
तख्ती लेकर आकृति संख्या १९ में निदर्शित अ्रकाराखुखार उसे विप” 
रीत दिशाकी ओर एक-एक इश्च झुकाकर उसके एक छोरमें छि 
करते हुए कॉटेकी सहायतासे चौखटमें जड़ दिया जाय तो विशेष 
अच्छा-सुलम-और मजबूत काम हो सकता है। चौखटकी प्रत्येक 
बाँहमें इस प्रकारकी दो-दो तर्तियाँ जड़ देनी चाहिये । विशेषतया 
ईटकी जुडाईके काममें जोडोंकी मोटाई अत्यन्त न्यून होनेके 
कारण लकड़ीकी ' पकड” की अपेक्षा इस प्रकारकी व्यवस्था 
विशेष उपयोगी हो सकती है। 


वायुकी दृष्टिसे द्रवाजेके शिरोभाग पर कलमदान अर्थात्‌ वात- 
सार्ग ( सुक्का= ००६1३६०८ ) होना विशेष अच्छा है। दीवालमें दरः 
वाजोंकी ओर 8:१ से लेकर ६:१ तक सन्धि (०४70० ) होनी 
चाहिये । 

सदर दीवानखानेके अतिरिक्त अन्य किसी भी कमरेमें दरवाजा 
का एक दूसरेके सामने होना विशेष सुविधा जनक हैं। यदि इसके 
विपरीत वात हुई तो एक दरवाजेसे निकल कर दूसरे दरवाजेरे 
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` लाहर निक्कळनेमें सारा कमरा रोंदूना पडता और वह सस्पूर्ण- 
रूपसे आवागमनका सार्गेही बन जाता है। 
बृरजाजोंके पल्ले दीवालमें टकराया करते हैं। उससे दीवालोंको 
बचानेके लिये उनमें छकडीके लहे काटकर जड़ देने चाहिये। 
_ यदि दरवाजे अत्याधिक चौडे हॉ तो उनके खुले रहने पर वह 
पछ ढीवालकी सोटाइके बाहर दूरतक चले जाते हैं । उस दृशामें 
उनके सध्यमें बीजागरी जड़कर उन्हें तहदार बना देना चाहिये । 


— +o — 


०. 


खिडकियोंसे दोहरा लाभ होता है। एक तो यह कि, उनसे 
हमें बाइरकी स्वच्छ वायु मिळती है दूसरे सूयेपकाश मरपूर 
शिळा करता हे । यह दोनाही बातें हमारे जीवनके लिये आवश्यक 
और अनिवार्य है ! हमारे कृषि प्रधान सारतवर्षमें पिले अधि- 
काँश लोग खेती करते और ग्रामीण अर्थात्‌ देहाती जीवन व्यतीत 
करते थे। यही कारण है कि, उन्हें भरपूर वायु और प्रकाश मिला 
करता और उसके कारण उनका स्वास्थ संदैव उत्कृष्ट रहा करता 
था। किन्तु आजकलंके इस नवीन युगे सभी दातें निराली हो 
रही हैं । देश-काल और परिस्थितिको देखते हुए हममेंसे अघि- 
काँग छोगोंका आमीण जीवन छूट गया । अकाळ और दरिव्रताके 
कारण लोग देहातोंकी छोडकर शहरोंमें जाकर संकुचित 
जगहोंमें बसने लगे । खेती तथा स्वतन्त्र पेशाकी जगह गुलामीकी 
शिक्षाने कितनेही छोगोंपर अपना प्रभाव जमाया और चे शहरोंमें 
घुसकर राजा-बाबू बन बैठे । किन्तु स्थान वही संकुचित रहा। 
शेष जो कुछ लोग रहे उनमेंसे मी कितनेही नोकरीकी 
आसुरी इच्छाले अपने पूर्व्वेजॉके कमोंको तिलाञ्जली देकर शह- 
रोकी ओर पील पडे । उद्योग-व्यवसाय, कला-कौशलकी अपेक्षा 
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उन्हें परावलम्बी बनकर दिन पूरे करते हुए रुपये गिनना विशेष | 
अच्छा जान पडा । किन्तु पारिणास क्या छुआ, इसे यहाँपर 
बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । स्वातन्ञ्य और उद्योग 
कलाके नाशके साथ-साथ स्वार्थका भी नाश हो गया ! अस्तु, 

यह तो सानी हुई एवम्‌ स्पष्ठ बात है कि, शहरोंकी बस्ती 
नितान्त थनी होनेके कारण वहाँ रहनेके लिये भरपूर स्थान नहीं 
मिलता । पुरुषवग तो किसी न किसी तरह किसी न किसी कार्य 
के निमित्त बाहर जाया करता एवम्‌ वहाँकी स्वच्छ वायुको अंशा- 
त्मक रूपसेही कयां न हो ग्रहण कर लेता हे । किल्तु बेचारी 
आरत,-वे इस खुविधासे सी वश्चित रहती ओर दिनभर चरके 
संकुचित स्थानमें पडी-पडी सड़ा करती हें। परिणास यह होता 
है के, उनका स्वास्थ्य अत्यन्त खराब होता और चे 
कतिपय भय़डूर रोगोंका शिकार वन जाती हें । उनकी भावी 

तति अत्यन्त जीर्ण-शीणे पेदा होती है । एक तो यों ही पुरुष 
वगका स्वास्थ सन्तोष जनक नहीं होता दूसरे उनकी भावी 
पीढी,-जिसपर उसकी माता कि अस्वास्थ्यका परिणाम होता है 
सपन चाप दादोंकी अपेक्षा कमिकरूपले निब्बेलही होती चली 
जाती 

मनुष्य किसी तरह अन्नके बिना दो-तीन महिना तक केवळ जल 
पा कर रह भा सकता ह! किन्तु वायुके बिना तो वह पाँच मिनिट 
भा नहा रह सकता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, मानवी जीव- 
नके छिये वायुकी कितनी और कैसी आवश्यकता है । इसी बातको 
हष्टिकोणमें रखते हुए भवन निम्माण करते समय भवनमें समुचित 
रूपसे वायुका आवागमन हो सके, इस पद्धतिसे उसकी रचना 
करना चाहिये। अधिकाँश छोग अपने अज्ञानक कारण शयनागारकी 
खिड्कियाँ बन्दकर सोते हे । किन्तु यह उनकी सरासर मूल है.। 
यदि उन्हें ऐसाही करना हे तो कमसे कम उस कमरेमें उन्हें ऐसी 
व्यवस्था करना चाहिये कि, जिसमें उन्हं खिडकियाके बन्द करनेपर 
सा भरपूर वायु मिल सके । खिडाकियों क्री आधिकतासे यदि अधिक 
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वायु मिले तो उसमें कोई आपत्ति नहीं रहती।किन्तु उसमें कमी होनेसे 
“हानि उठानी पडती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि, खिडकियोंकी 
अधिकताका होना भवनके लिये आवश्यक और आनिवार्य हे । खिड- 
कियोंके बम्द करनेसे उनके ऊपरके वातमार्ग (९०12४०7) से भी 
अच्छा उपयोग होता है। किन्तु उसके कपाट पूरी तरह बन्द होना 
अच्छा नहीं! अतः वैली व्यवस्था आरम्भहीसे कर रखना उचित है। 
एकही ओर अधिक खिइकियोंके होनेसे भी काम नहीं चलता। 
"उसके सामनेकी दीवालमें भी खिड़कियां होनी चाहियें। ताकि एक 
ओरसें विशुद्ध वायु भीतर प्रवेश पासके तथा दूसरी ओरसे अझुद्ध 
“वायुको बाहर निकल जानेके लिये मागे मिलता रहे । कमरेकी 
पदोनशीनी ( P7४३० ) रखनेके लिये उसका सृजन ७८ 
"कुड की ऊंचाइ पर करने तथा उनमें लोहके छड या जाली 
जडनेसे ही कास चल जाता है। प्रकाशकी दष्टिसे नहीं तो 
-बायुकी इष्टिसे तो अवश्यही सवनकी अन्तगंत्‌ दीवालोंमें भी खिड” 
कियां होनी चाहियें । अवनम सम्पूर्ण खिडकियोंका सूजन इस 
"आकार हो कि, उसकी एक दीवालकी खिडकीसे चुसी हुई स्वच्छ 
चायु भीतर आतेही वह क्रसिक रूपसे अन्यान्य: कमरोंमें घुसकर 
अन्तिम दीवाळखे भवनक पार हो जाय । 
वायुके प्रति सहस्र भागमें ४ भाग कब्ब वायु ( (090000 400- 
.४१७) का सम्मिश्रण होता है । इसका प्रमाण छः तक होनेमें तो 
कोई विशेष आपत्ति नहीं। किन्तु इससे अधिक बढनेसे वायु दूषित 
हो जाती है । मनुष्य विश्राश्तिके समय साधारण तथा प्रति घण्टे 
०.६ घन फुट ' क्वं वायु ' श्वासोश्वासके साथ बाहर छोडा 
“करता है । अतिरिक्त इसके सलगी हुई बोहरी-सिंगडी अथवा 
-जलते दीपकसे भी कब्चे वायु निकलती और स्वच्छ वायु दूषित 
-कर देती हे । इसका सामान्य प्रमाण यह हैः-- 


१३८ हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र 


१. एक जलता कन्दील = १ मसलुष्य 
२. एक टेबुल लम्प = १ „, 
३. एक मोमबत्ती = आधा, 
४. एक ग्यासकी बत्ती = ३ ,, 


बिजलीके दीपकसे वायू दूषित नहीं होती । 

यदि स्वच्छवायु भीतर पहुँचने तथा अशुद्ध वायु बाहर निकल 
नेका कोई उपयुक्त साधन न हो तो कमरेकी वायु निरुपयोगी होने 
में देर नहीं लगती | इसके अतिरिक्त एक और भयङ्कर सळूट यह 
उपास्थित होता है कि, ऐसे स्थानों पर श्वासोश्वास के साथ क्षय- 
जेतुओका प्रसार चपलताके साथ होता हे । यदि किसी करेन 
इस संक्रामक रोगसे आक्रान्त मनुष्य सोया हो और वहाँ वायुको 
क्रीडा करनेके लिये पर्याप्त स्थान न हो तो श्वासोश्वासके साथ 
अन्य निरोगी सनुष्याक पेटमें इस रोगके जन्त प्रवेश करनेका भय 
रहता है । अतः सवन निस्माताका पाहिला ध्यान भवने भरपूर वायु 
मिलनेकी ओर रहना चाहिये । इस विषयपर सूक्ष्म खूपसे विचार. 
करनेपर स्थूल मानसे हिसाब लगाते हुए यह निर्णय दिया जा सकता 


हे क, कमरेका जितना क्षेत्रफलहो उसका दसवाँ हिस्सा तो 
अवश्यही खिडकियोंके निम्भोणमें व्यय कर देना चाहिये । 


ऑफिस रूम या काम काजके कमरेमें २। फूटकी ऊँचाइपर' 
खिडकियोंकी सतह रखनेसे टेुलका शिरोभाग ठीक खिडकीके ` 
समान्तर होता एवस उसपर यथेष्ट प्रकाश पडता है। 

संरक्षणकी इष्टिसे खिडकियोंकी चोखटोंमें जो लोहेके छड 
जडे जाते हैं उनकी मोटाई प्रायः 3 इञ्च होती है। खिडकी की 
लम्बाई अधिक होनेसे यदि उनके झुक जानेकी सम्भावना हो तो 
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खिडकीके मध्यवर्तीय सागसें एक-दो सूत मोटी तथा डेढ़ इञ्च 
चौडी खोहेकी त्ती ( पट्टी) जड दी जाती है । इस तख्तीके दोनों 
छोर चोखटके उत्तर-वक्षिणस्थ दोना डण्डोसे खाँचे बनाकर जड 
शिये जाते हैं। उसमें स्थान-स्थान पर प्रभाणपूर्ण दूरी रखते हुए ` 
छडोंके आकारके छिन्न बने रहते हैं। ऊँची खिडकियोंमें लगनेवाले 
छडोंके झुकावको रोकनेके हेतु उनके मध्यमें भी इस प्रकारकी तख्ती ` 
जड देने तथा उसमें बने हुए छिद्रोमेंसे एक-एक गजको निकालकर 
उनके दोनों छोर कमशःचोखटकी ऊपरी और निचली बाँहमें जड 
देनेसे पूरा मजबूत जङ्गला तैय्यार हो जाता है । 

दीचालमें बनी हुईं पुरानी एवस जङ्गले रहित खिडकियोंमें यदि 
छड़ बैठानेका विचार हो तो ऐसी परिस्थितिमें चौखटकी सतहगत्‌ ` 
बाँहमें गहरे छेद बनाकर उन्हें उनमें बैठा दिया जाता दे । बाँहमें 
सम्यछ्रूपसे कसनेके देत छ्डाको हाथसे ऊपर उठाकर उनके 
निचले छिद्रोसँ बारीक बालू हँस दी जाती और उन्हें नीचे उतार ' 
कर मजबूतीसे बैठा दिया जाता है । 

खिड्कियांकी सतह कितनीही ऊँची क्‍यों न हो,--उनके 
नीचे जमीनकी सतहसे लेकर उनकी चौड़ाई तक एक-एक 
अल्मारी ( भण्डारिया ) ताखा बनाते हुए उसमें एक या दो तख्ते 
जड़ दिये जाँय तो छोटा-मोटा सामान रखनेके लिये एक अच्छासा 
साधन उपलब्ध हो जाता है । 

सतहमें शहाबादी फरशी या लकडीका तख्ता जड्नेसे सतह 
साफ-सुथरी रहती है । इसके स्थानपर कहीं कहीँ गिलावेकी 
मोटाई हिसाबमें लेते हुए दीवालके समानान्तर भीतरी कोरें 
'गोलची'का विधान होता हे। यदि यह भी न किया जाय तो 
गिळावेकी कोरें नित्यशः इटती-फूटती रहतीं और देखनेमें चुरी 
मालूम होती हैं । उन्ह पुनः दुरुस्त करना असम्भव हो जाता है ।: 
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आफिसरूम या काम काजके कमरेमें बनी हुई खिडकीके सतह- 


कांकीट 
चौकीक 


आकृति नंबर २० त 


गत्‌ आागमें यादे फशी 


के स्थान पर लक 


डीका तरता जडा हो 
तो उसके कमरेके 
भीतरी भागमें ९ से 
१२ इश्च तक 
चौडे तए्तेका एक 
और जोड दे या 
जाय और उनकी 
सन्थियॉ. बिजागरि- 
यासे कस दी जांय तो 
वहणएक तह॒दार(४०00- . 
1०४) टेबुळसा तेय्यार 
हो जाता हे। खिड- 


. कीकी सतहुके नीचे 


कमरेकी दीवालके 
अन्द्ूनी साग, 
खिडकीकी चौडाईके 
दोनों छोरों पर दो 
शलाका पकड' जड 


“देने तथा संयुक्त तख्तेके पृष्ट भागमें उनके सन्धियोंको देखते हुए 

- उतनीही दूरी पर दो कुण्डे लगा देनेसे तख्ता फेछाकर उसके पृष्ट 
भागमें लगे हुए कुण्डॉमें वह शलाकाएं डाळ. दी जा सकतीं और 
उनके आधार पर तख्ता बखूबी रहकर टेबुछका काम दे सकता है 


देखिये आकृति संख्या २० । 


खिडकियोंके आकारका विचार प्रत्येक मनुश्यकी रुचिपर 
“निर्भर है । तथापि सव्य साधारण इष्टिसे विचार करनेपर २०३५ 
१॥%४' आकारकी खिडकियाँ सन्तोषजनक कही जा सकती हैं 
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जिनके ऊपर कलमदान उर्फ वातमार्ग हो उनका आकार २%१॥/ 
२॥'५३५५॥' उपयुक्त जँचता है । इस सम्बन्धमें एक बात ध्यानंमें 
रखनी चाहिये कि, यदि खिडकीकी चौडाई उसके भीतरी दीवाल- 
की चौडाईकी अपेक्षा दुगुनी हो तो उसके पहले दीवालके बाहर 
निकलनेले कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। २।-३ या इससे 
अधिक फुट चोडाईकी खिडकियोंके पछे (१) बाहरकी ओर जड़कर ` 
उन परदार बिजागरियाँ (Parliamentary 1112७5 ) जडना श्रेय- - 
स्कर होता है । ( २ ) पलले यादि भीतर जडने हाँ तो वह तीन या 
चार ठीक होते हें तीन होनेसे एक मध्यम तथा दो अगछू-बगल- 
रहने चाहिये । चार होनेसे चोखटके मध्यभागमें खंडा डण्डा जड: 
दे अथवा तहदार पछे बनाये। 

जिस दिशाकी ओरसे पानी आता हो उस दिशाकी ओरकी 
खिडाकियोंके पले यदि बाइरकी ओरसे जडेहो तो पानी कमरेके- 
भीतर पडुंचनेकी झुञ्ञाइश नहीं रहती १ = 


खिड़कियाँ, दरवाजोकी चोखरें ओर पछे | 


PS 


दरवाजे तथा खिडाकियोमें लगनेवाले पल्लोके निम्नलिखितः 
प्रकार हैं;-- 

( १) सादे (२) चद्दरदार ( ?६९।९१ ), ( ३ ) जिलोदार चदद-- 
रंके ( 6127९१ ), ( ४) झिंलभिलीदार ( Venetian), (५) नकली. 
चद्दरके . 

(१) सादे पके लिये इझुँदे कॅटिये अथवा जीभा युक्त खाँचो 
( Ton¢uedः.& 270०४०१ ) की स॒द्दायतासे खड़ी तस्तियोंको- 
परस्परम जोड लिया जाता तथा तीन आडी पुश्ठितयोंकी कोरांमें 
चाप देकर उन्हें पंचकसी कांटोंसे जड़ दिया जाता है । एक पछेपर, 
जो खड़ी तस्ती बैठती है उसे ' बिनी ' कहते हें । इस मकारके पह 
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-नर-भाद्यि अथवा लोहेकी ३ इञ्ची बिजागरियोंकी सहायता 
चोखटमे जड देते हें । आधार, पकड, सिकडी, कोहडे, बोल्ट प्रभुति 
-उपकरण लौह-निंम्मित होते और तैय्यार मिलते हैं। 

(२) पॅनेल अर्थात्‌ हिस्सा-खण्ड। पॅनेछके दरवाजोंमें प्रायः बो 
-पह्ले होते हैं । प्रति पह्लेकी ऊंचाईमें दो अथवा तीन तथा चीडाईमे 
“एक अथवा दो खण्ड होते हैं। पॅनेळके लिये. १॥ इञ्च सोडी सथा 
18 इञ्च चौडाईकी सागवानी लकडीकी चौखटें बनाकर उनके 
-अन्तर्गत्‌ भागमें खांचे बनाते हुए उनमें पॅनेलकी तख्तियाँ जड देते 
हैं। यदि इन तर्तियोकी चौडाई अधिक हो तो खडा जोड देकर 
दो तख्तियोंकी सहायतासे उनका सृजन होता है । इनका सध्य- 
: भाग सम्यक रूपसे मोटा रखा जाता तथा किनारे उतारदार 
- बनाते हुए चौखटको कुछ उखाड कर उसकी वाहोंके खांचोंमें उन्हे 
बैठाते हुए चौखटमें जड दिया जाता है। इस प्रकारके पल्छे प्रायः 
- पीतळकी विजागरियोंकी सहायतासे चौखटमें जड दिये जाते हें । 
"तथा पकड-चोल्ट कील प्रभति उपकरण भी आधिकतया पीतलहाके 
-व्यचहृत होते हैं । 

(३) कांचकी पॅनेळके पछे अधिकांश रूपसे कांचकी चद्दर 
जडकर अथवा ऊपरके अद्धेशागमे कांचकी चद्दर तथा शोष 
निचले भारमें लकडीकी तह्तियां जडकर तेय्यार होते हैं। 
काँचकी चद्दर जडनेके लिये १। से १॥ इञ्च तक के चौकोर रिपोंके 
खडे डण्डे ४:५१॥” नापकी लकडीकी चोखटोंमें जडे जाते हे । इन 
डण्डोंमें रङ्गबिरद्गी काँच बेठानेक लिये भीतरकी ओर झुनियामें 
दाते-खांचे की जाती हैं । डण्डोंकी बाहरी कोरोंमें गोल- 
"चियाका निम्मोण होता है। काच जड़नेके पश्चात्‌ भीतरकी ओर 

““स्कू ' से सागवान की बारीक पट्टी जड देते ह अथवा पकड 
-( ०६४ ) देकर उन्हें घसकनेसे रोकनेक हेतु ऊपर.“ पुटीन? लगा 
दिया जाता हे । द 
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NN, 


A 


(8) यदि झिलमिलीदार पल्लोंके दरवाजे हों तो नीचेके आधे 
सागं पॅनेल तथा ऊपरके आधे भागमें झिलमिलीका खण्ड बनाते 
हैं । पेनेळके पल्लॉंको वनानेका जो विधान है, उसीके अनुसार 
लकडीकी ४/५१।” आकारकी चोखट खडीकर डण्डोंमें भीतरकी 
ओरसे गोळ छेदकर व्यि जाते हें । पश्चात्‌ उसमें झिलिमिलीके 
पत्तोंकी गोळ नोक बैठा दी जाती हे” । झिलमिलीके पत्ते 
साधारणतया ३॥ से 8 इश्च चौडे तथा ३ सूत भोटे होते हें। 
इष्ट स्थानें ने इस प्रकार जडे जाते हैं ताकि उनकी आधी 
चौडाई एक दूसरे पर चढ़ बैठे । उनका मध्यवत्तीय भाग मोटा 
रखते हुए भीतरी और बाहरी किनारे उतारदार और पतले बनाये 
जाते हैं । मध्य सागरे भीतरी ओरसे पीतळकी बिजागरियाँ 
जड कर अथवा उनमें छिन्न बनाते हुए पीतलकी तार 
पिरोकर उससे एक खडे डण्डेको जड दिया जाता है । 
यष्ट डण्डा नीचे खींचतेही झिलमिलीके पत्ते खुळ जाते तथा ऊपर 
करनेसे बन्द हो जाते है । इस प्रकारक पल्ले रेलकी खिडकियोंमें 
विशेष रूपसे देखे जा सकते हैं । 

(५) बनावदी पेनेळके पले--यह 8 इञ्च चौडी तथा आधा इञ्च 
मोटी मलावारी सागवान की तर्तियांको खडी जोडकर उनपर 
“स्कूर से जडे जाते हैं। तर्तियोंकी चौखटें, नोक और खाचे चझाकर 
नहीं निम्मोण होतीं अपितु वेसा करनेका आमास मात्र दिखलाया 
ज्ञाता है । 
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छावन 


Cn 


ऊपरी भार सम्हाळनेके लिये दरवाजे अथवा : खिडकियोंकीः 
चौखटोंपर कमान या छावन डाले जाते हैं। कमानांमें सतया ४ 
प्रकार हें। जिनका विस्तृत विवरण आये चलकर विस्तृत रूपसे 
दिया जायगा । २. 


छावनके जो प्रकार निरन्तर व्यवहारमें आते हे, बे चार हे! 
(१) पत्यरकी (२) लकडीकी. (३) पुनइंडीभूत सिमेण्ट 
काँकीटकी, तथा ( 8 ) पुनहदीभूत ईँटोंकी । 


( १) इनमैसे पत्यरकी छावनें आधिकाँश रूपसे पुराने भवनोंकीं 
ऊपरी चौखटोंपर जडी हुई मिलती हें । उनका भार, गढाईका खचे 
तथा इतने लम्बे पत्थरोंकी दुष्प्राप्तिकों देखते हुए आजकल इनका 
प्रयोग बहुतही न्यून होता हे। (२) लकडीकी छावनें व्यवहारा- 
न्वित करनेके लिये उनका कमसे ' कम २४ इञ्च मोटा होना 
आवश्यक है । कम मोटाईकी छावनें प्रयोगमें लानेसे व 
ऊपरी भारके कारण झुक जातीं तथा उनमें व्यय सी आधिक 
होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकारकी छावनें दीवाल का 
मोटाईके बराबर चौडी न होनेके कारण उनके बीचमें दराज रह 
जातीं तथा विशेषतः मिट्टीकी दीवालें होनेसे उन द्राजोंसे मिट्टी 
निकलने लगती है और उनमें घुन-दीमक आदि लगने और आभिसे 
जलनेका भय रहता है । आजकल अधिकांश रूपसे पुनईंढीसूत 
सिमेण्ट कांकीटकाही अधिक व्यवहार हो रहा है । इस 
सम्बन्धमें आगे चलकर पुनहेंढीभूत कांक्रीट शीर्षक प्रकरणमें 
विस्तृत उद्दापोह किया गया है । ( दोखिये आकूति २१,२२, 


2 हवाइ |] हट 
Jb, 


4 
NNN 


| 


10? 222" 


दोहरा पञ्चर 
आकृति नं. २१, २२, २३, २४. 


Ci, ९. 


२३,२४, पुनडेडीभूत ईंटोंकी छावनें अर्भातक विशेष रूपसे व्यवहारसें 

नहीं आयी हें । तथापि स्थपतिवर्गने इस नवीन आविष्कृत 

साधनसे जो कुछ भी थोडा-बहुत काम निकाला है उसे देखते हुए 

यह कहा जा सकता है कि, उनकी निर्माण पद्धति अत्यन्त सरळ. 
१० 


१४६ हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र 
वर आम क 0 सया 
होते हुए वे चलनेमें अत्यन्त मजबूत और किफायत दाममें पडतीं 
हैं। इनमें सबसे भारी विशेषता यह है कि, इनके लिये पुनडेढीसूत 
काँकीटकी तरह फर्म्मेका प्रयोग नहीं करना पडता वरन केवल 
-तळेकी तख्ती जड देनेखेही काम चल जाता है। इसके अतिरिक्त 
इनमें सबसे उल्लेखनीय वात यह रहती है कि, इनके व्यवहार करने 
पर हढीभूत सिमेण्ट कौक्रीटकी छावनकी तरह इनके सङ्कुचित 
होनेकी अवधितक काम रोककर नहीं बेठे रहना पडता। इनका 
[विधान इस प्रकार हैः-- 
जिस प्रकार पुनडढीभरत कांक्रीटके लिये पेन्देमें एक तख्ती जडी 

जाती है उसी प्रकार इस प्रकारकी छावनके नीचेभी एक तख्ती 
जडकर अगल-बगळ दीवाल उठाते हुए जहाँ छावनी करनीहो 
चहा दोनों ओरका काम गिलावेसे पूराकर लस्बाईका अन्तर खुला 
छोड दिया जाता है । पश्चात्‌ तख्तीपर दोनों ओर आडी इैटें रची 
जाती हें । दो ईटॉके बीचमें प्रायः पौन इञ्चका स्थान सन्धिके 
हेतु छोड दिया जाता है | इस कायेके . प्रीत्यर्थ व्यवहृत्‌ 
होनेवाळे ईटे, चुनेके पानीसे अगि हुए तथा गुनियेमें 
रखने चाहिये। तदुपरान्त आरम्भ की तरह प्राय खवा इञ्चके 
अन्तरपर ईटाँकी दूसरी पंक्ति बैठाना आरम्भ कर दे! इस 
अकारकी पंक्तियां प्रायः डेढ़ फुटकी चौडी दीवाळमें पांच होती हैंतथा 
अत्येकमे प्रायः १ इञ्चके प्रमाणमें 8 सन्धियां रहती हैं। सन्धियोमें 
पाहिळे ४:२:१ प्रमाणमें एक इसकी मोटाईका सिमेण्ट कांकी- 
टका गाला भरकरं ऊपरसे कन्नी ठोक दे । तडुपरान्त प्रत्येक आडी 
सन्धिमें उक्त वर्णित प्रकारसे अग्ममाग झुकाया हुआ लोहेका 
एक-एक छड देकर ऊपरसे कुछ और सिमेण्ट कांक्रीट डालते हुए 
उसे कोने-कतरे तक पहुँचादे और लकडीसे ठोंकना आरम्भ करदे । 
डोकते समय अगल-बगल की ईटोंको हाथसे सम्हाल रखना 
-चाहिये। ताकि वह पिटाईके समय घसक न जाँय। इस प्रकार ऊपर 
-तक जुडाईकर कांक्रीटकी गीली दशामेंही ऊपर ईट और 

जुडाऊ काम करता रहे तथा १०१२ दिनतक उसकी बराबर तराई 
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"करता रहे । ५४ दिनके उपरान्त सतहगत्‌ तरती निकाळनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है! 
इसीमें थोडा सुधारकर नीचेकी तख्तीपर एक इञ्च मोटाईका 
सिमेण्ट कांक्रीटका स्तर फैलाते हुए उसपर बन्दोसे वन्धा हुआ. 
'छडोंका जङ्गला इस प्रकार रखदे कि, उसपर ईटोंकी जुडाई करनेसे 
उसके सारे छड. तदनुपङ्गिक सन्धियोमें समा जायें । जङ्गले 
की बज्धाई इस भकार करनी चाहिये कि, उसका प्रत्येक छड 
'ईटोंकी जुडाई करते समय उनकी दो-दो पंक्तियांके मध्यमें आसके । 
"इस प्रकारकी छावन और सिमेण्ट कांक्रीटकी छावनमें भेद इतनाही 
है कि, इसमें कांक्रीटके स्थानपर ईटोका व्यवहार होता है । किन्तु 
"तुलनात्मक इष्टिसे दोनोंके वेशिष्टयपर विचार करनेपर इसमें एक 
चात विशेष यह पायी जाती है कि, इसकी छावनीमें फम्मोंकी 
आवश्यकता नहीं होती तथा छावनीके सुखने तक काम रोक कर 
सी नहीं रखना पडता । सिमेण्ड क्रांकीटका स्थान ईटोसे पूर्ण हो 
-जानेके कारण ननिसर्गतयाही उसमें अत्यधिक आर्थिक बचत 
"होती है । सिमेण्ट कांकीट ईटोंसे अधिक महँगा पडता हे । 
छावनियोंके समस्त प्रकारोंमें समथल कमाने सबसे सस्ती 
और कार्यके लिये सुलभ होती हैं । तदुपरान्त दूसरा नम्बर 
आता है पुनईंढीभूत ईटोंकी छावनियोंका। तीसरा नम्बर पुनरईढी- 
'भूत सिमेण्ट कांकीटका होता है और चौथे नम्बरमें किञ्चित्‌ गोळ 
अथवा अद्धंगोल कमानोंकी छावन आती हें । अन्तिम नम्बर 
:लकडीकी छावनियोंका होता है। 

.छावनियोंकी लम्बाई इतनी होनी चाहिये कि, उन्हे दोनों ओर 
'की दीवालांपर कमसे कम ६ इञ्चका आधार तो अवश्यही मिल 
"सके । नौ इञ्चका आधार मिळनेसे बहुतही बढियां बात होती हे। 

"खिडको-दरवाजे प्रथृतिके गालेकी लम्बाई देखते हुए छावन 
तथा छडोंकी मोटाइ .निधोरित करनेके हेतु निम्न सारिणी 
दी गयी हैः ३ हि 
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न नि या दर.  कपाटके ऊपर 0005 | 
छन डाली छाला काढावी ी छडाँकी विशेष विवरणः 
सं० इञ्च मोटाई इ. सं० इञ्च मोटाई इं. 

) छडोंकी आव- 
श्यकता नही 
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उक्त सारिणीमें दीवाळकी मोटाई १॥ फुट, अलमारीकी गहराई 
१ फुट तथा ऊपर पडनेवाला भार प्रतिवर्ग फुटके पीछे ५०० 
गृहीत कर छडोंको ढँकनेके लिये तलेमें एक इञ्च मोटाईका कांकीट 


तथा छडोंकी संख्या दिसाबमें जोडते हुए संख्या औरं मोटाई 


निर्धारित की गयी हे । 
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दीवालोंमें अल्मारियाँ रखनेसे खर्चमें थोडी बहुत वृद्धि तो 
अवश्य होती है किन्तु इस थोडेसे अतिरिक्त व्ययसे आराम 
और खुभीता सी बहुत होता है । इनके निर्स्माणसे कितनाही 
'गाहेस्थिक फुटकर सामान व्यवस्थित रूपले रचा जाता और 
-तत्षिमित्त भवनका अधिकाँश भाग खर्च होनेसे बच जाता हे! 
इसके अतिरिक्त तुलनात्मक डाहिसे विचार करने पर दीवालकी 
अल्मारियाँ स्वतन्त्र अल्मारियाँसे कहीं आधिक सस्ती पडतां 
और सदमे अवनके इतर स्थानकी बचत हो जाती है । 
साधारणतः दीवालकी अहमारियांकी जनसाधारण लागतका 
प्रमाण प्रति अल्मारीके पीछे १५२० रुपये तक पडता हे । 
किन्तु यदि वहाँ स्वतन्त्र अल्मारीकी व्यवस्था की जाय तो 
उसमें प्रति अल्मारीके पीछे ४०।५० रुपये लागत बैठती है । 
ऊपरसे सवनकी अतिरिक्त जगह खचे होती है, वह अलग । संर- 
क्षणकी दष्ठिसे विचार करनेपर बाहरी दीवालाकी अपेक्षा मध्य- 
वर्ती, दीवाळोंमें अल्मारियोंका सजन करना विशेष श्रेयस्कर 
होता है । यदि ईटोॉंकी दीवालें १४ इञ्चकी हो तो गिलावेकी मोटाई- 
को छेते हुए पिछली ५॥ इञ्चकी पडदी घटा देनेसे अहमारीमें ८॥ इञ्च 
ही रह जाते हें । सामान रखनेके निमित्त इतनी गहराई नितान्त 
न्यून है । अतः ताखोंके प्रीत्यर्थ दीवाछोंकी रचना करते समयही 
उनमें तख्तियां जडी जातीं तथा अन्तमें चौखटें बनाकर 'स्क्र'की 
सहायतासे उन्हें अल्मारियोंमें जडने तथा पे आदि लगा देनेसे 
अहमारियोंके कोठेमें १ से १॥ इञ्च तककी वृद्धि की जा सकती है। 
किन्तु वैसी परिस्थितिमें गिळावेके महत्वको स्थिर रखनेके विचार 
से ढीवालके चाहर उसकी मोटाईके बराबर तस्तियां निकालनी 
चाहियें। अथवा पहिले चौखट तैय्यार करते समयही जिस स्थानपर 
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ताखे या दराज रखने हाँ उस अन्तरपर उसकी बाहेमिं वद्धित 
कोण लेते हुए उनमें डण्डे जड दे। यह डण्डे गिलावेके महत्वको 


स्थायी रखते हुए पोन इञ्चसे एक इञ्च तक बाहर निकले हुए होनें 
. चाहिये तथा उनकी जड़ाई सी दीवालके निर्माण कालमेही 
होनी चाहिये । चोखट भी जडी जाय तो वह प्रायः आधेसे पौनः 


इञ्च तक दीवालमें घुसी हुईं तथा शेष बाहर निकली हुई रहे । 
आगे दोनों डण्डोके शिरो भागपर दराजोंके नापकी तख्तियाँ जड़ 
कर उनका शेष भाग काट डालना चाहिये। ताकि वह यथा 
समय बाहर निकालकर सम्यक्‌ रूपसे साफ की जा सक। 
दीवालमें बन्धाऊ कामके समयही लकडीके लहे जड़कर उनमें 
लकड़ीके कदग्रों (7001106) की चौखट जड़नेसे भी काम 
निकल सकता है। 


मध्यवत्तीय पत्थरकी दीवालोंमें बनी हुई अल्मारियोके पार्श्व- 
वतीय भागमें ईटोका जुड़ाऊ काम होनेसे एक फुटके ऊपर कोठा 
पाया जाता तथा इँटोंकी जुड़ाई गिलावेके भीतर ढैंक जाती है। 
किन्तु वही यदि वह बाहरकी दीवाले हों तो ईंटाँकी जुड़ाई करना 
असम्भव हो जाता है। ऐसा करनेसे एक तो वह बढ्सूरत 
मालूम होता है, दूसरे पत्थरकी पड़दी (तख्ती) डालनेखे वह. 
५ इञ्चसे अधिक मोटी नहीं डाली जा सकती और न वह 
मजबूत ही होती है। उसके लिये दीवाछकी मोटाई कमसे कम 


९ इञ्च होना अनिवाये हे । किन्तु तब कोठा अत्यन्त थोडा. 
रह जाता हे । अतः ५-५॥ इञ्ची नाठे इुमाळेके पत्थर की: 


पड्ढी डालकर उसके पीछे प्रायः १॥ इञ्च मोटाईकी अखण्ड 
शाहाबादी लादी खडी जमा देनी चाहिये । ताकि पीछेकी दीवाल 
सयहीन एवम्‌ मजबूत होते हुए उसे अधिक कोठा मिल सके । 
फरशीकी जगह (४६०१९१ 7०४) ) वाद्धित घातुकी जाली 
बिछाकर उसपर सिमेण्टका गिलावा करनेसे भी काम चल जाता 
हे । किन्तु उसमें लागत अधिक बेठती है । : 
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कोयले, अनाजके पात्र इत्यादि रखनेके लिये वने. हुए गुदास 
भण्डारा, सोजनगुह, रसोंइ घर प्रथाति कमरोंमें प्रायः डेढ फुट गहराई 
की अठ्मारी जसीनके नीचे निर्माण करनेसे विशेष सुविधा हो 
सकती है। इन अहमारियोंके चोखट एवम्‌ पल्ले जमीनके समाना- 
न्तर रखनेसे जगहमें किञ्चित्‌ भी संकुचित भाव नहीं आता । ऐसी 
अल्मारियां कोनेसे बनाकर, वायुके लिये दीवालके भीतरसे एकाघ 
चीनी मिट्टी की ६ इ्धी नालिका निकाल देने तथा उसके दोनों 
अग्र भागोंपर जाली जड़ देनेसे उसके भीतर मकड़ीका 
छत्ता-जाळा आदि लगनेका भय नहीं रहता और 
अल्मारीमें निरन्तर वायु खेळती रहनेसे उसमें रखे हुए पदार्थ 
सडने नहीं पाते । इस प्रकारकी अल्मारियोंकी सतहपर चूनेका 
गिलावा या शाहाबादी फशेवन्दी करनेसे गला खुला भी रखा 
जा सकता हे । इनका आकार अधिकसे अधिक तीन फुट चौड़ा 
होना चाहिये । अधिक चोड़ा हानेसे ऊपरकी तर्तियाँ झुक 
जाती हैं । अल्मारियोंकी सतह बाहरकी जमीनपर कमसे ६ इञ्च 
तो अवश्यही हाँ । 

खिडकी और दरवाजोंकी छावनियाँ एकही ऊचाइपर रहनेसे 
विशेष खुन्दर दिखळायी देती हें । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं 
कि, वैसा करना अनिवार्यही है । तथापि जहाँ तक सम्भवनीय हो 
वहाँ तक बाद्यगत्‌ दीवाळके चौखटके ऊपरकी छावनियाँ,-विरो 
षतया एक दिशाकी सब;-णकही ऊँचाई पर लानेका प्रयत्न करना 
चाहिये । ताकि सवनका दशनी दृश्य नयनमनोहर प्रतीत हो । 
यदा कदाचित खिडकियोंके छावनियोंका शिरोभाग द्रवाजाके 
छावनियाके ऊपर न भी पहुँच सके तो भी एक प्रकारसे चल 
सकता है । 
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पररय क क य क 


सामान्य सुविधाएँ 


तदुपरान्त यदि. खूंटियोंकी आवश्यकता हो तो उन्हें तथा 
कणेरेषाके भीतर कोणमें तिछी तख्तियाँ ( Corner 
3९) या शाहाबादी फशियोंके डुकडे जड़ दे । खूंदीके शिरो- 
सागपर पीछेकी ओर एक ६ इञ्च लम्बाईकी छकडीकी ' रीफ? दो 
कांटे जड़ कर जड़ देनेले खूंटीके उखडनेका भय नहीं रहता । 
खूंटियां सदा दीवालमें थोडी ऊपर चढ़ाकर जड़नी चाहियें। ताकि 
उनकी शुण्डियां पेन्देसे प्रायः आधे इञ्चकी ऊंचाईपर रहें । कोणस्थ 
तस्तियांका उपयोग दोपक-फ़ूछदान ( Flower Pots ) इत्यादि 
रखनेमें होता हे । एक कमरेस दूसरे कमरेमें वायुसँश्चार करानेके 
निमित्त जिन छोटी-छोटी खिड्कियोंका सृजन होता है, वह 
दीवालकी चौसरके नीचे होनी चाहिये । जिन कमरोंमें बिजली 
अथवा वस्रादि सुखानेके निमित्त तार जड्ने की आवश्यकता हो 
उन कमरोंमें ढीवालकी चौसरके प्रायः ९ इञ्च नीचे लकडीके मोटे 
डुकड़े काट कर प्रायः ३।३ फुटके अन्तरपर जड़ दे । दीवाळोंमेंसे 
बिजलीको तारे ले जानेके लिये दीवालमे इसी ऊंचाइपर लोहेकी आध 
इश्वी नलिकाओंके दीवालकीही मोटाईके लम्बे डुकड़े जड़ दे। इस 
भकारकी व्यवस्था आरम्महीमें न करनेसे आगे चलकर द्रवाजोंकी 
'चौखटोंमें छिद्र करने पडते तथा उनमेंले उन्हे छे जाना पड़ता 
है। इस उल्टी कार्यवाहीस बिजलीकी तार भी आधिक खर्च होती 
है। उक्त विवरणमें आये हुए छकड़ीके दुकडे कमाऊ लकड़ी या 
सागवानके अच्छे होते हैं।इनको प्रायः गोलाकार काटकर दीवालमें 
जड़ा जाता है। किन्तु तात्विक दृष्टिसे विचार करनेपर ऐसा करना 
सारी भूल है । थे शीतवायुमें फूछ उठते तथा ऊष्ण वायुमें अत्यधिक 
रूपसे संकुचित होते रहते हँ। परिणाम्‌ यह होता है कि, उनके समी प- 
वर्तीय गिलावेका भाग फटने लगता हे । इसके अतिरिक्त लकडीके 
गोल डुकडे दीवालॉमें अच्छी तरह जमते सी नहीं। अतःइस परिस्थिति 
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MAIDENS ला किन 
में घरुकासमें निरुपयोगी होकर पडे हुए कमाऊ और कटे हुए 
लकर्डाके डुकडोंका उपयोग इन काय्योमें बखूबी हो सकता है। 
ईटोके जुड़ाऊ काममें ईटकी ही मोटाईके बराबर मोटे डुकड़ोंका 
“प्रयोग होना चाहिये । वे अपने स्थानसे खसकने न पायें इस 
विचार से उनपर आडी लकड़ीकी रीफ जड़कर, गिलावेका दूसरा 
हाथ देतेही उन्हें दीवालके समथल काट दे। इनके लम्वाकार छूट 
जानेसे अत्यन्त भद्दापन मालूम होता है और बादमें काटे जानेपर 
"गिलाचेमें हानि पहुँचती है । किन्तु फिर भी इनका प्रमाण विराहित 
काढा जाना भी अत्यन्त बुरा होता हे । क्योंकि उससे एक तो 
'चे गिलावेमें छिप जाते हें दूसरे उन्हें पुनः खोजनेका प्रयत्न करने 


Ue ७०० 


' पर कतिपय स्थानोंके गिलावेमें काँटोंसे छिद्र बनाने पडते हैं। 
चित्रादि टाँगनेके हेतु कङ्गनियाँ जड़नेके लिये जो काष्ठखण्ड 
व्यवहारमें लाये हें वे दरवाजोंकी छावनियोंपर प्रायः ६ से ९ 
इथ्वके ऊपर तथा यदि कमान हाँ तो ऐसी दृशामें उन्हींके शिरो- 
सागपर जड़ देने चाहिये । 
दो मञ्चिला अथवा चौपाखेके छप्परका भवन हो तो दीवालकी 
चौसरके नीचे तथा नाटा सवन होनेसे चौसरके ऊपर त्रिकोणा- 
काति स्थितिमें खपड़ेकी नलिकाए बाह्यगत दीवालमें जड 
देनी चाहिये । 
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पडदियाँ 


' पड़दियोंके सूजनका मूल उद्देश्य बड़े-बड़े कमरोंकों छोटे-छोटे - 


कमरोमे विभाजित कर देना है । उनपर भवनका वस्तुतः भार कोई 
भी नहीं पड़ता । अतः यह स्पष्ट है क, वह जहाँतक सम्भव हो 
वहाँतक कम मोटाईकी और मजबूत होनी चाहियें। किन्तु पत्थर- 
ईट-चूना प्रभति सामान घ्वनिवाहक होनेके' कारण उनकी: 


पड़द्याँ नितान्त पतली होनेसे एक कमरेकी ध्वनि दूसरे कमरेमें: 


गुज्ञारित हो जाती है। 
पडदियोंके प्रकारः 
स्थापत्यरास्तरमें .पड़दियोंके निम्नलिखित प्रकार हें: -- 
(१) गिलावेमें पक्की इंटोंका ४॥ इञ्ची मोटा जुड़ाऊ काम कर 


दो खम्भोंके बीचमें लकड़ीके दासे जडते हुए उन्हें खडी करना ।. 
( Brick-nogging ) 

(२) इंटोके सिमेण्डमें पुनर्टढीमूत बन्घाऊ ( £01००१ 
Brick work ) काम करना । 

(२) घातुकी जालीके (£४००९१ 116191) जालीके दोनों ओर 
सिमेण्टका गिलावा देकर अथवा पुनढेढीभूत सिमेण्ट काँक्रीट: 
( Reinforced cement concrete ) से उन्हें तैय्यार करना । 


(8) बाँसकी फाड़ियांकी रुमाली जाली, अथवा चिम्मड-और ` 


न गळनेवाली लकड़ीके कुन्दोंपर गिलावा कर उनका सूजन करना! 
(५) पनाळीदार चद्दरें खड़ी करना । 
(६) छायबुड नामक छकडीके तख्तोंकों खड़े जड़ना । 
(७) शहाबादी लादी की । 


<<: 
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(८) सिमेण्ट तथा अस्बेस्टासके तख्तोंकी ! . . * 


आक्कृति २५२६ पंड़दियोंके काममें इंटोका: 
उपयोग अत्यधिक होता है। 
क्याकी उसमें 8॥ इञ्चसे लेकर 
चाहे ,जिस मोटाईकी पर्छ-- 
द्योका निम्मोण-किया जा 
सकता है पत्थरकी पड़दि-- 
योमें यह सुविधा नहीं होती ६" 
ईटोंकी 8॥ इञ्च मोटाइकी' 
पड़दी लकडीके खम्भे अथवा 
उसी प्रकारके अन्य-आधघा-- 
रके बिना भली भाँति मजबूत : 
नहीं होती । ये खम्मे अधि-- 
कसे आधिक ५ अन्तर 
पर ठीक रहते हें । खम्भोंमें 
खाँचे बनाकर उनके चीचमें 
दो से तीन फुटके अन्तर पर 
उनमें कॉटोंकी सहायतासे 
पा ४£----» आडे दासे जड देने चाहिये । 
रीफ यदि पडदीकी मोटाई ३ 
इञ्च हो तो वह गिलावे सहित ४॥ इञ्च मोटी हो जाती हे और 
४॥ इच मोटी रहनेसे गिलावे सहित उसकी मोटाई ६ इञ्च हो: 
जाती है । इसका सूल कारण पहिली कियामें ईंटे आडे रखकर: 
तथा दूसरीमे उन्हें समथल रखकर जुडाई की जाती है । इसी-. 
लिये इन पडदियोंके बीचमें५॥६फुटके अन्तरपर खडे किये जानेवाळे 
खस्मे अनुक्रमसे ४॥" ३" तथा ६” ४” के होने चाहिये। कभी-कभी 
यह परिमाण ४॥” १८ २।” तथा ६" ८३” भी चल सकता है । ४: 
कियामें विशेषतः ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि,पडदीकी मोटाई. 
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- और यह नाप एक रखना चाहिये । फिर भी कभी-कभी इस कार्यमें 
“सम्पूणं गाळेको धक्का लगकर सारा वन्धाऊ काम बिखर जाता है। 
-क्यों!-इसीलिये कि, उसके भीतर व्यवहृत दोनेवाळी लकडीमें गिलावा 
"भलीभांति चिपकता नहीं । अतः ऐसी परिस्थितिमें इस आघात 
" को रोकनेका उपाय यह है कि, उन लकड़ीके खम्भोके मध्यभागमें 
` १ इञ्च चौडी तथा आधा इञ्च मोटी सागवानी रीफे दोनो ओर 
` खडी जड़ दे तथा ईंटोका स्तर जमाते समय उस ओरके प्रत्येक 
` ईदेमें कन्नीकी सहायतासे उसी आकारका खाँचा चनांते हुए उसमें 
' चे रीफें बैठा दे । ( देखिये आकृति २५-२६ ) 


कहीं-कहीं एक खम्भेके शिरोभागसे दूसरेके तल्ले तक इस 

` प्रकारकी तिछीं ' रीफ? जड़ी जाती हें । वैसी .परिस्थितिमें मध्य- 

' चतीय दासेमें कीळें जड़कर उन्हें स्थान-स्थानपर तारकी सहायता 

से वानघ दिया जाता है। गिळावेमें यह रीफे छिपती हैं अवश्य 

"तथापि इस पद्धतिसे खड़ी की गयी पइढी उक्त प्रकारसे पुर्ती 
+ नहीं होती। | 


(२) पुनदेढ़ीभूत ईटाकी पडदियां ( Reinforced Brick work ) 

| आजकल इस प्रकारकी पड़दियां लकडीके दासोंकी जगह कपडेकी 
गांठे बान्धे जानेवाले लौह बन्धनके सदृश्य चिपटी लौह चद्दरोंको 

` सिमेण्टमें जमाकर गठित की जाती हैं । उनके लिये ८ से १० 
“ फुट तकका गाला पर्याप्त हो जाता है। इस प्रकारकी रचना करते 
समय उक्त प्रकारसे दोनों खम्भोंके भीतरी भागमें १”५१॥” इञ्चकी 
'लकड़ीकी रीफें जड़कर नियमित रूपसे किनारेकी ईटोंमें खाचे 
बनाकर उनके तीन स्तर गिलावेमें बनाने चाहिये । चौथे स्तरके 
लिये चूनेकी जगह सिमेण्ट तथा बारीक बालू १:४ प्रमाणमें 

` सूखी मिलाकर पञ्चात्‌ उसमें जल छोड़ते हुए उसका गिलावा 
. तैय्यार कर लेना चाहिये । तदुपरान्त उक्त वर्णित ळोहेकी चिपटी 
' शळाका साधारण लम्वाइईकी अपेक्षा दो इञ्च अधिक लेकर 
“उसके एक अझ्रमें छिद्र बनाते हुए अग्रसागकी ओर एक-एक इत्च 
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शुनियेमें घुमा दे । पश्चात्‌ उक्त वर्णित सिमेण्ट बालूका सम्मिश्रण ` 
स्तरपर देते हुए उसपर यह राळाका रख दे और झुकाये हुए: 
अग्रभागके छिद्रमें खम्भेके भीतर एक-एक मजबूत कील जडते हुए. 
उसपर ऊपरी ईंटॉका स्तर देना आरम्भ कर दे । इस प्रकार प्रति 
फुटपर एक-एक चिपटी शलाका सिमेण्टमें जड़कर पडदीका 
सम्पूर्ण सृजन करना चाहिये । कोई-कोई चिपटी लछौह-शलाका- 
कोई कोई चिपदी लौह शलाका की जगह तीन इञ्चका अन्तर 
रखकर एक एक फुटके स्तरोमें चौथाई इञ्च मोटाईके द छड 
बीचमें और गिलावेकी जगह सिमेण्टका व्यवहार कर 
पडदियोंकी रचना करते हें । खम्भेमें प्रायः एक इञ्च 

तथा उसी मोटाईके छिद्र बनाकर उनमें वे जड़ दिये 
जाते हैं । ऐसी पारिस्थितिमें इस प्रकारकी पडदियाँ उक्त 
वणित प्रकारसे कहीं आधिक मजबूत होती हैं। छकडीके खम्भोंकी ` 
जगहपर यदि इंटोंके रचे हुए खम्भोंसे काम लेना होतो उनकी ` 
रचना तथा पडदीका सुजन साथही साथ आर कर 


खम्सोंके जुडाऊ काममें कमसे कम ६ इञ्च गहराई लेते हुए : 
लोहेकी शलाकाएं अथवा तार बझादेने उफ जड देने चाहिये । 
उक्त पडादियोमें एक विशेषता यह है कि, उनके भीतर दी हुई 
शलाका अथवा तारोंके कारण पडढीका सारा भाग ऊपरही ऊपर 
खम्मे अथवा अगल-चगल की दीवालोंको सळी माति तोल लेता है।- 
यही कारण है कि, इस विशिष्ट श्रेणीकी पडदियॉको ( Hanging 
1918) झूलती हुई दीवाळें कहते हैं। इनका विशेष उपयोग यह है र्क, 
नीचे दीवालका आधार न होने पर भी इमञ्ञिछे पर इस अकारकी र 
अनेक पडदियांका सुजन बिना किसी भयके सरलतापूव्वक किया 
जा सकता है। उससे मजिलके पेन्देपर किसी प्रकारका भार 
पडनेकी सम्भावना नहीं रहती । ने 
प ) सिमेण्ट काँक्रीटकी २ से २॥ इन्च तककी की 
पडदियोका सृजन करना भी सरल है। किन्तु उसके भीत्यर्थ 
अधिक तस्तियोंकी आवश्यकता होनेके कारण अल्प-स्वल्प 
कार्यमें उनसे लाभ नहीं होता । बीचमै तारकी जाली खडीकर.. 


**५१५४”४१/१/१ /९/९”९९/९९”९. 
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“दोनों ओर सरल गुनियेमें तर्तियाँ जडते हुए बीचमें सिमेण्ट 
काँक्रीट बिछाया जाता है । केवल जाली तानकर उसे खडी जडते 
-हुए स्थान-स्थान पर ' टी एँगल ! अथवा ' टी आयर्न ? नामक 

- बोल्टसे कसते हुए पडढ़ियोंका सूजन करने तथा दोनों ओर 

- सिमेण्टका गिलावा करनेसे भी पडाढ्याँ उत्कृष्ठ श्रेणीकी तेय्यार 
होती हैं । किन्तु इनम लागत अधिक बैठती है। 

(8) जिस स्थानपर बाँस (520008) सस्ते मिलते हैं वहाँ पडदि- 
- योके स्थानपर छकड़ीकी चोखट तैय्यार कर उसके गालेमें नासके 
-छस्वाकार चीरे हुए खण्ड एकपर एक बैठाकर उन्हें कील कॉटेसे 

जड़ते हुए लकड़ीकी जाली (7९18 #०६) चुमा जड़ देना 
चाहिये । किन्तु साथमै यह ध्यान रखना आवश्यक हे कि, बाँस 
“की बाह्य त्वचाका साग पेटेकी ओर अर्थात्‌ भीतर की ओर रहे। 
“क्योंकि उस ओर मिट्टी या चूना सली भाँति चिपकता नहीं । इस 
प्रकार सलीभौँति मजबूत जाळी तैय्यार होनेपर उसके ऊपर दोनों 
ओरसे मिट्टीके गाळे या चूनेके गिलावेका पलस्तर कर दे। 

(५) केवल पार्थक्य अथवा पड्दा पोशीकी इष्टिसेही यदि 
*“पदृदीका सृजन करना हो तो वह समथळ या पनालीदार लोह 
' चद्दरांकी सहायतासे अत्यन्त स्वल्प व्ययमें हो जाता और उसमें 
: स्थान भी कम खर्च होजाता हे । सोन्द्यकी इष्टिसे समथल 
* चद्दरोंकी पड़दियाँ अच्छी होती हैं । 

(६) फायवुडके बड़े तरते अत्यन्त किफायतदाममें मिलते हैं । 
'सोन्द्यंकी इष्टिसे उनकी पड़द़ियाँ भी विशेष सुशोभित दिखलायी 
देती हैं । ये तस्ते अत्यन्त चिस्मड़ और टिकाऊ होते हैं। किन्तु 

जलके प्रभावके कारण ये कागजकी तरह नरम हो जाते तथा 
- सूखनेपर झुककर इट जाते हैं। यही कारण हे कि, इनका जलके 
“सकिकटस्थ स्थानांपर व्यवहार नहीं होता । इस श्रेणीकी पडदियां 
` चद्दरी पडदियोंस भी सस्ती पडती हैं तथा छकडीपर रङ्गकी 
जिलोभी अच्छी आती है। | 2 
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(७) लकडीकी चौखटकी बाह निकालकंर उसमें शाहावादी 
"फरे जडते हुए चारों किनारांमें सागवानकी अद्धेगोल रीफें बैठा 
'कर एक प्रकारको पडदीका सुजन होता है । इसका उपयोग 
जलके सन्निकटस्थ : स्थानांपर विशेष रूपसे होता है । इसके 
प्रीत्यर्थं स्थान कम खर्च होता तथा मजबूती रहते हुए तैल रङ्गमें 
रङ्गनेसे विशेष सौन्दर्यपूण मालूम होता है । लकडीकी चौखट 
“छगानेकी अपेक्षा एंगल या टी आयेनकी चोखटें बनाकर तैल 
"सङ्ग देते हुए उन्हें प्रयोगान्वित करनेसे प्रत्येक बातमें अधिकता 
आ जाती है। ऐसी पडद्योंके लिये गिलावेकी कोई आवश्यकता 
“न दोनेके कारण व्ययभी कम होता है। 

(९ ) उक्त प्रकारसेही किन्तु शाहाबादी फर्शकी जगह अस्वे- 
स्टास और सिमेण्ट मिळाकर तख्ते बने बनाये मिलते हैं । उन्हें जड- 
-कर एक प्रकार की पडदीका निम्माण होता है। ये तख्त भिन्न 
'भिन्न रङ्गके मिलते हैं । इनसे बनी हुई पडद्या ( प्लाइबुडकी 
'पडद्योंको छोडकर ) बहुत कुछ प्रमाणमें हलकी होती हें । यही 
कारण है किं, वे खुली तथा चाहे जहाँ खसकाकर रखी जाने 
योग्य होती दें । किसी बडे कमरेमें तात्कालिक कारण विशेषको 
देखते हुए इन्हें रखा एवम्‌ हटाया जा सकता है । 


जीना 


नना 


“वनका अन्तरङ्ग’ शीषेक लेखमें हम जीनेके सम्बन्धमें सरसरी 
दृष्टिसे विचार करते हुए बहुत कुछ लिख चुके हें । अतः उस 
सस्बन्धमें यहाँ अधिक न. लिखकर हम . उसकी, रचना एवम्‌ 
अकारके सम्बन्धमें ही चर्चा करेंगे .। 

हमने उक्त प्रकरणम एक जगह -लिखही -दिया है कि, जीनेमें 
"चेर बखूबी रखनेके लिये उसके सीद्याँकी (७५%) चौडाइ 
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डड RT अनके 


NNN. 


कमसे कम ९ इञ्च रखना तो अत्यन्तही अनिवार्य है । तथापि 


साथही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि, सीढ़ियोंकी चौडाई 

तथा चढाव. या. उध्वं भागके उभार ( ७९7) में सी कुछ 
न कुछ पारस्परिक सम्बन्ध रहता है। सुख्यतः उस सम्बन्धके दो 
नियम हैं। एक तो यह कि, मनुष्य यदि निसर्गतः पैर बढाये 
तो उसके दोनों पेराके बीचमें २३ इञ्चका अन्तर रहता है । दूसरे 
यह कि, समथल जर्मीनपर चलनेमे मनुष्यको जितने परिश्रम 
पडते हैं, उतनेही परिश्रम उसका आधा चढाव चढनेमें करने 
पडते हें । इन्हीं दोनों नियमोंको देखते हुए उक्त पारस्परिक 
सम्बन्धकी उत्पत्ति हुई है । 


नियम--१ | 
दूना चढ़ाव+सीढ़ीकी चौड़ाई-२३” से २४१ तक इसके अलुसार- 
चढाव इञ्च सीढ़ी इञ्च 
(१) ५ 5०20 निक १३ 
(२) पा Xo 5 प १२ 


(३) ६ ३ 3 ड ११ 
(8) ६॥ < ड व १० 


दूसरा नियम-- 
सीढ़ी » चढ़ाव = ६६ इञ्च 
इस नियमके अनुसार-- 
चढाव इञ्च सीढ़ी इञ्च 
(१) ५ (क णतचा १३ 
(२) ५  _ ... ब डर १२ 


(३) ६ 55322 का कसर 
(४) ६॥ ळत वळ न १० 
(५) ७ Se सन ९॥ 
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जानका [साव 


उपरोक्त दो नियमोंमें जीनेका चढाव तथा सीढियाकी चौडाई 
के सस्बन्धमें जो पारस्परिक सम्बन्ध बतलाया गया है, उनमेंसे 
कैसी भी एक नियमके अनुसार अपनी इच्छानुकूछ सीढियोंकी 
चौडाई निर्धारित करते हुए तदानुषाङ्गेक चढावकी योजना 
करे तथा देखे कि, उसमें इष्ट जीना सम्यक्‌ रूपसे बैठता 
है या नहीं। इस सम्बन्धमे विशेष रूपसे समझानेके. लिये नीचे 
दो उदाहरण दिये जति हें: 

उदाहरण--१ 

मजिलकी ऊँचाई १० फुट-१२० इञ्च 


~ 


सान छिया जाय कि, पहिले नियसमें दिया हुआ तीसरा प्रमाण 
हमारे पसन्द है। तो ऐसी 
परिस्थितिमं सीढियोंकी 
संख्या १२०-६=२०आती 
है। किन्तु हिसाव करते 
समय एक सीढ़ी कम 
गिनी जाती है । वह इस- 
लिये कि, चढाईके समय 

म जिस अन्तिम सीढ़ी 
पर पेर रखते हें, वही उस 
सञ्जिलकी जमीन तथा 
उतरने पर जो अन्तिम- 
सीढ़ी पड़ती है, वही 
सतह गत्‌ जमीन कह 
छाती है। इस दष्टिसे एक 
सीढीकी चौड़ाई हमेशा 
बच जाती है। अर्थात्‌ कुल 

आकृति नं. २७,२८ ` ` सीढियोंकी गणना १९. 
११ 
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हुई जिनमेंसे प्रत्येक सीढ़ीमें ११ इञ्च चौड़ा स्थान खर्च होता हे 
औरइसीलिये चौपड़े ( 1,9010108 ) के आतिरिक्त जीनेका सुजन 
'करनेके लिये १९५११२०९ इञ्च अथवा १७ फुट ५ इञ्च लम्बाईका 
स्थान आवश्यक होता हे । यह अत्यधिक लम्बा होनेके कारण 
'एक दूसरेके शुनियेमें अथवा बगलमें समानान्तररूपसे 'दो खण्डमे' 
विभाजित कर बीचमें एक चौपड़ा रख छोडनेसे दोनोंका संयुक्त 
जोड़ १७? ५+ ( चौपड़े की चौड़ाई ३, बाकी एक सीढ़ीकी 
चौडाई ११” )-१९ ६” होता है। इस लम्बाईके अब दो भाग करने 
होते हें। जीनेके चौपड़ेकी सतह जमीनसे ६ फूट की ऊंचाईपर 
'होनेस नीचेसे आवागमन करनेवाले मलुष्यका सिर नहीं 
टकराता । ये छः फुट तथा उस स्थानके पाटन ( 1००) की 
'मोठाइ ( ४५१॥' लोहे की कड्ियोंके ऊपर २” काँक्रीट अथवा 
गिलावा ) ६ इञ्च संयुक्त कर ६॥ फुट अथवा ७८ इञ्च होते हैं । 
इतनी ऊँचाई तक कुल १२ सोढियां तथा १३ वीं सीढ़ी अर्थात 
चौपड़ी तेय्यार होता हे । १९ सीढ़ियोंमें से १३ सीढियां बाद देने 
से ६ सीढियोंका दूसरा एक डुकडा तैय्यार हो जाता है। इससे 
पहिले डुकडेमें, चौड़ी लम्बाई १२ सीढियां ५११ ”= ११ फुट + 
चौपड़े की चौडाई ३ फुट = १४ फुट तथा दूसरे दुकडेम ६ सीढियां 
११-५ ६“ यह हिसाब आता है। इस प्रकारका जीना आक्रति 
२७ और २८ में दिखलाया गया है । 


उदाहरण- २ 


मान लीजिये किसी घरके सन्सुखस्थ भागसे ६ बरामदे 
में एक ओर जीना बनाना है। उस घारकी ऊंचाई चौकीसे लेकर 
सञ्जिलके शिरोभाग तक ९ फूट है। ऐसी परिस्थितिमें दूसरे नियममें 
वर्णित प्रमाण (५) के अनुसार यदि उसमें ७ इञ्चका चढाव तथा 
९ इञ्च सीढीकी चौड़ाई रखनी हो तो किस प्रकार जीना निर्म्माण 
होगा !-इसमें ऊंचाई ९ फूट-१०८ इञ्च है। हमे आधिकसे अधिक ७ 
इख चढाव रखना है। अतः १०८ + ७ = १५॥ सीढ़ियां आती हैं । 
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“आधी सीढ़ी तो किसी प्रकार रखी ही नहीं जा सकती । अत 
गूरी १६ सीढियाँ रखनेसे १०८ + १६ = ६॥। इञ्च चढाव आता है। 
अन्तिम सीढ़ी छोड देनेसे सीढ़ियोंकी गणना १५ होती है । अस्तु, 
"यह ऊंचाईकी ब्योरा हुआ । अब लम्वाई लीजिये। लम्बाईके 
"लिये १५ २८ ९॥ = १४२॥ इञ्च अथवा ११ फुट १०॥ इञ्च हिसाब 
'होना चाहिये । इतनी लम्बाइंका जीना रखनेसे यदि उसकी आडमें 
'खिडकी-दरवाजा इत्यादि न आते हों तो ठीक ही ठीक बात है । 
किन्तु यदि वह आ जाय तो जीनेको दो भागोंमें विभक्त कर 
"देना चाहिये । 


प्रस्तुत उदाहरणें भी यदि चौपड़ेके नीचे ६ फुट की ऊँचाई तथा४” 
4 इश्वी मोटाई की पाटन हो तथा 
( छकड़ीकी कडियों पर एक 
इश्ची रीफ) और उस पर 8 
इश्वी पेन कुल मिलाकर ९ इञ्च 
मोटाई हो तो ६ 2 १२ = ७२"+ 
९" ( चौपड़ेकी मोटाई ) = ९१ 
' इञ्चेके ऊपर चौपड़ेंका शिरो- 
साग होना चाहिये । ऐसा 
होनेसे ८१:६॥ ( चढाव ) = 
१२ साडया हाता है। अतः 
पहिला साग ११ सीढियोंका 
=? समझ कर १२ हवीं सीढ़ी 
चौपड़ी समझी जाती हे । १५ 
र सीढ्याम से १२ सीढियाँ 
* आङ्कृति नं. २९ व ३० चोपडे तक चढ़ा चुकने पर जीनेके 
"दूसरे भागमें और ३ सीढियाँ होनी चाहियें। चौथी सीढ़ी जो 
“होगी वही पाटनका शिरोभाग होगी । आंगन ६ फूट चौडा है । 
:जीनेके चार तरकसों ( 50५02९0 ) के लिये 8 १८ शा = १० 
स्थान छोड देनेसे ५ फुट २ इञ्च शेष रह जाते हें। इसकी आधी 
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याने २ फुट ७ इञ्च जीनेकी चौड़ाई हुई । ( देखिये आक्काति २९. 
और ३० ) कभी-कभी जीनेका हिसाब करते समय चौपडे की 
भोटाई अधिक रखनेसे नीचे ५॥ फुटसे कम अन्तर रहनेके कारण 
मनुष्यका सिर टकरा जानेकी सम्भावना रहती है। ऐसी जगह: 
२ इञ्ची एङ्कल अथवा टी आयने व्यवहारमें लाकर उसपर: 
उतनी ही मोटाईकी लकड़ीकी तख्तियाँ जडते हुए चौपड़े की 
योजना करने पर उसके लिये २ इञ्च मोटाई पर्याप्त हो जाती तथा 
नीचे ५॥ की जगह ५॥ फुट तक ऊँचाई प्राप्त होती है। 

_कितनेही बार,-जैसा कि उक्त उदाहरणमें दिखलाया गया हे,. 
जीनेके दोनों भाग समानान्तर या एक दूसरेके युनियेमें रखनेसे: 
अधिकाँश स्थान व्यर्थ चला जाता है । अतः जहाँ तक सम्भव हो 
एकही सरल जीनेका सुजन जगहकी वचतकी दष्टिसे विशेष: 
उपयुक्त है। मञ्जिलकी ऊँचाई यादे ९ फुट हो तो कमसे कम १३: 
फुट तथा यदि १० फुट ऊँचाई हो तो १४ फुट छस्वाईका स्थानः 
“सरल जीनेके लिये पय्याप्त हो जाता है । ग 


स्य - 
[नोंके प्रकार 
” न सकी 
१--लकड़ीके, २-पत्थरके, ३-ईटोंके ४-लोहेके, ५-पुनहंढीभूत 
कांक्रीटके, ६-लोहेके गडेर अथवा एङ्गळ या “टी? आर्यनके 
_गलथे और बीचमें काँक्रीट या ईटोंका जुडाऊ काम, ७-दशेनी 
आगमे लकडी तथा पेटेमें काँक्रीट देकर । 
१--लकडीके जीने . 
_- _ १--"लकडीके जीनोंके: लिये, विशेषतः यदि वे चक्राकार 
हों तो मजदूरी अधिक देनी पडती है । इनको आझिसे विरोष भय 
रहता है तथा चढ़नें-उतरनेमें प्रतिध्वनि प्रस्फुरिटत होती है ४ 
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सौन्दर्य और हल्केपनकी दृष्टिसे ये अन्य जीनोंकी अपेक्षा विशेष 
-्खरर होते हे । इन जीनोंके दोनों गलथोंके नीचे एवस मध्यभाग 
तथा शीषेभागके पाख, जीनेकी चौडाईके बोल्ट जड़कर उन्हें कस 
लिया जाता हे । आक्कात संख्या २७ खे ३० तक इस प्रकारके 
-जीने दिखलाये गये हैं । 


२--पत्थरके जीने 


— DF —— 


२-पत्थरके जीनोंमे चौकोर या तिकोने छेदेकि पत्थरोंको 
“भली भांति गढ़कर व्यवहारम लाया जाता है । इसके दो भेद होते 
हेः। पहिले प्रकारमें नीचेसे सीढ़ियां दिखलायी. देती हें तथा दूसरे 
“में निचली सतह समथल इग्गोचर होती हे । (देखिये आकृति. ३१ 
और ३२) पत्थरका जीना मजबूत तो अवश्य होता है। किन्तु भारी 
सी अंपेक्षासे बाहर होता है । इन जीनॉपर जळवायुका विशेष 
-पारिणास्‌ न होंनेके कारण चे खुळे भी रह सकते हैं । समथल 
जीनोंकी सीढ़ियां तिकोमे च्छेदोंकी होनेंक कारण नीचे बाइसिकल 
इत्यादि रखनेके लिये पर्याप्त स्थान मिल जाता है । साथही साथ 
चे उतने वजनी भी नहीं होते । लेकिन शिर्ष सागके पत्थरोंको 
गढ्नेभें मेहनत बड़ी करारी करनी पडती है । तिकोने च्छेदकी 
सीढियांके शिरोभागकी पिछली कोरॉको थोडा छाँटकर उनमें 
-खांचे किय जाते हें। जीनेका एक छोर दीवालमें जड़कर दूसरेंके 
लिये अघरम स्वतन्त्र रूपसे रखी हुई सीढ़ियोंके पत्थरनिम्मित 
जीनेमें ऊपरकी सीढीके नीचे अवलम्बित कोर छाँट कर, उस 
"चिपटे भागको थोडा गोल अथवा तिकोना आकार दे दिया जाता 
“हे तथा निचली सीढ़ीके ऊपरी कोरको ठीक उसके विपरीत 
अर्थात्‌ चहिगोल अथवा तिकोने आकारमें चांपकी सहायतासे जड 
यंदेया जाता है! (देखिये आकृति ३१) 
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` आकृति ३१ आङ्काति ३२ 


इसके कारण वे दोनों पत्थर एक दूसरेपर मजबूतीसे जम: 
जाते हें । परिणाम यह होता है कि, ऊपरी पत्थरका सार निचली 
सीढ़ीपर तथा इसी अनुक्रमसे सारे जीनेका भार अन्तमें सतहगत्‌ ' 
सीढीपर जा शिरता है । दीवालको सम्पूर्ण जीनेका भार सहन 
नहीं करना पड़ता । इस परिस्थितिमें प्रायः तिकोने च्छेदोंकी ` 
सीढ़ियोंका जीना निम्माण किया जाता है । 

- पत्थरके जीनेकी सीढियां यदि दो दीवालोंमें बझानी हों तो 
उन्हें दीवाळके सूजन कालमें ही बझाया जाता है। यदि किसी 
कारणवश एकही दीवालमें उन्हें बझाते हुए दूसरा भाग अधर 
रखना हो तो दीवालकी रचनाके समयही सीढियोंका निम्मांण 
होता है अथवा सीढ़ियोंके प्रीत्यर्थ दीवालमें छेद छोडकर या उस 
जगह खुले ईटे बैठाकर पथात्‌ सीढियां जड़ दी जाती हें । मजवू- 
तीकी इष्टिसे यादि विचार किया जाय तो दीवालके रचना कालमें 
ही सीढियोंका निम्माण होना चाहिये | सीढीका कोना चोकोर: 
होति हुए कमसे कम ९ इञ्च दीवालमें गड़ा हो। जानिके निम्माणमें 
पलस्तर की जगह पर सिमेण्ट मिश्रित गिलावेका प्रयोग करना 
विशेष श्रेयस्कर हे । झूलते हुए छोरके नीचे पहिले एक शहतीरका ` 
आधार देकर सीढ़ियाँ समथळमें हैं या नहीं, इसकी जांच करते हुए: 
गिलावेके सूखनेके पश्चात्‌ उसे निकाल लेना चाहिये ! 
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३--टोंके जीने 


ईटके जीनेके लिये यदि नोचे कमान वान्धनी हो तो ईटोंका 


आक्काते नं. २३ 


जुड़ाऊ काम गिलावेसे करना पड़ता है और यदि पुख्ता जीना 
बनाना हो तो मिट्ठीके गाळेसे जुडाऊ काम कर उस पर सीढ़ियों 
तथा चढ़ावके दनी भागकी रचना कर उसके ऊपर लकडीकी 
तख्तियाँ या शहाबादी फर्शी जड़ी जाती है। गालेकी जुड़ाई 
करनेसे जीनेके नीचे कमान खड़ीकर सम्पूर्ण दीवाळका उठाना 
बच जाता है। साथही उस पोळे भागमें बहुतसा कौडुस्बिक 
जीवनोपयोगी सामान रखा जा सकता है । इस प्रकारके जीनेके 
नीचे २३ छोटी-छोटी कमाने अथवा एकही ऊँची चौथाई कमान 
खड़ी की जाती है । ( देखिये आङ्काति २२) कमान खडी करनी हो 
तो जिस दीवाल पर वह अवलस्बित रहे वह नितान्त मजबूत 
एवम्‌ पुख्ती रहनी चाहिये। यदि मिट्टीके गालेसे ईटोंकी जुड़ाई 
की हो तो बसोतले जीनेकी रक्षाके निमित्त कोई न कोई विशेष 
योजना करनी पड़ती है । दो दीवालोंके बीचमें यादि इस प्रकारके 
जीनेका सृजन करना हो तो दो दीवालोंके बीचमें नीचे १॥ इञ्च 


१६८ हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र 


मोटाइकी सागवानी लकड़ीकी तख्तियाँ देकर उन पर ईटोंकी 
गिलावेमे जुडाई की जाती हे तथा ऊपर लिखे अनुसार शिरोभाग 
पर चढावके दशेनी भाग की ओर लकडीकी तख्तियां या शहाबादी 
फशी जड़ी जाती है । 


२--ठाहेके जीने ` 
YOON 


8 ये प्रायः ढळाऊ लोहेके एवम्‌ चक्राकार होते हें । जहां 
स्थान अत्यन्त संकुचित होता है, वहींपर इनका अधिकांश रूपसे 
व्यवहार किया जाता हे । इनके पृथक्‌ -पृथळ फुटकर भाग मिलते 
हें । जिनको यथास्थान जोडनेहीसे काम बन जाता है। इनसे जा 
लाभ होते हैं चे इस प्रकार हेः-- 

उन्हें पानी या घूपमें रखने पर भी कोई आपत्ति नहीं । उनके 
लिये स्थान अत्यन्तही न्यून अथात्‌ प्रायः ४ फुट भी पर्य्याप्त होता 
है। सौन्दर्यकी दृष्टिसे वे अत्यन्त मनोहर होते हैं । किन्तु बडा 
सामान ऊपर नहीं चढाया जा सकता । बाल-वञ्चोंके गिरनेका 
अत्यन्त भय रहता है । साधारणतया इनका मूल्य प्रति सीढ़ीके 
हिसावसे ८ रुपयेसे लेकर १५ रुपये तक पड़ता है । यह जीने 
टो पेशा लोगों अथवा भङ्गियांके व्यवहारमें विशेष रूपसे 
आते हैं। 


५--पुनदेद्रीभूत सिमेण्ट कांक्रीटके जीने 
क SB 
५--पुनडेढीभूत सिमेण्ट कांक्रीट ( Reinforced Concrete ) 
के जीनोंके सम्बन्धमें विस्तृत वर्णन “ सिमेण्ट कांक्रीट सादा 
और एनहंड़ीसूत ” शीषेक लेखमें दिया गया हे । 
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६-लोहेके गलथोंमें इंटोका काम 
ल 
इस पद्धतिसे बने हुए जीने भी मोटाईमे कम तथा मजबूत होते 
हैं। इन्हें न अशिसे ही भय होता हे और न ध्वनि ही युआरित 
'होने पाती है । पुनइंट्रीभूत सिमेण्ट कांकीटकी तरह इनका 
-न्निःशङ्क चित्तसे प्रयोग किया जा सकता है। 
आक्काति संख्या ३४ में इस पद्धतिका एक जीना दिखलाया गया 


- आक्कति नं. ३४ 
'है। उसमें, जीनेकी जितनी चौड़ाई रखनी हो उतनी ही उसके पेटेमें 
रखकर, जीनेके दोनों ओर दो २१५१” आकारके एँगल आयनेके 
डुकडे तिछें जड़ दिये जाते हैं। उसी तरह गर्भ भागमें सनिकटस्थ 
'एङ्गल आयर्नके समानान्तर २५२१९२ आकारका दी' आय- 
नका हुकड़ा जडते हुए उसमें शहाबादी फशेके गढाक इकडे 
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Ro क यायाय लका 
जड़ दिये जाते हें जहाँ इसप्रकारके डुकडे महँगे पड़ते 
हैं वहाँ लकड़ीकी रीफाको एक ओरसे रन्धकर चिकना 
बनाते हुए उनका वह दर्शनी भाग जड़ाईके समय इस तरह 
रखा जाता है ताकि, वह नीचेसे दिखलायी दे । इसकी जगह 
कहीं-कहीं ( Expanded Metal) चर्चित जालीके खण्ड जड़कर 
उसकी सिमेण्टके गिलावेसे जुड़ाई करते हुए यथा प्रमाण 
उस नापका इंटोंका बन्धाऊ काम किया जाता और सीढीयाँ 
बनायी जाती हें । सीढियों तथा चढ़ावके दर्शनी भाग पर कहीं-- 
कहीं इच्छानुसार एक इञ्च मोटाईके सिमेण्ट पेटेण्ट स्टोनकी 
अथवा शहाबादी फर्शीकी जडाई होती हे । इसकी जगह कहीँ 
कहीं ईटाँके बन्धाऊ काम और फर्शियोंके स्थान पर उनमें चूनेका 
गाला अथवा सिमेण्ट काँक्रीट डाला जाता है। इस प्रकारका जीना : 
अत्यन्त उत्कृष्ट और अल्पव्ययमें तैय्यार होता है । 


आक्कति संख्या ३४ में एक ३१३५३५३” आकारका टी आयने ` 
मध्यभागके सन्षिकटस्थ णङ्गलआयेनके समान्तर देकर उन दोनोंके 
मध्यमें शहावादी लादी देते हुए उसपर ईटोंका बन्धाऊ काम 
किया गया है । अगल बगलके दोनों गलथों तथा मध्यवत्तीय ' टी 
आयनेको? सम्यक्‌ अन्तरमें स्थिर रखनेके लिये तीन स्थानों पर ` 
८ इश्ची बोल्टोंसे कस दिया है। देखिये आकृतिमे निचला बोल्ट । 
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फलाना 


७--ऊपरसे लकड़ीके किन्तु पेटेमें चूनेका | 
कांक्रीट भरे हुए जीने 


य क 


इस प्रकारके जीनोंका सुजन करनेके पूर्व्वं एक २॥ इञ्च मोटा 
तंथा १०-११ इञ्च चौडाईका,-ठीक जीनेकी लम्बाईके आकारका' 
एक सागवानी त्ता लेकर उसपर पेन्सिलसे मापक-तख्ती की 
सहायता लेते हुए जीनेकी आक्काति चित्रित की जाती है। इससे 
जीनेके यथास्थान खडे किये जानेपर उसका खडा च्छेद लेनेमें 
जैसे सीढ़ियां इत्यादे भाग दिखलायी वेते हैं, उनकी समुचित 
कल्पना हो जाती है। इस आकुतिकी ऊपरी रेषाओंके बराबर तख्ती 
काटकर नीचमें आवश्यक चौड़ाई रखी जाती और उसके दो गलथे 
बनाते हुए जीनेके निर्धारित स्थान पर उन्हें तिछा काटा जाता 
जमीन पर सतहमें सम्यकू रूपसे बैठ सरके इसका ध्यान रखते 
हुए जड़ा जाता है । पश्चात्‌ जीनेकी चौड़ाई और लम्बाइंके बरा-- 
चर लोहेके बोल्ट जडकर वह दुकडे २।३ स्थानोपर समान्तर और. 
योग्य अन्तर पर रह सकें, इस प्रकारकी व्यवस्था की जाती है।. 
तदुपरान्त नीचे पाश्वेवत्तींय भागमें आधार तख्तियां जड़कर 
पेन्देमें इष्ट मोटाईका चुन कांक्रीट कूट-कूट कर भरा जाता 
ज्यॉ-ज्यो वह ऊपर उठता जाता है त्या-त्या सीढ़ियोंके लिये- 
रन्धकर गोलचीकी हुई तथा खाँचेकी हुईं तख्तियाँ ( अन्धोरियां )' 
जड़कर सञ्चिकटस्थ गलथोंके सीदियोंपर चढावके दृशेनी भागसें 
“स्क्र' की सहायतासे जड़ते हुए ऊपर तक चले जाते ण्वम्‌ 
जीनेका सृजन कार्य सम्पूर्ण कर वेते हें । यह जीने लकडीके 
होनेपर सी उनसे आवागमनकी प्रतिध्वांने प्रस्फुटित नहीं होती 
तथा उभा न द 2020) रहता । नता आ ल्ग 

ढियाँ तथा अन्धे भी 

ला नीचे ड ००: ) कांक्रीट दोनेके क सम्पुणे: 
जीना नष्ट-अष्ट नहीं होने पाता । 
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आक्काति संख्या ३७ में दो गलथे एकही अखण्ड तख्ती काटकर 

प  -यथास्थान रखे 
हुए हैं । आकृति 
संख्या ३५, ३६ सें 
उसी जीनेका च्छेद 

दिखलाया गया है। . 
उससे चुन कांकीठट 
के भरने तथा 
निचले पेन्देमें छक- 
डोकी तर्तियां या 
शहाबादी फर्शि- 
योंके जडनेके सम्ब- 
न्धसेँ सम्यकू ज्ञान 
हो सकता है। मध्य- 
वत्तीय भागमे एक 
“टी! आर्यन जड़- 
नेसे उसका उप- 
आक्कृति नं. ३५, ३६, ३७ योग शहाबादी 
“फशियोंकी जडाईके प्रीत्यर्थ अच्छा होता है । यदि इनकी जगह 
लकडीकी तस्तियां जड़नी हां तो मध्यवत्तीय भागमें ' टी ' आय- 
` नकी जगह एक ' काष्ट खण्ड ' जड्ना विशेष उपयुक्त होता है । 


घूआकर 

, भवनके चूल्हों-बोरसियों, दमचूल्हों इत्यादिके कारण घरमै 
` उत्पन्न होनेवाळे घूएँ की ऊपर ही ऊपर निकासी करनेके लिये जो 
` लौह-निम्मित या खपड़ेकी अथवा ईटाँकी जुडाईकर' निर्म्माण की 
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हुई नलिकाओंकी स्थापना होती है, उन्हें सव्वं साधारण आाषामे 
चूँआकर या घैँएदानी कहते हैं। इनका सृजन विशेषतः (१). 
धूरकी निकासी अथवा ( २) जनसमुदायकी भीडके कारण तप्त: 
एवम्‌ दूषित हुई वायुकी निकासी करनेके उद्देशसे होता है। 

घुआकरशकी उपयुक्तताके लिये निक्रलिखित बातोंपर ध्यान देना. 
पडता 

१. घूआकशकी नलिका अत्यन्त बड़ी न हो । ऐसा होनेसे 
तप्त एवम्‌ हल्की वायु ऊपर जानेके पूर्व्वेही ठण्ढी होकर नीचे रह 
जाती है। 

२. नलिका सदा भीतरसे चिकनी हो। ऐसी न होनेसे भीतर 

कालिख जमजाती तथा घूँएका मार्ग बन्द हो जाता है। 
` ३. घूंआकश यदि जड़ाऊ कामका हो तो उसके अगल-बगळ ` 
का ऊपरी भांग मिलता हुआ एवस उतार दार होना चाहिये | 
ताकि घरमै उत्पन्न दोनेवाला घुँआआ नलिकाके मार्गसे ऊपर 
जा सके । : 

४. नलिकाके मार्गमें कहीं भी शीत वायुका समावेश न होने 
दे। इसके प्रीत्यंथे नलिकाएं सब्बंदा अछिद्र और सन्धियांसे ` 
विहीन हों । 

५. नलिकाओंमें जहां तक. सम्भव हो घुमाव या पंचीदापन' 
न होना चाहिये । यादे थोड़ा बहुत छुमाच हो भी तो वह प्रमाण-- 
ग्रमाणसे न्यूनाधिक होता चला जाय । इनमें कमसे कम १३० 
'अंशोका कोण रहना अत्यावश्यक है! 

६. सन्निकदस्थ २।३ चूल्होंका धूंआ यादे एकही घूंआकरासे 
निकालना हो तों प्रत्येक घूंआकश की मध्यवतीय पड्ढी कमसे 
कम ४॥ इञ्च सोटाईकी होनी चाहिये तथा उसके सम्पूर्ण जोङ 
नितान्त मजबूत हाने चाहिये । 
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७ जहाँतक हो घुआकशका सृजन छप्परके अवलम्ब भागपरही 
प्रायः २॥ फूट ऊँचा होता है । 


घूएँकी नलिका 


आक्काते नं. ३८ 


आङ्कृति संख्या३८ और३९,४०मे एक शास्त्रीय पद्धतिसे निर्माण 
“किया हुआ चूल्हा तथा घूँआकश दिखलाया गया है। इस चूल्हेके 
लिये बीचमें ३ फुट का अन्तर रखकर ईटोंके ९ इञ्च चोड़ाईके दो 
'खम्भे १॥ फुट तक दीवालके सामने लाये गये हें । चूल्हेकी पाश्वे- 
वत्तींय दीवाळ ९ इञ्चकी रखनेसे दीवालके सीतरका थोडा बहुत 
“स्थान अल्मारीके सहश मिळनेपर उतना लम्बा जुड़्ाऊ काम कर 
नेकी कोई आवश्यकता नहीं होती । किन्तु साथही साथ यह ध्यान 
-रखना आवश्यक है कि, प्रत्येक चूल्हेके लिये ३ फुट लम्बा तथा 
१॥ फुट चौड़ा स्थान अवश्य लगता है । चित्रमें निद्शित चूल्हा 
लकडीके ईन्धन का है । यदि कोयला जलाना हो तो जालीके 
ऊपर लकड़ी रखनेके लिये जो ७ इञ्च ऊँचा पोला स्थान रखा 
गया हे, उसे घटाकर ४ इञ्च कर लिया जाता है । अथवा नीचे 
-छोहदेके तीन ऊँचे पाये जड़कर एक लोहेकी चलनी जड़ी जाती 
ओर उसमें कोयले सुलगाकर उसे समीपवत्तीय कपाट खोलते 
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"हुए लकडीके लिये निम्मोण की हुई जालीपर भीतर घसकायी 
जाती है । चित्रमें दिखलाये 
` हुए चूहहके लिये पेन्देस 
- जालीके नीचे राख झडती 
रहनेके विचारसे तीन इञ्चका 
पोलास्थान छोड़ दिया गया 

' है । इसके भीतरसे लोहेका 
कपाट ( आक्काते ३९,४० )ऊपर 
कड उठाकर हाथसे राख निकाल 
ली जाती हे । इन्धनके लिये 
. 1) नामक कपाट खोलकर 
जालीपर लकडी या कोयला 
डाला जा सकता है । उसके 
1. जलते समय यथेष्ठ वायु 
> मिलते रहनेके विचारसे * 7? 

:' नामक कपाटसें बहुतेरे छिद्रे 
रखे गये हैं। दो खम्मोंके नीचे 
ईन्धन देने तथा राख निकाल- 
नेके लिये चूल्हेमें दोनों तरफ 
इुंह रखे गये हैं । सव्वे 
८2 साधारण चूल्होंमें लकाडियां 

आकृति न. ३९, ४० देनेपर उनमें नीचेसे वायु नहीं 
'जाती । इसके अतिरिक्त लकड़ियोंके एक दूसरी पर इंस-इंस 
:कर भरी जानेके कारण वह भली भांति सुलुगती भी नहीं । 
साथही धूंआ-घक्कड होता और इन्धन अत्यधिक व्यय होता है । 
चूल्हे पर एकदम चार बत्तेन रखनेके विचारसे ऊपर की पुनदंढी- 
'भूत सिमेण्ट कांक्रीट की छावनमें आठ-आठ इश्च व्यासके 4 37 
नामक चार छिद्र रखे गये हें । बीचम पड्दीकी योजना होनेके 
कारण आवश्यकतानुसार एकही समय पर दो चुल्हे सुलुगाये जा 
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सकते हें। यवि सुलुगे हुए चूल्हेमें से एकाध चूल्हा बन्द रखना 
हो तो छिद्र की नापका एक छोहेका ढक्कन चैठानेसे ही कास हो 
जाता है । तप्तवायु तथा घुँएकी निकासकि लिये मध्यसागमें एक 
चार इञ्ची नलिका जड़ी गयी है। जिसके भीतरसे तप्त वायु 
ऊपर उठकर लोहेकी नलिकाके सा्गेसे ऊपर निकल जाती है । 
इसके ऊपर जानेके पूर्वं यदि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय 
कि जिसमें वह ठण्डे जलस भरे हुए वत्तेनोंके चारों ओर घूमकर 
पञ्चात्‌ ऊपर जा सके तो एक बड़ा लाभ यह हो सकता है कि, 
उन बत्तेनोंका जल गरम होकर खान करनेके अनुकूल हो जाय! 
चूल्हेके मध्यवरत्तीय भागमें यदि पडढीका सूजन हुआ हो तो उसमें 
सध्यगत्‌ नलिकाके नीचे एक छिद्र रखा गया है। जिसके कारण 
किसीसी ओरके चूल्हे खुलुगने पर मध्यवरत्ताय नलिकाके सागसे 
तप्त वायु सलीसांति बाहर निकल जा सकती है । मध्यवत्तींय 
नलिकामें थोडासा झुकाव है। उसमें यदा कदाचित कालिख 
जभभी जाय तो उसे निकाळनेके हेतु उक्त झुकावके शिरो- 
भाग पर “ 3 ' नामक बोल्टोंस कसा हुआ ढक्कन जडा 
गया हे । “7 ” नामक जाली बाहर निकाल कर स्वच्छ 
करनेके विचारसे वह “टी? आयनके दुकडेपर खुली रखी 
गयी है। तप्तवायु तथा धूँआ बहानेवाली प्रमुख नलिका 
दीवाळके बाहर होनेके कारण दूसरे-तीसरे मञ्चिलके चूल्हे सी 
इसी प्रकार निम्माणकर उनकी नालिकाओंको मुख्य नलिकासे 
संयुक्त करना अत्यन्त सरल है। इसके. अतिरिक्त सुख्य नलिकाके 
पेन्देमें एक पेंचदार छोहेका हक्कन जड़ा गया है । उसे निकाल: 
कर नीचेसे डण्डेकी सहायतासे अथवा ऊपरसे एक लम्बी डोरीमें 
कुछ वजनी पदार्थ बान्धकर भीतर छोडनेसे सुख्य नलिका जब 
चाद तव झाड-पॉछकर साफ की जा सकती है। इस प्रकारकी 
सम्पूर्ण योजना होनेसे इन्धनका अपव्यय नहीं होने पाता। उत्टे : 
सव्वं साधारण व्यवस्थाकी अपेक्षा आधे ईन्धनकी बचत होती है । 

इस घूंआकशसे कुछ विशेष लाभ ये होते हैं:-- - ` 
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१--भीतर की ओर कहीं भी चूल्हा खुला न होने के कारण 

सकानके भीतर धुंणके फेलनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
"२--ईन्धन छोडनेके दरवाजे वगलभें रहनंके कारण शार्रारमे 

तीब्र आंचकी बाधा नहीं होती । 

३-मिट्ठीके तेछले तर किया चिथडा जलानेसे भी चूल्हे तथा 
नलिका में स्थित वायु तप्त और हल्की होकर धूंण्की क्रिया जारी 
हो जाती है । ब 

४--नलिका लौह निम्मित होने कारण घूँएका ठण्डा होना 
असम्भव है । 

५--रचना अत्यन्त सरल और अह्पव्यय की है । 


६--दोन-तीन अथवा इससे सी आधिक मजिलके चूल्होंका 
घूंआ एकही धूंआकरासे सरलता पूव्वेक निकाला जा सकता है। 


फुटकर बातें 
Fs 


१. कंही-कहीं दीवालके सन्निकट कुर्सियाँ रखने से उनका 
तकिया दीवालोंसे टकरा जाता और उससे ढीवालक रङ्ग अथवा 
गिळावेके नष्ट भ्रष्ठ होनेका भय रहता है । विशेषकर यह बातें 
सद्र दीवानखानोंमें अधिकॉशरूपसे होती रहती है । अतः उसे 
बचानेके. निमित्त यदि दीवानखानेमें ३. फुटकी ऊंचाईपर मजबूत 
काष्ठ खण्ड जड कर उनपर गिलावा चढानेके समय उनमें ६ इञ्च 
चौड़ी तथा .एक इञ्च मोटी लकडीकी तस्तियाँ जड दी जॉय तो 
यह विपदा सहजहीमें दूर हो जाती है। . 
` २. पाटनक लिये यदि ६ इञ्चस अधिक मोटाईके गर्डर दीचाल 
पर रखे गये हां तो उनमेंसे एकमे झूला वान्धनेके निमित्त कडियाँ 
जड़ी जा सकती हैं । किन्तु यदि इससे पतले गडेर हों तो ऐसी 

१२ 
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परिस्थितिमें एक-दो इञ्ची जस्तेकी नलिकामें सिमेण्ट काँकीटको 
इँस-हँसकर भरते हुए सिमेण्ट कांक्रीटके चब्ूतरे पर उसके दोनो 
छोर दीवाळमें कमसे कम ६६ इञ्च भीतर घुसाकर जडनेके 
उपरान्त उसपर झूला लटकाया जा सकता है। 


३ जिस स्थानपर ऊपरी मञ्जिलका सूजन काये आरम्भ होता 
है उस जगह बाह्य भागकी ओर गलथा निकाळनेकी रूढ़ी है। 
उसीको पारिभाषिक प्रयोगमें ( 50४०४ 0075९ ) कन्ननी कहते 
डँ । इस कङ्गनीके भसुखतया दो उपयोग हैं। एक तो इससे सव- 
नकी शोभा बढ जाती है । दूसरे दीवालॉपर गिरा हुआ 
बर्साती जल निचले मञ्जिलकी दीवालसे दूर जा गिरता है। इसके 
श्रीत्यथ उसके शीषेसागके अग्र भाग थोड़ा ढाल देना पड़ता है। 


४ ऊपरी मञ्चिलकी दीवाळें प्रायः सतहगत्‌ मञ्ञिछकी दीवालोंकी 
अपेक्षा चौड़ाईमे न्यून होती हैं । यदि सतहगत्‌ माजिलका पत्थरका 
काम डेढ़ फुट चौड़ा हो तो कहीं-कहीं दूसरी मञ्जिलके लिये 
१४ इची पक्के ईटोंकी दीवाळें खड़ी की जाती हैं तथा यदि दो 
मञ्चिलका सवन हो तो कहीं-कहीं ऊपरी मजिळकी दीवाळें 
१५ इञ्ची पत्थरकी अथवा क्कचित प्रसङ्ग पर ९ इची ईटोंकी 
दीचालोंका सूजन होता है । यदि ९ इव्ची ईटोंकी दीवाले खडी 
करनी हाँ तो जिस स्थान पर उनकी केंचीयाँ आयें उस स्थान 
पर १४ इञ्ची खम्भांका सुजन करना विशेष उपयुक्त होता है । 
देसी परिस्थितिमें ९ इची दीवालें उतनी मजबूत नहीं होतीं । 
निचली दीवालोंके ढोनों ओर जगह ( 0118० ) छोडकर ऊपरी 
दीवालोंका सुजन करना मजबूतीकी दष्टिसे विशेष उपयुक्त होता 
है। ऐसा करनेसे ऊपरी मैजिलके कमराकी लम्बाईमें २३ इञ्च 
बाद्धि होती है, यह सत्य है । किन्तु फिरसी सवनोंके बाहरी भागमें 
-्ञगह न छोडना भारी भूल है।. र 
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पाटन 


>-0्टरीप न 
आजकल पाटनके काममें लकड़ीकी धरनोंकी जगह फौलादी 
गडरांको व्यवहृत करनेकी परिपाटी चली है । इसमें सन्देह नहीं 
पके, यह परिवत्तन अपेक्षित रूपसे लास जनक है। अतः उसके 
न्सम्बन्धमें नीचे कुछ आवश्यक सूचनाएं लिखी जाती हें:-- 


गडेर व्यवहृत करनेके सम्बन्धम कुछ 
आवश्यक सूचनाएं 


गडेरोंकी दीवाळपर चढानेके पूव्यं उनमें स्थान-स्थानपर 
-आवझ्यकताचुसार छिद्र बनाये जाते हैं। इनके{विघानके समय 
सामान्य गडरों को तपानेकी कोई आवश्यकता नहीं होती । उनको 
-छेदनेके पश्चात्‌ विया-बत्ती-झाड-फानूस आदि लटकाने लिये 
-उनके पेटेमें लोहारसे ( 18026 ) पकड़दार लोहे की तख्तियाँ 
बनवा कर जड़ी जाती हैं। उन्हें जङ्ग तथा छिद्रादिसि बचानेके 
'हेत उन्हें दीवाळ पर चढानेके पूव्वे तैलरङ्ग या अळकतरेका 
पलस्तर दिया जाता है। छः सात फुटसे अधिक अन्तर पर 
प्रस्थापित होनेवाले बडे गडंरोंके नीचे मठाऊ पत्थर या कांकीटके 
'प्रायः छः इञ्च मोटे एवम्‌ सवा से डेढ़ फुट तक की लम्बाईंके 
-दीवालकी चौड़ाईके बरावर ढोके जड़े जाते हें । यदि गडंर छोटे 
हों और उन्हें करीब करीब अर्थात्‌ फुट-डेढ फुट के अन्तर पर 
'जडना हो तो दीवालके शिरोभाग पर गिलावेमें डेढ़ इञ्च मोटी 
'हाहाबादी लादी बिछानेके उपरान्त उनकी स्थापना करनेसे 
"पाटनका सम्पूर्ण सार सम्यक रूपसे बट जाता है। कहीं-कहीं 
-गडेरोंको चूने से आलिप्त रखनेके विचारसे उनपर अहाकी सहा- 
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यतासे सिमेण्टका हल्का स्तर देनेकी रूढी है। किन्तु उससे विशेष 
लास नहीं होता । 


दीवाल पर गडरका कमसे कम एक फुट हिस्सा रहना अनि- 
वाये है। यदि वह दीवालकी मोटाईके बराबर धरा रहे तो सबसे 
उत्कृष्ट बात होती हे । छज्जेके लिये गडेर चाहे बाहर निकालने हों 
या भीतरही भीतर दबे रहने देनेहो, दोनोंही दषाओमें प्रत्येक 
कमरोके लिये अपेक्षित गडरखण्ड जडनेकी अपेक्षा बीचकी दीवाल 
` परसे दो या तीन कमरोपर अखण्ड गडेर जड्देनेसे झुकावकी 
इष्टिसे . काममें सवाया .मजबूती आजाती डे। बाजार में सब्ब 
साधारण रूपसे 8० फुट लम्बे -गडर मिलते हे । 


पाटनके विभिन्न प्रकार 


मञ्जिलगत्‌ पाटनके विभिन्न प्रकार आजकल प्रचालित हैं । 
अत; उनमेंसे प्रत्येकके गुणदोषका विवेचन करना हमारा आद्य 
कत्तेव्य हैः 

१-कडीपाट अर्थात्‌ लकडीकी धरन, कडी, किलाचियाँ या 


एक ओरसे रन्धी हुई राफ, ऊपर मिट्ठीका स्तर तथा मोरमकी 
र 


३--सारी(बातें उक्त कमके अनुसार! केवळ घरनोके स्थानपर 
एक-एक फुटके अन्तरपर काडेयाँ । 
३--लोहेकी धरन (1९7) ठीक उक्त क्रमके अनुसार! 
ऊपर लकडीकी कडियाँ । 
४--लकडीकी कडियों पर या छोहेकी कडियों (70/8/8)के मध्यम 
` शहाबादी फेश, ऊपर चूनेका रोडाकांक्रीट या कोबा । 
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५--चार फुट या उससे कम अन्तर पर लोहेकी धरनें या 
-खोहेकी कडियो (7०४) में २ से २। फुटपर, बीचमें ईटे और 
गालेकी कमानियाँ, ऊपर रोडा कांक्रीट या कोबा । 

६--लोहे या लकडीकी कडियोंसे कोबा । 

७--च्छेद्युक्त लकडीकी कडियाँ, ऊपर और मध्यम कोबा । 

८--पुनहेढीयूत सिमेण्ट काँक्रीट । 

९--लोहेकी धरन तथा ऊपर ह्यूम पाइपके किञ्चित्‌ गोल 
'डुकडॉपर कोंबा । 

उदाहरणार्थः--यढि १२ फुटके गाळे पर छकडीकी धरन जड़ी 
जाय तो वह १४॥ फुट लम्बी तथा कमसे कम १०५६” नापकी 
आवश्यक होती है। उसमे ६) ₹० के दरसे तय करने पर प्रायः 
३६ रु० १ आ० लागत चेठती है। उसी गाळे पर यदि उसी 
-लस्चाईका गडेर जडा जाय तो चह ७”>४”५१६” पोण्ड अर्थात्‌ 
-२३२ पौण्ड वजनका लगता है। इसका मूल्य प्रति हण्डेडवेटके 
"हिसाबसे ८) र पकडने पर उसकी लागत केवल १६ ₹० १३ 
आने पड जाती है। अतः इस तुलनात्मक विविचनसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि, लोहेके गडेरोंमें लकडीकी घरनोंकी अपेक्षा 
मआधेसे भी न्यून लागत चेठती है। अतिरिक्त इसके धरनोंकी 
अपेक्षा गडेर कहीं अधिक निरापद्‌ ओर सुलभ होता है । उसे अग्नि 
ताप या दीमक इत्यादिका तो भयही नहीं होता न बढ़ईकी आवश्य- 
-कता होती है । $ 

१--उपरोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि, यद्यापे अभी 
भी बहुतसी जगहांपर लकडीकी धरनाँका व्यवहार करनेकी 
'परिपादी है तथापि उसमें लागत अत्यधिक बैठती है । उनकी 
जगहपर ढौहनिर्मित धरनोंका प्रयोग होनेसे हर प्रकारसे बचत 
एवम्‌ आराम मिलता है । साधारण रूपसे धरन या गडेराँके बीचमें 
६ से ८ फुटतकका अन्तर रहता है । ऐसा बहुतही कम होता है, 
जहाँ यह अन्तर १० फुटतक रखा गया हो । ऐसा करनेसे कड्या 
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अपेक्षासे बाहर मोटी लगानी पडती और उसके कारण अतिरिक्त 
खर्चे बैठता हे । तीसरी एक हानि उक्त पद्धतिकी घरनोंसे यह 
होती है कि, मझिलका सारा भार धरनोंके स्थानपर ही कुछ 
बिन्डुओपर होता हुआ दीवालोंपर जा गिरता है। वह सम्यक्‌- 
रूपसे दीवालॉपर नहीं बँंटता। इस श्रेणी विशेष पाटनकी लागतका 
स्थूल प्रमाण इस तरह हेः 
आक्कति नं. ४१ अधोद्शन 


गोल खम्भा 
आक्कति नं. ४२ च्छेद 

इसके अतिरिक्त इस श्रेणीकी पाटनमें भ्रुजदण्ड परभृतिके .लियें 
थोडी बहुत लकडी और खर्च करनी पडती है । जिसका औसत 
सूल्य २० ) रु० से कम नहीं होता । 

यह पद्धाति अभी कतिपय स्थानोंपर रूढ है। इसमें प्रथमतः 
खानोंकी जगह पर चौकीकी शिलापर गढ़ी हुई तथा उसकी 
सन्युखस्थ दीवालमें जानेवाली अनगढ़ “ सिल्लियाँ र रखी जाती 
हें । उनके शिरोभागपर टॉकीसे छेद किये रहते हैं और उन्हीं 
छेदोंमें पच्चर देकर खम्भे खडे किये जाते हैं । खम्मोंके शिरोभाग 
पर पीढी जड़ी जाती तथा उसपर धरन रखी जाती हैं। इन 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र. १८३ 
खस्भोको “ डुबाव ' म्भे कहते हैं । देखिये आक्कति ४१४९ दो 
धरनोंके बीचमें दीवालके शिरोभागपर दर्शनी मागकी ओर झुज- 
दण्ड जड़े जाते हैं। (आकृति ४१-४२) अन्तमे खम्भोंको पेटेमे लेकर 
पत्थर या ईटोंकी जुड़ाई कर दीवालें खडी की जाती हैं। 
यदि तिमजिछा भवन हो तो सतहगत्‌ मजिलमें १०८६" दूसरे 
मजिलमें ५०५” तथा तीसरे अञ्जिलमं ४१८४” नापके खम्मे व्यव- 
हारमें आते हैं। खम्भेके शिरोभागपर उतनीही चौडी किन्तु कुछ 
मोदी लग्धी जड़ी जाती है । खम्भेको उसकी पूर्ण चौडाई स्थिर 
रखते हुए कुछ छीलकर उसका एक तिहाई भाग कुछ नोकीला 
बनाया जाता तथा रूग्धीमें छेद बनाते हुए उसमें जड़ दिया जाता 
है। लग्धीका सुजन अनेक खण्डोको एक विशिष्ट प्रकारके जोइसे 
जोड़कर किया जाता हे । इसे जहाँतक हो खम्भेके बगलसं लाना 
विशेष श्रेयस्कर होता है। ( आकृति ४३) 


इस जोड़कें मध्य भागम ॥ “२१ तथा प्रायः १७ इञ्च 


आकृतिईनं. ४२ 
लम्बी खूँटी जडकर उसे दोनों ओरसे किञ्चित बढाया जाता 
और १२ महिनेके उपरान्त लकड़ीके सूखकर जोड़ दीला 
हो जानेपर उसे पुनः ठोककर लग्धीके वराबर काट दिया जाता है। 
लोहेकी धरन व्यवहृत करते समय लग्धीसें यातो उनके पेटे 
( 111४७) की चौडाईको देखते हुए आघ इञ्च गहरे खाचे किये 
जाते या एक विशिष्ट प्रकारके कौंटोंके दावमें (1002811100 )- 


१८४ हिंदी सुलभ वास्तुशास्र. : 


Ca Whee 


जिनका शिरोभाग शुनिथेमें सुडा रहता हे,-उन्हें जड़ दिया जाता 
है। इनकी नापका प्रमाण गाळा या गादी की नापकी अपेक्षा आधे 
आध चौडा तथा पौन इश्चसे कुछ आधिक मोटा है । मध्यम 
ओणीके अवनोंके लिये यह प्रमाण विशेष उपयुक्त होता है। चौडाई 
२ इञ्च तथा मोटाई तीन इञ्चसे अधिक नहीं होती । इस हिखाबसे 
१० फुटके गालेमें ५%८॥” नापकी धरन बैठती है। 

निम्न सारिणीमें खानेकी चौडाईके अनुसार सागवान 


की घरनोंकी मोटाई-चौडाईका प्रमाण दिया गया है । 
गाळा |५ फु. खा. ६फु. खा.७ फु.खा.८फु. खा.|९फु. खा. १०फु. खाना 
फुट चो. सोचो. मोची. मोची. सोची. मो.चो. मो. 
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दो कडियोंके मध्यमें धरनके शिरोभागपर जो पोला हिस्सा रह 
जाता है वहाँ उन्हींकी चौडाईके बराबर किन्तु मोटाईमें प्रायः १इञ्चकी 
अन्धेरियाँ जडी जाती हैं। किछचियोंके शिरोभागपर लकडीका चूरा 
चिप्पियाँ इत्यादि बिछाते हुए उनपर ४ से लेकर ८९ इञ्चतककी 
मोटी मोरमकी तह जमायी जाती तथा उसपर पानी देते हुए ठॉक- 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्र, १८५ 
पना A 
'पीटकर जमीनके रूपमें तेय्यार कर लिया जाता हे । इस तरहकी 

- जमीन अत्यन्त हल्की होती एवस जनसमुदायके आवागमनसे 
थराती रहती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकारमें वढईका खर्च 
अधिक बेठता, अभिका भय रहता एवम्‌ सवनके पुराने होजानेपर. 

'किलचियोंकी दरजोमेंसे मिट्टी गिरते हुए उसमें एकाध दो 
-शृत्तिकाके ढोके रह जानेकी सम्भावना रहती है। 

१. दूसरा प्रकार कड़ीदार सिल्लीका है । इसमें रकड़ीकी पकड 
Toist होनेसे उनके शिरोभागपर काँटे जडकर तथा लोहेकी 

* कड्या होनेसे उनके ४5 एक एक फुटकें अन्तरपर सिल्लियाँ जड दी 
जातीं तथा उनके शीर्ष मागपर मोडी किळचियाँ अथवा रीफें जड़कर 

` उनपर मिट्ठीकी तह या काँक्रीट बिछाया जाता है । इस प्रकियामें 

-पाटनकी मोटाई कस होकर ऊपरी बोझ दीवालॉपर सम्यळङ्रूपसे 
बँड जाता है । इस विधानमे भी साधारणतया रूकडीकी पकड़ 

-८ फुट तक ठीक पड़ती है । गालेकी लम्बाई उससे अधिक बढ्नेसे 
इसमें पड़ती नहीं खाती । इस सम्बन्धके गुणदोष पहिले प्रकारके 
अनुसार होते हैं। निम्न सारिणीमें गाळेकी पाटनका ओसतप्रमाण 

-द्द्रिशित किया गया है। 
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१८६. हिंदी सुलभ वास्तुशाख्न, 
RRR तिमी me oe 0 0 0 0 र 00 0 0 
उक्त सारिणी देखकर स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि, प्रायः लक- 
डीकी पाटनकी सभी पद्धतियांमै एक दीवालसे दूसरी दीवाल पर 
बिछाकार उनपर पाटनका सृजन करना विशेष सुलभ और 
कम खचेका होता है। किन्तु साथही यह तब तक खुलभ पडता 
जबतक घईकी या गालेकी चौड़ाई दस फुटसे अधिक न हो । 
३. तीसरे और पहिले प्रकारमें विशेष भेद नहीं है। इसमें 
लकडीकी घरनोंकी जगह लोहेके गडरोंका व्यवहार होता है। 
खाने ६ से ८ फुट तक के रखते हुए निम्न सारिणीमें दिग्दशित 
विधानानुसार कड्या जड़कर उनके शिरोभाग पर रीफ तथा 
उसपर तह अथवा रोड़ा काँक्रीट विछाया जाता है। इस अकार 
पाटनका वजन प्रतिवर्ग फुटके हिसावखे १९० पंड के 
ऊपर नहीं जाता अतः उसमें गडर मोटे रखनेकी आवश्यकता : 
नहीं । निम्न सारिणीमें ८, १० तथा १२ फुट गालेके लिये खानेकी 
चौड़ाई ६, ७, या ८ फुट होनेसे जिस नापके गर्डर व्यवहृत होते ` 
हैं तथा जिस आकारकी लकडी की पकडें प्रयोगान्वित होती है, 
उनसे दिखलाया गया हैः 
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४ लोहेकी पकड़ें ( ४०४७) एक-एक फुटके अन्तरपर जडकर 
उनके पेटेमें नीचे ( 71४०8०) की ओर एक ओरसे डेढ इञ्च मोटी 
शहाबादी फरशी पिरोकर समथळ रूपले जडी जाती हैं। पश्चात्‌. 


3 


_लोहेकी पकडोंको चूनेके संसगेसे बचानेके हेतु आङ्कात नं. 88 में 


प्रायः दो इञ्च मोटा सिमे नेण्ट काँक्रीट बिछाकर १२ घण्टे पश्चात्‌ 


भागमें विया जाता है। इस 
आ रोचक क कमर लिये उसका 


प्रकार में सिमेण्ट 1 
प्रमाण साधारणतया चा ज्ञाता हि लत ख 
इस महत्वपूर्ण प्रणाळीकी दुलेक्ष्य ' 


१८८ हिंदी सुलम वास्तुशास्र, 


“कारण लोहपर चूनेके अल्कका ( 315915) दारूण परिणाम होकर 
-वह निरुपयोगी: हो जाता है । 
मोरम या कोबा 


= 
Gets 


शहाबादी लादी 
आकृति नं. ४४ 


इसके विपरीत सिमेण्टके व्यवहारसे लोहपर जंग तो चढ्ताही 
-नहीं साथही साथ पुनहंढीभूत काँक्रीटके तत्त्वके अनुसार उसमें 
“विशेष मजबूती आज्ञाती हे । पकड़के शिरोभागतंक कोबा 
करनेका उद्देश्य केवल पोलेपनको भरना हे । अतः यदि गर्डरों या 
पकड़ोंमे तैलरङ्घ ( ०1 781015 ) देकर फर्शीके शिरोभाग केवळ 
मोरम सी भर दिया जाय तो भी काम चल सकता है। ऊपर 
इच्छानुसार पतली एंक इञ्ची लादी चूनेमें जडी.जाती अथवा 
' पेटेण्ट स्टोन बैठाया जाता हे । ( इस सम्बन्धमें विस्तृत विवेचन 
आगे चलकर “ जमीन ? शीर्षक लेखमें किया गया है । 
उपरोक्त प्रकारकी पाटनका सुजनकाय नितान्त सुलभ है। उसमें 
'न कमाने हैं, न धोखा और न कुशलता । लागतकी जानकाराके 
'लिये नीचे सारिणी दी गयी हे । कमरे की नाप यथोक्त 
अर्थात्‌ २५/५१२/-- । 
केवल मोरमका व्यवहार करनेसे सिमेण्ट कांकीट तथा चूनेके 
कोबेका खर्चे,--प्रायः ५२) रु. बच जाते हैं और इस तरह १ बास 
पाटनमें प्रायः ८१) रू. लागत लगती है ! इसमें ऊपर लगनेवाली 
'लाढी तथा पेटेन्ट स्टनका खरचं नहीं जोड़ा गया है। 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्र, १८९ 
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'छसा करनेसे उसकी मजबूती में मी कोई न्यूनता नहीं आती । 
-उसके छिये उक्त प्रकारमें वर्णित विधानाचुसार एक-एक फुटके 
अन्तर पर पकड जडनेके पश्चात्‌ नीचे खडे आधार और डण्डे देकर 
-जस्ते की पनालीदार चद्दर का पूर्ण आधार ( 0९०९८०४ ) क्या 
-जाता है । ( आक्कति ४५ देखिये ) चद्दरकी नलिकाएं सूंदनेके लिये 
उनमें गीली मिट्टी कर कूटकर भर दीजाती तथा पकडका लोहा 
ढँकनेके लिये उतनी ही जगहपर सिमेण्ट कांक्रीट कर दिया जाता 

-हे। इसका प्रमाण ४.२:१ होता तथा गाळेके अन्तर्गत भागमें,-जैंसा 
(शि आक्कतिमँ दिलाया गया है, ढालुआँ बिछाया जाता है । ५६ 
--घेण्टेके पश्चात्‌ उसके सूख जानेपर मध्यभागसें कोबा कूटा जाता 
"हे । सातवें दिन नीचे से सारे आधार और चद्दर निकाल लिये 
' जाते और दूसरे स्थान पर जड दिये जाते हें । इस प्रकारमें सतह 
गत्‌ लादी बच जानेके कारण प्रति ब्रासके पीछे १५१६ रुपयेकी 
वचत होती है | गडेरके सन्रिकट ढलाऊ तौरसे सिमेण्ट कांक्रीट 
` होनेके कारण कमानके तत्वके अनुसार पाटन अत्यन्त सुडढ हो 
जाती है । सु 
५ पाटनकी इस सृजन प्रणालीमें लोहेकी धरन तीनसे लेकर 
'अधिकसे आधिक ४ फुटके अन्तरपर जड़ी जाती तथा बीचमें 
'ईंटोंकी 8॥ इञ्ची मोटाईकी कमाने उठायी जाती हैं। इन कमानोंके 
उठानेमें नीचे आधार तख्ते अथवा इसी प्रकारके अन्य साधनों 
(८९०६९००४) का अवलम्ब लेनेसे लागत आशासे बाहर बैठ जाती 
. हे। अतः उसे बचानेके अमिप्रायसे दो लोहेकी पकड़ोके नीचमें 
“जितना अन्तर हो उसी नापकी प्रायः डेढ इञ्च मोटी तथा कमान 
के उभार (1050 ) को देखते हुए उसकी चौडाईके बराबर एक 
'तख्ती लेकर कमानके नीचे लगा दी जाती एवम उसे इस प्रकार 
काट दिया जाता है ताकि कमानका अन्तर्गत गोल भाग उसपर 
-सुचारू रुपसे टिका रहे। 
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उदाहरणार्थ, देखिये आकृति नं. ४६ । ढो लोहेकी धरनाके चीचमें 
2६ जितना अन्तर हो उसी लम्वाईंकी 


ना त एक सरल रेखा“ 4 3” समथल 
. / जमीन देखकर उसपर निकाले । 
ss 4 उसके सध्यगत्‌ ' ७” बिन्दुसे उस 
रेखाके गुनियेमें 00 नामक एक 
। खडी रेषा आडी रेषाके दोनोंओर 
0 4 खीचे । पश्चात्‌ दोनों गर्डरोके मध्यगे 
|! जितने फुटका अन्तर रखना. हो 
आकृति नं. ४६ उतने ही इञ्च (प्रति फुटके पीछे 
-एक इञ्च ) का 00 नामक उभार रखे । 01) नामक, रेषापर एक 
-ऐेसा बिन्दु खोज निकाले ताकि, उसपर कांटा जड़कर डोरी 
अँडकाकर ताननेसे 108 नामक त्रिज्या ( 1१५१18७ ) में अङ्कित 
गोलकपर 50-40 नामक बिन्दु आ सकें । इतना करनेके पस्त 
"प्रायः १॥ इंच मोटाइईकी एक अ ब नामक लम्बी तख्ती लेकर उसे 
AB नामक रेखापर रखते हुए 403 नामक गोलाकार पेन्सिलसे 
अङ्कित करे और उसीके अनुसार वह काट छे। उसके दोनों 
-छोरापर समथल भागमें खांचे बनाते हुए उनमें दो छोहेकी पतली 
तख्तियाँ स्क्रकी सहायतासे जड़दे। स्कूके समस्त अवयव तस्तीमें 
छिपे रहने चाहिये। ८ 
उपरोक्त किया होनेके पश्चात्‌ पेशराज दोनों गडेरॉपर एक 
- ८ आडी तख्ती रखकर 


र ग्य उसपर बैठ जाता है। 
[| 02 उसरेए्वेवदपासदी 
सम्यळ-रूपसे तराई 


कोबा सिमेंट काँक्रीट गडर बोल्ट किये हुए ईंटे तथा 
आ. नं. ४७ . चूनेका गिलावा तैय्यार 
कर रखता है | इस गिलावेमें चूनेका प्रमाण कुछ अधिक रहता 


Re न 
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तथा पिसाई भी विशेष रूपसे महीनकी रहती है। तड्परान्त वह इस 
आवश्यक साधन सासुमीसे लेख होकर उक्त तरती पर बैठ जाता 
तथा उपरोक्त प्रकारसे गोल भाग ऊपर कर कटी हुई तख्ती दोनों 
गर्डरोंके निचले पेटे (1१०४९) पर दीवाळसे प्रायः ३ इञ्चकी दूरी 
पर रख देता है। पञ्चात्‌ एक ओरसे प्रथम ९ इश्ची ईंटा बखुलेसे 
- काटकर उसे गर्डरके पेटेमें बेठानेके अनुकूल बनाते हुए गडेरके 
अगल-चगछमें सिमेण्ट और बाळू १:३ प्रमाणमें सस्मिश्रित किया 
हुआ मिश्रण दिया जाता और उसमें वह ईटा जडा जाता है । पञ्चात्‌ 
खादा गिलावा डालकर दूसरा आधा ईटा जड़ देते और पुनः गिलावा 
देकर ९ इञ्ची अखण्ड ईट जड देते हैं। इस प्रकार प्रथम एक 
छोरसे तथा तदुपरान्त दूसरे छोरसे जुड़ाई आरम्भकर तख्तीके 
शिरोभागपर. मध्यचर्तीय भागके सन्निकट गिलावेका मोटा स्तर देते 
हैं। पश्चात्‌ चाभीकी ईट करनीकी मूठसे ठोकते हुए डढ़ता पूव्वेक 
जमा दी जाती है । इस जुड़ाईके कायम सन्धियांकी सराई पत्थरकी 
चिंप्पियोंसे की जाती है। पश्‍चात सम्पूर्ण जुड़ाई हो जानेपर 
. नाचेकी तख्ती के एक अग्मसागमें धीरे-धीरे हथोडी चलाकर 
उसका अग्र अपनी ओर खसका लिया जाता है। इस क्रिया के 
समय कमानके इंटो को आधार देनेके हेतु आवश्यकताब॒रूप 
उसके आवश्यक भागको हाथ का आधार देते हें । तख्ती तिर्छी 
रहनेसे कमान अखण्ड रहती और जब चाहे तब तदन्तर्गत्‌ तख्ती. 
निकाल ली जा-सकती है। नीचे एकाइ लौह चद्दर रख देनेसे 
गिरनेवाला गिलावा इत्यादि सामान उसपर गिरकर वह पुनः काममें 
लाया जा सकता है । 
दूसरी पंक्तिके लिये पुनः पाहिले स्थानसे प्रायः ९ इच्ची 
दूरीपर उपरोक्त प्रकारसे तख्ती जडकर क्रमशः सम्पूर्ण जुडाई कर 
अन्तमें तख्ती निकाल ली जाती है। कमानके शिरोभागपर 
गिलावा डालकर उसे वहीं जलके साथ सम्मिश्रत करते इए 
उसपर आध इञ्च मोटाईका स्तर देनेसे कमानमें विशेष मजबूती 
आजाती है । गडरके शिरोमागपर सिमेण्ट कांक्रीट बिछाया जाता 
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और पहिले दिन केवल जलकी तराई की जाती है । पश्चात्‌ दूसरे 
दिन गिळावे की मेंढ बान्धकर उसमें पानी बान्ध रखते हें । ऐसा 
करनेसे तीसरे और चौथे दिन इस कमानपर चला फिरा जा 
सकता और १०-१२ दिनके पश्चात्‌ उसपर आवश्यकताचुरूप भार 
लादा जा सकता है । 

प्रायः १५ दिनके उपरान्त नीचेके एष्टसागके ईटे यदि नीचे 
ऊपर हो गये हो तो उन्हें उतने फोडकर चिकनी सतह बना ली 
जाती और अन्तमें सव्व साधारण खूपसे गिलावेका पलस्तर किया 
जाता है। 


अचिकाँश रूपले इस प्रकारकी कसानोंका सुजन करते समय 
यह बात सम्भव रहती है कि, उसके सारसे अन्तिम गडेर वाहरकी 
ओर घसक जाँय । परिणाम यह होता हैकि सभूची कमान अक- 
स्मात्‌ गिर पडती और नष्ट-भ्र्ट हो जाती है । इस भयको बचाने 
के लिये निस्त लिखित उपाय काममें लाये जाते हैं । 


(१ ) गर्डरके समान्तर जो दीवालें हाँ उनके भीतरी ओर प्रायः 
दो इञ्च चौडी जगह छोडकर डेढ-दो फुटकी ऊँचाई तक बन्धाऊ 
काम कर लिया जाता तथा ५।६ दिनके पश्चात्‌ उसके कुछ रूख 
जानेपर शेषकाम आरम्भ कर विया जाता है । 

(२) इससे अधिक उपयुक्त उपाय यह है कि, अन्तिम दो 
गर्डरोके उभार ( ४०) ) में, दो छोरमें दो तथा गर्भेमें एक छेदकर 
उनमें ( 808 ) पेंच कस दिये जाते हैं। इससे वे गडर निसगे- 
तयाही इष्ट स्थानपर जमे रहते हें । आकृति संख्या ४६ में इस 
प्रकारका एक बोल्ट रेषामें दिखलाया गया है । 

(३) इतना करनेपर भी सारे भागका काम एकसाथ आरम्भ 
करनेके लिये भरपूर पेशराज न होनेके कारण कमानका सुजन 

१३ 
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करते समय अन्तिम गडेरको खसकनेसे वचानेके हेतु उक्त 
सूचनाआँमंसे किसी एकका अवलस्ब लिया जाता हे । जिससे 
अन्तमं किसी प्रकारका भय नहीं रहता । (1) दीवाळपर एक 
लकडीकी लग्धी रखकर उसके शीषेभागको गर्डरके पेन्देका 
आकार देखते हुए प्रायः आध इञ्च गहरे खाँचे बनाकर उनमें गडेर 
जड़ दिये जाते हें । (४ ) ढीवालपर सिमेण्ट कांकीटका दो इञ्च 
मोटा स्तर देकर उसके रूखनेके पूवव उसपर गडर रख दिये जाते 
तथा उनपर पुनः एक इञ्च मोटा स्तर दिया जाता है । ताकि वह 
कांकीटको मजबूतीसे पकडें तथा अपने स्थानसे हिलने न पायें । 
(11 ) इससे उत्कृष्ट उपाय यह है कि, सब गडेरांके दोनों छोरों 
तथा मध्यभागमें छेद बनाकर उनमें पेंचकस ( 13010) कस देते हें। 
(17 ) सव कमान एकसाथ बनाते हैं। (२) यदि यह सम्भव न 
हो तो आरस्थित कमान दो-तीन फुट उठाकर गालेका काम 
थोडी देरके लिये बन्द कर दिया जाता तथा सन्निकटस्थ कमाने 
उतनेही परिमाणमें उठायी जाती हैं । इस तरह उनके उस मर्य्यादा 
तक उठ जानेपर पुनः पहिली कमान उतनीही ऊँचाई तक तथा 
चादमें शेष कमान उसी ऊँचाईतक क्रमशः उठाते हुए कार्य पूरा 
कर दिया जाता है । 


उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्धक उपायका अवलम्ब लेनेपर भी 
अन्तिम दो गर्डरोके मध्यमें तीनों स्थान कस देनेसे दीवालकी 
ओर आड़ा दाब नहीं पड़ने पाता । 


नित्त सारिणीमें उक्त उदाहरणके लिये माने गये १२५२५' 
नापके कमरेपर उक्त प्रकारकी कमाने खडी करनेसे जो लागत 
चैठ सकती हे, उसका व्यौरा दिया गया है। इसका गाला १२ 
'फुट लम्बा तथा २५ फुट चौडा समझना चाहिये। इसमें २ फुट 
७ इङचके अन्तरपर ६ गडेर प्रयोगान्वित होते हैं । 
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उक्त पद्धतिमें एक और प्रकार है । उसमें गडरकी जगह १० 
-फुटके गाळे तक ४“५१।।” नापकी तथा उससे आगे १२ फुट तक 
.8॥“%१॥ नापकी लोहेकी पकडें दो-सवा-दो फुटके. अन्तर पर 
जड़ी जातीं तथा मध्यमें किसी प्रकारका आधार न देते हुए कमान 
उठायी जाती हैं । पेशराज इन पकडा .पर तख्तीः रखंकर उस पर 
बैठ जाता है और दोनों ओर की पकड़ोंके पेटेमें कोने कटे हुए 
९ इक्धी ईटे जड़कर उन्हें अपनी दोनों टॉगोंसे पकड रखता 
"तथा हाथसे तीसरा ईटा तोड़कर उन दोनों जड़ी हुई ईटोंके ऊपर 
-गिळावा डालते हुप उसे उनके छोरोंके च्छेवमें जड़ देता है।इस 
अकारसे उठी हुई प्रत्येक कमान ३ इश्च मोटी और स्वतन्त्र 
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होती है । पेशराजोंह्वारा कमानोंके सजन में जो ईटे काससें छाये 
जाते हैं वे अधिकाँशरूपसे सूखे होते हँ, जलसे तर करने 
पर गिलावा उन्हें शीघ्रतापूव्बेक पकडने नहीं पाता । अतः जुड़ाई 
समाप्त कर चुकनेपर २।३ घण्टे पश्चात्‌ उस काम पर नीचे-ऊपरसेः 
पानी देते हें । किन्तु ऐसा करना सव्वेथा भूछ है और इसंसे 
काममे कमजोरी रहनेकी सम्भावना होती हे ! इसके अतिरिक्त 
इस पद्धतिमें नीचेकी ओर से कमानका सम्पूर्ण भाग सम्यकू 
प्रकारका नहीं होता और इसलिये १०१५ दिनके पश्चात्‌ बाहर 
निकले हुए सम्पूर्ण छोर छील-छीछकर निकाछ डालने पडते 
और कसानका निचला भाग नितान्त चिकना-समथल बनाना 
पडता हे । इसमें सन्देह नहीं कि, आजकल यह प्रक्रिया बड़ी 
लोकप्रिय हो रही है । किन्तु वह केवळ इसलिये कि, इसमें 
लागत कम घेठती और कायय सुगमता पूर्वक बिना किसी 
आधारके पूरा हो जाता है । हम मानते हैं कि, इस प्रकारका काम 
एकवार सूखकर भली भाँति बन्ध जानेपर अत्यन्त मजबूत प्रमा- 
णित होता हे । किन्तु फिर भी उसमें धोखा रह जानेकी अत्याथिक 
गुज्जाइश रहती है। इसके अतिरिक्त २। फुटके अंतरपर १॥”५8॥/ 
आकारके गर्डर १२ फुटके गालेपर रखना भी ठीक नहीं। कमस कम 
इतने गाळेके लिये उनकी नाप १८३श्चसे ऊपर रहनी चाहिये। 


४४५४ ५ 


लकडीकी पकड रीफ तसख्ती 
आकृति ने. ४८-४९ 
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SVS 


(६) छकडीकी पकड्ठोंमें रोडा काँक्रीट डालकर पाटन खडी 
'करनेकी भी एक पद्धति है। इस पद्धतिमें लकडीकी पकडोंकी 
ऊपरी कोरोंमें चौडे चोप जडे जाते हैं। देखिये आकुतिसंस्या ४८-४९ 


"तडपरान्त आझ्कतिमें दिग्दषित प्रकाराचुलार सीतरकी ओर 
१५१? नापकें सागबानकी लकड्टीके रीफी ४५ पेंचकसोंसे जड 
"देते हैं और उनपर दो पकड़ोंकी मध्यगत चौड़ाईके बरावर एक 
तरती रखकर उसपर रोडा कॉक्रीट बिछाया जाता है । ५६ 
दिनके उपरान्त सम्यळ्रूपसे काँक्रीटके सूख जानेएर पेंचकस 
निकालकर रीफ और तर्तियाँ पृथक कर ली जातीं तथा नीचेसे 
सन्दला चढ़ाया जाता हे । इस पद्धतिले कमानका तस्व अन्तर्भूत 
हो जाता है। पकडोंमें चाप देनेका उद्देश्य यही हे । विशेषतः इस 
पद्धतिका अवलम्ब उन स्थानोंपर लिया जाता है जहाँ लकडियाँ 
सस्ती और सुलभता पूव्वेक प्राप्त होती हैं । 

काँकीटकी कुटाई भरपूर होने तथा उसमें गिलाचे का सम्मिश्रण 
ससुचितरूपसे होनेसे पाटन मजबूत और खुद्दढ़ होती हे । किन्तु 
फिर भा उसमें १।२ दोष रहही जाते हें । पहिला दोष यह रहता 
है कि, गिलावा और लकडीका जोड कभी सी सस्यळरूपसे नहीं 
चैठने पाता । परिणाम्‌ यह होता है कि, ऊपर गिरनेवाला पानी 
सन्धियामें छुसकर पाटन चूनेकी सम्भावना रहती है । दूसरा 
दोष लकडीके फूलनेका है । लकड़ी कितनीही पुरानी और 
कमाई हुई क्यों न हो वह जळ-वायुकी नमीसे छूलती अवश्य 
है। इसके अतिरिक्त ऊष्ण और शीतल जल वायुके कारण 
उसमें आइुचन और प्रसरण भी होता है । काँक्रीटम यह 
वात नहीं पायी जाती । इन दो विजातीय पदार्थोका आकुंचन 
या प्रसरण नितान्त विभिन्न प्रमाणमें दोनेके कारण काँकिटमें 
दरारें पड जानेकी सम्भावना रहती है। इसलिये यह पद्धति 
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छत या ऑगनके लिये उपयोगमें लाना ठीक नहीं । अन्य 
स्थानांपर यादि दरारें पड भी जॉय तो उसके लिये भयभीत 
होनेकी कोई आवश्यकता नहीं होती । क्योकि उस दशामें सिमेण्ट. 
या अस्फाल्टसे उन्हें मरा जा सकता है । 

(७) उक्त प्रकारके सदस्यही किन्तु कमानके तत्वको विशेषः 
रूपसे अनुसरण करते हुए एक और पद्धतिले पाटनका सूजन: 
किया जाता है। उसमें पच्चडोंके आकारकी पकड काटते हैं। ताकि: 
वह शिरोभागमें दो या डेढ़ इश्च रहनेसे नीचेके भागमें चार इञ्च रहः 
सके । अतः उसी तरह लकडी काटनेसे वह व्यर्थ व्यय नहीं होती १ 


( देखिये आङ्काति ५० ) 


आ. नं. ५० 


एक लकडी काटकर ३४ पकडें निकाळी जा सकती हें! 
इनकी रन्धाई करनेसे वे नितान्त चिकनी होकर उनमें 
गिलावा चिपकने नहीं पाता । पकडोंमें अळकतरा पोतकर उन्हे. 
एक-एक फुटके अन्तरपर जडते हुए नीचे आधार तस्तियाँ 
देकर ऊपर कांक्रीट बिछाया जाता है । ५६ दिनके उपरान्त. 
कांक्रीटके सूख जानेपर तर्तियाँ निकाल ली जातीं और आव- 
श्यकतानुसार गिलावेका पलस्तर कर दिया जाता है । 
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इस पद्धतिमें उक्त श्रेणीकी क्रियाके प्रायः सभी दोष वत्तंमान 
रहते हैं। अतः गच इत्यादिके जनके लिये इसका अवलम्ध लेना 
अच्छा नही । इसमें कमानके तत्त्वपर विशेष जोर पडनेके कारण 
जन साधारणरूपसे यह विशेष सुडढ होना चाहिये। किन्तु फिर सी 
इसमें व्यवद्दत होनेवाली लकडी गिलावेमें सदाके लिये गडी रहनेके 
कारण उसमें घुन रूगनेका भय रहता है । 


(८) पुनहेढीभूत सिमेण्ट कांकीट । इसका विस्तृत उहापोह 
एक स्वतन्त्र परिच्छेद्मे किया गया है । अतः उसकी यहाँपर 
पुनरावृत्ति करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 


(९) आजकल इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनीकी पुनट्टेढीभूत 
सिमेण्ट कांक्रीटकी नलिकाएं बाजारमें बहुत बिकती है। उनके 
सुजनके समयही उन्हें खड़ी चीरकर ६ से ८ फुटतककी लम्बाई तथा 
डेढूसे ढाई फुटतककी चौडाईके हुकडे तैय्यार किये जाते हें। जैसा कि, 
ऊपर पांचवें प्रकारमें वर्णन किया गया है, इस पद्धतिम सी दीवालपर 
गर्डर जडकर दो गर्डराके ऊपर कमानके सद्दश उक्त डुकडे 
जड़े जाते तथा उनके बीचमें सिमेण्ट काँक्रीट कूट-कूट कर अरा 
जाता है। कमानके शिरोभागपर इच्छानुसार शहाबादी या कटनी की 
लादी अथवा पेटेण्ट स्टोनकी सतह तेय्यार की जाती है । इसमें 
बड़ा भारी लाभ यह होता है कि, इसके भीत्यर्थ व्यवहारमें आने- 
बाली नलिकाएं तैय्यार मिलती हैं और उनके सुजनके लिये 
विनाकारण परिश्रम नहीं करने पड़ते । दूसरा लाभ यह होता 
कि, इस प्रकारकी पाटनमें अभिका भय बिल्कुल नहीं रहता । 
कमानकी मोटाई २ से २॥ इञ्च तक दोनेके कारण पाटन अत्यन्त 


हल्की होकर काये शीघ्र समाप्त हो जाता हे 


विभिन्न प्रकारकी पाटनोंकी लागतका तुलनात्मक दिग्वरीन 
करनेके देतु निम्न सारिणी दी गयी हैः 
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१ | लकडीकी पकड़ें, धरन, रीफ, बिछावन | १२३ 

२ » एक एक फुटप्र ,, , | ७१ से १२३ 
३ खोहेकी घरनोपर लकड़ीकी पकड़े, रफावे.| ७५ 

४ पकड़ोंमें लादी और कोबा ८५ 

४अ ,„ रोडा काँक्कीट ६८ 

५ | लोहेकी धरनोंमें इटकी कमाने | हु 
६७ | लकड़ीकी पकडोंमें कोबा ८५ से ९६ 
८ ` | पुनहेढीभूत सिमेण्ट कांकीट 


कितने गाले तथा कितने अन्तरपर किस नापका गडंर जड़ा 
जाय इसका हिसाव लगानेके लिये सब्वं साधारण नियम यह है 
कि, गडेरका जितना अधिक उभाड़ ( ४०७ ) हो उतनाही उसमें 
कम झुकाव ( 1)21९०४०7 ) होता हे । सामान्यतः (1 ) दस फुट 
तकके गालेमें प्रति फुटके हिसाबसे आधा इश्च उभाडू रखा जाता 
है। (7 ) दससे बीस फुटतकके गालेमें प्रति फुटमें आधा अधिक 
एक इञ्च, यह प्रमाण है । अर्थात्‌ १४ फुटके गालेमें ८ इञ्चके 
उभाड़का गडर व्यवहृत होता है । (11 ) बीस फुटके आगे प्रति 
फुटके हिसाबले आधा इञ्च अधिक २ इञ्च लिये जाते हैं । 


प्रतिवगं फुटमें ८०खे १००पौण्ड तकके वजनके लिये इस प्रकारसे 
पारिमाण निर्धारित किया जाता है । ८० पौण्ड वजनकी पाटन 
अत्यन्त हलके थ्रेणीकी समझी जाती है । उसका अचेतन भार 
६० पण्ड तथा ऊपर किसीके चढ़ने या सामान रखनेसे उसका 
सार २० पौण्ड समझा जाता है । १०० पौण्ड वजनकी पाटन 
प्राचीन पद्धतिकी अर्थात्‌ कडी सिल्लीकी होती हे । १२५ पौण्डकी 
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see 


= 


मध्यम श्रेणीके छोगोंके भवनोंकी, १४ फुट तकके गालेमें किसी 
भी श्रेणीकी होती हे । तथा १५० पोण्ड वजनकी पाटन पुनडेढीभूत 
काँक्रीट अथवा अन्य किसी भी श्रेणीकी समझी जाती है । २०० 
पौण्ड वजनकी पाटन मिल, छापखाने, गोदाम, नाटकशाला 
प्रभृति सार्व्वजनिक भवनोंमें बनायी जाती है। . 


इस निर्धारित परिमाणकी तालिकाका प्रयोग करना अत्यन्त 
सरल हे। उदाहरणार्थ--(१) १२ फुटका गाला, प्रतिवगे फुटके 
लिये १२५ पोण्ड वजन । उक्त तालिकाके अनुसार एक-एक फुट 
. चर ४०८१॥" नापके, १। फुट पर ४॥/%१॥ के, १॥ फुट पर.8 ९३ 
नापके, ३। फुटपर ६५३ के, ५॥ फुटपर ७५४ के गडर चल सकते 
हैं। ऐली दशामें करीब-करीब बैठनेवाले गडेर उत्तम समझे जाते 
हैं। क्योंकि उनसे दीवाळपर गिरनेवाला भार सम्यळ्रूपसे बँट 
जाता है। उक्त उदाहरणमें १ फुटपर ४८१॥ नापके या १। फुटपर 
छ10<१॥ नापके गडेर उपयुक्त होते हैं । इनमेंसे दूसरेका उभार 
पौन इञ्च अधिक होनेके कारण वह झुकावके सम्बन्धमे विशेष 
सजबूत होता है । 

उदाहरण--(२) गाळा १८ फुट, साव्वेजनिक लाइबेरीके दीवान 
खानिके मञ्चिलका, वजन भतिवर्ग फुटके हिसाबसे १५० पौण्ड । 
उपरोक्त धाराकी संख्या दो के अनुसार १८५३११० ड्ऱ्वी 
गडर होना चाहिये । तालिका संख्या ९ के अनुसार १८ फुटके 
गालेके लिये १००१ का ३० पौण्डी गर्डर ५ फुटपर चल सकता 
है । अथवा तालिका संख्या १० के हिसाबसे १२५५ का ६॥ फुटपर 
चळ सकेगा । दूसरे गर्डरका उभाड दो इञ्च बडा होनेके कारण 
चह झुकावके सम्बन्धमें विशेष अच्छा होता है । अब १२५५ के दो 
गर्डरोमें ६॥ फुटके जो छोटे गर्डर व्यवद्दत होतें हैं वे प्रथम 
तालिकाके हिसाबसे १। फुटपर ७ फुटके लिये २१५१" नापके तथा 
दूसरी तालिकाके अनुसार २। फुटपर ४«१॥ नापके जडे जाते हैं। 
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सवनका पृष्ठ भाग समथल, चिकना तथा रङ्ग देकर सुन्दर 
“बनाने एवम्‌ उसके अन्तर्गत भागमें जलवायुका प्रभाव रोकने 
“विचारसे भवनमें गिलावा किया जाता है । पत्थरके बन्धाऊ काम 
“पर अधिकसे अधिक १। इञ्च मोटा तथा ईटेके कामपर पोन इञ्च 
मोटा गिलावा किया जाता है। कोरदार पत्थरपर गिलावा भली- 
“भांति जमता नहीं । मसालेको जमनेमें सुविधा करा देनेके विचारसे 
-बन्घाऊ कामके जोड (दराजें) कील कांटेसे प्रायः पौन इश्च 
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गहरी खोद लिये जाते तथा उनमें भरपूर पानी दिया जाता है । 
पत्थरकी अपेक्षा इंटेके बन्धाऊ काममें कहीं अधिक पानी देना 
पडता है । क्योंकि, उनमें जल शोषण शक्ति रहती है । 


गिलावा करते समय उसका बहुतसा अँश जमीनपर गिरता 
और वह मिट्टीमें मिलनेपर निरुपयोगी हो जाता है। अतः इसके 
पूव्वेही जिस जसीनपर गिलावा करना होता है उसकी जलसे 
सींचाई कर ली जाती और उसे भलीभांति ठोकं पीटकर समथल 
बना लिया जाता हे । दीवालोंको छींटे-कतरोंसे बचानेके लिये 
उनपर चारों ओरसे बोरे या पनालीदार चद्दरे फेला दी जाती हैं । 


पहिला पलस्तर छरेंका दिया जाता है। उसके प्रीत्यर्थ स्निग्ध 
चूना तथा बालू १५२ प्रमाणमें सम्मिश्रित कर उस गिलावेमें थोडा 
सिमेण्ट मिलाते हुए उसका पलस्तर दीवाळपर फेला फैलाकर 
किया जाता है! छरा करनेका सूल उद्देश दीवालके पृष्ठ भागसे 
गिलावेका जोड चेठाना हे । अतः छरा मजबूतीसे जमाकर उसका 
पृष्ट भाग खुरदरा बनाते हें । यह स्तर प्रायःपाव इञ्च मोटा होता है। 


दूसरा पुट देनेके पूव्वे स्निग्ध चूना तथा बजरी १:२ प्रमाणमें 
सम्मिश्रित कर घानी अथीत्‌ चक्कसमं पीसते हैं | पञ्चात्‌ उसे उसी- 
तरह ७८ दिनतक रखकर पुनः पिसाइ होती है । जलस्नेही चूनेका 
प्रयोग करना हो तो ऐसा करना नितान्त आवश्यक हे । क्योंकि 
यदि ऐसा न किया जाय तो उसमें रह जानेवाले चुन कङ्कड छः 
छः मासतक ज्याक त्यां रह जाते ह जिसके कारण हवामें शीत पैदा 
हो जानेसे कली खिलकर उसस्थानपर गिलावा फूट जाताहे और 
दीवाल फोड़ेके सडश फूल उठती है । इस श्रेणीका गिलावा किस 
भ्रकारतैय्यार किया जाता हे, इसका विस्तृत विवेचन सा धन-साझुम्री 
भागके ' बालू-गिलावा ' शीर्षक परिच्छेदमें किया गया है। 


गिलावेके काममें शङ्क-सींप या शहाबादी पत्थरकी खडियाका 
चूना विशेष उपयुक्त होता है । 


NNN 
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छरेंका चूना यदि तीक्ष्ण जातिका हो तो छरेंकी क्रिया होनेपर 
एकबार जलकी तराई कर उसे ५६ दिनतक सूखने दिया जाता 
है। जलस्नेही चूनेके गिळावेका छरों करनेसे 8५ दिनतक दिनमें 


२।३ बार जलकी तराई करनी पडती है । 


दूसरा स्तर देनेके पूव्व तेलका हाथ फेरकर दीवालमें स्थान- 
स्थानपर तारके कांटे जड दिये जाते तथा गुनिया छगाकर उसकी 
मध्यवर्तीय डोरीको आडी-टेही पकडते हुए समस्त कांटोंके शिरो 
सायको एक सतहसें लाते हुए करनीकी सहायतासे उन कांटोंके 
चारों तरफ उनके शीषेभागके बराबर गिलावेके लम्बे-चौडे दांते 
बनाते हें । उनके किद्चित्‌ मात्र सूख जानेपर कांटे निकाल लिये 
जाते हें । आरम्भमें तेलका लेप देनेके कारण इस सभय उन्हें 
निकाळनेमें गिलावा उखड आनेका भय नहीं रहता । ८१० घण्टे 
पञ्चात्‌ अर्थात्‌ दांतोंके रूख जानेपर उनके मध्य सागमें गिलावा 
देते हुए दो-दो दांतोंपरसे छकडीका रन्धा चळाकर ऊपरसे गिला- 
चेका पलस्तर किया जाता हे । दांतोंके गिलावेमें थोडासा सिमेण्ट 
मिला देनेसे वे १।२ घण्टेमें सूखकर मजबूत हो जाते हें । दूसरे 


दिन इस पद्धतिसे तैय्यार किये हुए गिलावेपर लकडीके पीटनेसे 


भरपूर पिटाई की जाती तथा बीच-बीचमें वडे हरे, बेलकी शुद्द 
या झुडके पानीकी सिचाई की जाती है । 


इस प्रकार १।२ दिनतक यह किया करनेके पञ्चात्‌ उसपर 
दूसरा पलस्तर नीरू सन्द्लेका दिया जाता है। जिंसकी निम्मांण 
क्रिया साधनसामुग्री विसागके ' वालू-गिलावा ' शीर्षक 
प्रकरणमें दी गयी है । 

जहाँ गिलावा अत्यन्त चिकना चनानेकी आवश्यकता होती है वहाँ 
कहीं-कहीं सङ्ग जराहत ( 8080 $००९ ) नामक पत्थरको महीन 
पीसकर उसका चूर्ण बना लिया जाता है। पश्चात्‌ उसकी पोटली 
बनाकर सन्दला लगानेके प्रायः १ घण्टे उपरान्त उसके थोडेसे 
सूख जानेपर इसे फेरते हुए करनीसे घुटाई होती है। 
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कहीं-कहीं सन्दळेमें अञ्रकका महीन चूर्ण 
पाठी है । इससे गिलावेमें चमक आ जाती है निक) स 

सन्द्छेके स्तरकी सर्व्वं साधारण मोटाई प्रायः वू इञ्रसे ॐ 
इञ्च तकके भीतर होनी चाहिये। इससे अधिक मोटास्तर होनेसे 
उसमें बारीक दराजें हो जाती हैं । एकवार पलस्तर कर चुकनेपर 
उसे पानीले बचाना चाहिये तथा शीघ्रही छुवाई कर देनेसे उसमें 
महीन दरारें नहीं उत्पन्न होने पातीं । यदि छुवाई देरसे करनी 
हो तो शुड या बडे हरेंके जलका एक. हल्का हाथ सम्पूर्ण 
स्तरपर फेर दे । 

गुनियेमें बनी हुई दो दीवालोकि कोणोंमें कूडाकर्कट तथा मकः 
डियोंके जाले पैदा हो जाते हें । अतः आजकल उनमें गोलाई देनेकी 
परिपाटी हो गयी है । निःसन्देह यह व्यवस्था उत्तम है । किन्तु 
गोलाईका व्यास १ इञ्चसे अधिक होना अच्छा नहीं । 


गिलावेकी नयी पद्धति 


उक्त पद्धतिसे गिलावा करनेमें बड़ी मेहनत पड़ती है। इसके 
अतिरिक्त उस पद्धतिमें दो बार गिलावेको सानना पडता तथा 
पृथऋू-पुथक तीन पुट देने पड़ते हैं । अतः यह स्पष्ट है कि, इसमें 
मजदूरी अधिक लगकर समय सी बहुत नष्ट हो जाता है । साथंही 
यदि चूना जलस्नेही जातिका हुआ तो दीवालमें फोड़ेके सदृश्य 
फुलाव होनेका सय रहता है । अतः इन सब आपदाओंसे वचनेके 
लिये गिळावेकी निम्न लिखित पद्धतिकी शरण लेना विशेष उपः 
युक्त एवम्‌ सरळ सिद्ध होता है। जं छ 
अयमतः वराजें था सनि मठी आत एक जगह माग 
दीवालमें भरपूर पानी दे देना चाहिये ! 
स्वच्छ एवम्‌ महीन वालमें एक भाग सिमेण्ट और १ भाग तीक्ष्ण 
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(17) चूना मिलाकर रख दे । तडुपरान्त आवश्यकताचुसार उस 
सस्मिश्रणको पानीमें सानकर एक साथही उपरोक्त पद्धतिमें वर्णित 
'गिळावेका दूसरा पुट दे दे यह. गिलावा भायः ३।४ घण्टेमें सूख 
जाता है । इसके बाद उसे. एक दिन तक उसी तरह छोड़ते हुए 
कमसे कम ५६ वार जलसे. सींचे । तदुपरान्त दूसरे दिन एक 
ईटके डुकडेसे.पृष्ठ भाग भली .भांति. रगड़कर उसे साफ खुथरा 
और समथळ बनाये और अन्तमें सिमेण्ट १ साग, चूना पिसा हुआ 
'गिळावा १ भाग, शुभ्र एवस महीन मोरस १ साग जलमें सस्मिश्रितकर 
उसका अन्तिम पुट देते हुए सन्दा करे और करनीसे खूब घोटे। 


इस नवीन _कियामें सर्व्व साधारणकी अपेक्षा आधी मजदूरी 
'बेठती है । चक्कसमें दुबारा पिसाई नहीं करनी पड़ती । छरा नहीं 
करना पड़ता तथा पिटाइके परिश्रम और मजदूरी वच जाती है। 


सम्पूर्ण लांगतकी इष्टिसे तुलनात्मक रूपसे विचार करनेपर 
तीन चौथाई लागत पड़ती हैं। इसंमें उक्त कारणोंके वश व्यय 
'होनेवाला धन तो बच ही जाता है, साथही साथ, पाट, बेलकी 
शुद्दी, वडेहरे या शुड़ंका पानी नहीं देना पड़ता। अजबूतीकी 
'हृष्टिसे इस पद्धतिसे किया हुआ गिलावा कहीं अधिक मजबूत 
और वज्र बन जाता है। साथही उसमें सिमेण्ट होनेके कारण 
आरोग्यकी इष्टिसे भी. वह अत्यन्त हितावह होता और सौन्दर्यको 
बरद्धि करता है। : : : I. 

श ` सिमॅण्टका गिलावा 


“कहीँ-कहीँ शरीरारोग्यकी इष्टिंसे चूनेकी जगह सिमेण्टका 
"गिलावा किया जाता. हे। उदाहरणार्थ स्नानग्रृह, सण्डास, मो 
गटर प्रभृतिस्थानोंमें तथा जलाशयके अन्तगेत भाग, तहखानेकी 
-दीवाळें अथवा व्यवहृत जलके मळ निवारक कुण्डों इत्यादिमें। 
“दीवालोंपंर स्तर देनेके पूदवं इसके आयोजनकालमें सी दीवा- 
कह्लोंकी दराजो :और सन्धियांको भलीभाँति खुरुचकर स्पष्टकर 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्र. २११ 


NNN, 


छिया जाता है। इसकी निर्म्माण प्रणाली और व्यवहार प्रणाली 
साधन-सासुयी प्रकरणमें विस्तारं पूर्वक दी गयी है । 
_ जलाभेद्य गिलावा 

जछके कुण्ड अथवा ऐसेही किसी जलधारक स्थानको जल- 
स्पशेसे बचानेके हेतु जिस गिलावेका पलस्तर किया जाता हे, उसे 
'जलासेद्य गिळावा कहते हें । इसमें वाळू और सिमेण्टका प्रमाण 
२:१ रहता है । प्रयोगान्वित करते समय इसकी अधइश्वी तह 
देते हैं तथा उसके सूखनेके पूव्वेही महीन वालू तथा सिमेण्ट 
समप्रमाणमें मिलाकर उसका पुनः एक आध इस्वी स्तर दिया 
जाता है और उसपर केवल सिमेण्टका पुट देते हुए घुटाई होती 
है। इस क्रियांके पश्चात्‌ सिमेण्टके कुछ सूख जानेपर उस विले- 
'पित भागपर फिटकिरीके पानीका हाथ फेरा जाता और उसके 
'सूखनेके पूर्वही उसपर साबुनके पानीका हाथ फेरकर पुनः घुटाई 
होती है। इस क्रियासे जलाशय जलाभेद्य होजाता है।: है 

इंटोकी दीवालके लिये सस्ता गिलावा 

यह गिलाचा विशेषतः बाद्यगत्‌ भागंकी ओर विशेष सस्ता और 
सुविधाजनक होता हे । इसे काममें लानेके पूर्व्व दीवालको भली 
भाति जलसे तर कर देते हें । पश्चात्‌ सन्दळेमें आधा साग नरम 
सोरम मिलाकर करनीकी सहायतासे उसे दीवालमें स्थान-स्थान 
'पर जमा देते हें । तइपरान्त एक घडेमै तीन सेर गुड डालकर 
उसमें पानी भर दिया जाता और उसी पानीसँ एक नरम ईट बार- 
बार डुबा-डुबाकर उसकी सहायतासे दीवाळपर लगा छुआ 
'सन्दछा-फैलाकर सभथलरूपमं स्तरीभूत करते हुए सम्यक 
खुटाई होती है । सब्बै साधारण रूपसे इस स्तरका प्रमाण एक 
'इञ्च का आठवा हिस्सा होता है तथा इसमें लागत प्रति फीसदी, 
'वगे फुटके हिसाबसे केवळ ८१० आने तक पड़ती है।यह गिलावा 
अत्यन्त मजबूत होता है । टी. 
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रफ कास्ट अथवा सिमेण्टका छरा 


ईटेके काम की बाद्यगत्‌ शोभा बृद्धिङ्गत करने तथा पडदे 
बसाती जल मरने न देनेके विचारसे जिस प्रकार कामके बाह्य 
पुष्ठसाग पर गिलावा किया जाता है, उसी प्रकार उसके साथ- 
साथ छरा करनिकी सी परिपाटी है। केवल गिलावा करनसे उसके 
फफोले गिरनेका भय रहता है। किन्तु एकबार छरा किया जाने: 
पर उस भयसे बहुत कुछ अंशांमें छुट्टी मिल जाती है। दूसरी 
चात, छरेंमें जो विशेष रहती है, वह यह होती है कि, छरेंमें किसी 
भी रङ्ग का सम्मिञ्रण होनेसे, वह अनवरत-सूसलाधार वृष्टिः 
होने पर भी नष्ट नहीं होनेपाता । खिडकियों और दरवाजोंके' 
अगल बगलमें सादे गिलावेकी पड़ी तथा दीवार पर छरी 
करने या ठीक इसके विपरीत किया करते हुए उसमें विभिन्न 
खा सम्मिश्रण कर देनेसे काममें अपूर्व्य शोभा उत्पन्न हो. 
जाती है। 


छरी करनेके स्थानोंपर स्थित दराजें प्रथमतः सली भांति 
खोद्कर दीवालोंको सम्यळ्रूपसे पानीसे तर कर छिया जाता है ४ 
पश्चात्‌ सिमेण्ट १ भाग तथा गरगरेदार चौथाइ मोटे दानेकी बालू. 
'एकमें मिलाकर उसे पानीमें सानते हुए आवश्यकतानुसार उसमें 
इच्छित रङ्ग मिलाया जाता है । तडुपरान्त करनीकी सहायतासे' 
जोरसे फैला-फैलाकर वह मसाला दीचालपर पोत दिया जाता 
और घोटते-घोटते उसे समथळरूपमें आधा इञ्च मोटाईके प्रमाणमें' 
स्तरीभूत किया जाता है । इसमें मिळाये जानेवाळे रङ्ग अपने 
गीलेपनमें बड़े भड़कीलें मालूम होते हें । किन्तु पलस्तरके सूख 
जानेपर उनकी वह तेजी निकल जाती और उनमें फीकापन' 
आ जाता हे । कहीं-कहीं दो बार करके इस प्रकारके गिलावेके 
पतले स्तर देकर उसकी मोटाई इष्ट प्रमाणमें मिला दी जाती है। 
वह इस उद्देश्यसे कि, जिसमें कोई कोना-कतरा-गड़ढा पलस्तरसे 
छूटने न पाये । अतिरिक्त इसके कहीं-कहीं रङ्गीन गिलावेका एक 
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यलस्तर देकर अन्तमें उसी रङ्गके सिमेण्टके गिलावेका अन्तिम 
स्तर देनेकी परिपाठी दै । विशेषतया छरेंका सौन्दर्य बढानेके हेतु. 
नेश्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता हैः- 

१. एष्टभागपर कहीं भी ऊबड़-खाबड जगह या गड्ढा 
न छूटने पाये । 

२. जहांतक सम्भव हो सम्पूर्ण दाने एक ही आकारके हों । 

३. रङ्ग एकसा होना चाहिये । 

8. ईटके कास पर कमसे कम इतना मोटा स्तर होना चाहिये 
ताकि, उसके जोड दिखलायी न देँ । 

छरेंमें दोष इतनाही होता हे कि, उस पर गर्दो-धूल अत्यन्त 
जपी रहती है । 


स्भूथकास्ट अथवा वारीक छरा 


इस प्रकारका गिलावा बाह्यगत अङ्गमें करते हैं। पहिले उक्त 
विधानानुसार प्रायः आधेसे पौन इञ्च तक की मोटाईका सिमेण्टका 
गिलावा कर लगेहाथ महीन छनी हुई बालू और सिमेण्ट २:१ 
अमाणमें मिलाकर उसी मकार छरो कर देते तथा रन्डोंसे हल्के 
हाथसे रन्धाई कर देते हैं। 


इसी पणाळीके दूसरे एक मरकारमें आराम्भिक स्तर देनेवाले 
सस्मिश्रणमें सिमेण्टका प्रमाण कुछ अधिक कर दिया जाता है। 
तथा लगेहाथ उस स्तरपर सूखा दानेदार मोरम फेलाकर हल्के 
हाथसे रन्धा चलाते हुए उसे जमाकर समथल बना दिया जाता 
है। यह क्रिया नलिका द्वारा बाळूकी फुँकाई करते हुए भी पूर्ण 
की जाती है। नीचे गिरीहुई या सिमेण्ट में मिठाई हुई बालू पुनः 
व्यवहार में नहीं लायी जाती । इस प्रकारका छरा अत्यन्त 
सुन्दर होता है। 

इसी प्रकार मोटे छरेंकी भी प्रणाली है । उसमें सेमके बीजके 
आकारके मोटे मोरमके दाने छानकर, सिमेण्टका गिलावा करने 
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के पश्चात, उसके गीलेपनमें ही वें उसपर जड़ विये जाते और एक” 
दो फुट लम्बी तथा तीन-चार इञ्च चौड़ी लकड़ीकी तख्ती लेकर 
उसे उस जडाऊ कामपर रखते हुए हल्के हाथसे हथौडी चलाकर: 
उसके निचले पृष्ठ भागको एक समान कर दिया जाता है। इस 
क्रियामें यदि विभिन्न रङ्गके मोरमके दाने व्यवहारमें लाये जाँयः 
तो कार्यका सौन्दर्य द्विछुणित हो जाता है! कोण या चौकोर 
आकारके दाने जड़नेकी अपेक्षा गोलाकार दाने जड़नेमें विशेष 
सुविधा होती है । 
कोडी गिलावा (Mosaic Plaster) 


दर्शनी भागकी शोभा वृद्धिङ्गत करनेके लिये वेळ-वूटे इत्यादि 
निकारनेके काममें इस गिलावेका प्रयोग होता है। इसमें उत्तम 
श्रेणीका गिलावा आवश्यक भागपर काममें लाकर ऊपरसे थोडासा 
सिमेण्ट छिडक देतें हैं । पश्चात्‌ इच्छानुसार जिस आकार 
प्रकारका बेलबूटा निकालना हो उसका खाका (मानचित्र 
Outline ) प्लायवुड नामक लकड़ीके तस्ते, लोह निर्मित चद्दर 
अथवा मोटी दफ्तीपर निकालकर उसे उसी मानचित्रके आकारमें 
किनारे-किनारेसे काटकर गिलावेपर रखते और एक नोकदार 
कांटे अथवा करनीसे पृष्ठभागपर उसका प्रतिचित्र बनाते हु 
अन्तमें वह चद्दर-तख्ता या दफ्ती निकालकर उन चिन्हित 
स्थानोपर (1१2९4 111७8 ) जिळो किये हुए कवेलुओके रङ्ग- 
बिरङ्गी डुकड़े हाथसे बैठाकर उसपर पानी छिडकते हुए एक 
तख्ती रख देते और उसके पृष्ठभागपर हथौडी या करनीको 
हल्की चोट दे देते हें । ऐसा करनेसे वे कड़े सम्यकू रूपसेः 
गिळावेमें-जम जाते और सुन्दर मालूम होते ' हैं। उनपर पुनः एक- 
बार सिमेण्ट छिडका जाता और त्वरित ही कपड़ेकी सहायतासे: 
हल्के हाथसे पोंछ छिया जाता हे । यह क्रिया अत्यन्त सरल और 

विनी है । - - 
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बेलबूटेका खुदाऊ काम 
2c SHS 


_सिमेण्टके गिळावेमें रङ्गीन बेल-बुटोंकी खुदाई करनेकी एक 
ओर सरल युक्ति हैः— 
इसमें प्रथमतः सव्वं साधारण प्रकारकी भांति बाळू मिश्रित 
सिमेण्टका गिलावा कर पृष्ठ भागको कुछ खुरद्रासा रखा जाता 
है। पञ्चात्‌ उसपर इच्छित ( 2८:-67०००१ ) पाइ्वभागके लिये 
जिस रङ्गकी आवश्यकता हो _उसे सिमेण्टके साथ समप्रमाणमें 
मिलाकर उस मिश्रित पदार्थको जलके साथ दवीभूत कर दिया 
जाता है । तइपरान्त उस मिश्रित दव्यको हल्के हाथसे सारे पृष्ठ 
भागपर पोत देते हैं। यह पुट एक अष्टमांश इञ्चसे आधिक मोटा 
नहीं होता । पश्चात्‌ उक्तं चिधानाचुसार इच्छित बेल-बूटा एथकू 
चित्रित कर उसे गिळावेपर रखते हुए उसी साग विशेषपर हल्के 
हाथसे ब्रश या चिथडेकी सहायतासे तेल पोत देते हैं । तदनन्तर 
दूसरे किसी रङ्गमें सिमेण्टको समप्रमाण मिलाकर उसका एक 
हाथ सम्पूर्ण पृष्ठ भागपर घुमाया जाता और उसकी : स्थितिमेंही 
उक्त चित्रित स्थानपर पुनः खाका (००६ 110०) रखकर उसकी 
पुनरावृत्ती की जाती और अन्तमें हल्के हाथसे करनीकी सहायता 
लेकर वह महीन स्तर धीरेसे निकाल छिया जाता है। नीचे तेल 
लगा रहनेके कारण इस कियामें विशेष असुविधा नहीं होती । 
इस प्रकार किसी भी रद्गके पाइवंभाग पर (B९४ ४६०८०० ) 
विभिन्न रङ्गके फूल-फल एवम्‌ बेलबूटे चित्रित किये जा सकते हें । 
हां, रङ्गका मेळ तथा उनकी सजावट का ज्ञान होना इस कायेमें 
परमावश्यक है । 
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जमीन-फशे 
YC 
१--मोरमकी जमीन 

यदि सम्यळ्‌ प्रकारले मोरमकी जमीन की जाय तो वह नितान्त 
स्वच्छ और सुशोभित होती है। ऐसी जमीन पर पेर रखनेसे 
पैरॉंको ठण्हापन नहीं मालूम होता । इस प्रकारके फर्श अर्थात्‌ 
जमीन पर थोड़ा बहुत जळ गिरनेसे वह उसमें सलीभांति सूख 
जाता है। लादी अथवा पेटेण्ट स्टोनकी जमीन पर जरू गिरनेसे 
वह ज्यों का त्यां रहकर पेर सींग जाते हें । इसके अतिरिक्त हमारे 
सारतवर्षमें जूतेके बिनाही सारे घरभरमें घूमनेकी रूढी होनेके 
कारण तथा गोबरसे लीपनेकी प्रणाली प्रचलित होनेके कारण 
मोरमकी जमीन बनाना ही हमारे लिये विशेष उपयुक्त और 
सुविधोजनक हे । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि, लादी अथवा 
सिमेण्टकी जमीनें जब चाहे तव धोयी जा सकती हैं । किन्तु उन्हें 
प्रतिसप्ताह १ बार तो अवश्यही धोना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 
यदि ऐसी जमीन पर बैठकर भोजन आदि करनेके पश्चात्‌ उसे 
` गोवरसे लीप क्या तो वह उलटे आरोग्यकी इष्टिसे अत्यन्त 
भयप्रद होता है। उस पर लगा हुआ गोबर सलीाँति छूटता नहीं । 
अतः घरमें, कमसे कम रसोई घर तथा व्यवहार शुहकी जमीन 
तो अवश्य ही मोरमकी होनी चाहिये । व्यवहारगृहकी जमीन 
प्रसूत अबला ओके लिये सुविधाजनक होती है। उससे उनके पेरांमें 
ठण्ड नहीं लगती । इस प्रकार विशेष जमीनके लिये भहीन मोरम 
विशेष उपयुक्त होता है । इसका निम्माण करते समय जमीन की 
सतहके नीचे प्रायः ९ इञ्चकी गहराई तक की मिट्टी निकाल कर 
उसमें यथेष्ट पानी सर दिया जाता और ऊपर ६ इञ्चकी मोटाई 
तक मोरम भर वेते हें । यह -मोरम यदि कुछ कठोर और मोटा 
हो तो भी कोई आपत्ति नहीं। पश्चात्‌ उस पर भरपूर पानी देकर 
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क > ती कवी 
'आंटे या गाळे की तरह पेरांसे यूंथते हैं और अन्तमे कुछ रुक्ष हो 
जाने पर कुटाई होती है । तइपरान्त उस पर जिस सतहके वरावर 
'जमीन बनानी हो उतनी मोटाईका प्रायः आध इञ्च मोटा महीन 
सोरमका स्तर दिया जाता और पुनः पूव्वेवत्‌ उसमें पानी देकर 
७. ९७ nN य 1 
भरपूर शुथाई होती है । पश्चात्‌ उसे एक सतहमे लाकर दिनभर 
योंही छोड देते और दूसरे दिन भरपूर कुटाई करते हैं। इस कुटाईके 
समय आवश्यकतानुसार वारीक मोरसका छरां डांछा जाता और 
'दूसरे दिन गोबर और उसकी सिट्टी डालकर पुनः कुटाई होती है । 
'पञ्चात्‌ ९३ दिन तक उसे उसी तरह छोडते हुए प्रतिदिन एक बार 
उसकी कुटाई करते हें । इस अवधिमें यदि उसमें कहीं छोटी- 
सोदी दराज पैदा हो गयी हों तो वे कुटाईके समय मिटा दी 
“जाती और सारी सतहको एक समान बनाया जाता हे। यदि 
अत्यन्त चिकनी जमीनकी आवश्यकता हो तो २ भाग गोबर और 
१ भाग सिभेण्टके सस्मिश्रणसे उसे लीप देते और करनीकी 
-सहायतासे चुदाई करते हैं । 


“कारवार? नामक जिलेमें सोरमकी जमीन अत्यन्त परिश्रमसे 
'तेय्यार की जाती हैं। एक तो वहाँ निसगेने योंही जम्बूरी- 
( L९7७ ) मिट्डी अत्यन्त चिकनी और तेलही पैदा की है। दूसरे 
'चहाँके रहनेवाळे इस कार्य्यके प्रीत्यर्थ अत्यन्त परिश्रम करते हें। 
जमीनका रूप नितान्त काला दिखलायी देनेके लिये वहाँ गोवरमें 
'क्यिका काजळ मिलाकर उसकी छिपाई होती है। पञ्चात्‌ एक 
चिकने पत्थरसे उसकी सम्यकू घुटाईकर अन्तमें “गाराय” नामक 
प्रान्तीय फळसे घोटा जाता है । इस फलका उपयोग इस कार्यमें 
'बैसाही होता है जैसा कि, शाङ्क-पत्थरकी घोटाईसे होता है। 
दीमक आदिका भय बचानेके लिये प्रति शत वर्ग फुट जमीनमें 
दो सेर निमक और प्रायः आध सेर हरताळ या नीले थोथेका 
यानी पहिले दिन.सोरमके ऊपरी स्तर में दे देते हें। 
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पेटेण्ट स्टोनकी जमीन १ 

पेटेण्ट स्टोनकी जमीन नीचे. कांक्रीट तथा ऊपर सिमेण्टकाः 
गिलावा कर तैय्यार की जाती हे । यह अत्यन्त हल्की होनेकेः 
कारण ऊपरी मजिलपर शहाबाद अथवा इतर फर्श की अपेक्षा 
अत्यन्त न्यून भार पडता हे । जहां सिमेण्ट अत्यधिक महँगा नहीं 
मिलता वहां यह-फर्शकी जमीनकी अपेक्षा आधी या पोनी. 
लागतमें तैय्यार हो जाती हे और जहाँ लादीका मूल्य अत्यधिक 
होता है वहां तो इस प्रकारकी जमीनके सदृश दूसरा उपयुक्त, 
और सुलभ साधन ही नहीं हे । 


पेटेण्ट स्टोनको जमीनके लिये सुख्यतः नीचेकी जमीन अत्यन्त 
पुर्ती होनी चाहिये। इसके स्ूजनके समय सतहगत्‌ मज्जिल की 
. जमीनमें ९३ फुटके अन्तर पर फुट-सवा फुट गहरे गड्ढे 
खोदकर वे पानीसे सर दिये जाते हें । ऐसा करनेसे जमीन 
उस पानीको यथेष्ट रूपसे सोख लेती और उसका सम्भवनीय पोलाः 
साग पूरी तरह धस जाता हे । उसके सम्यऋरूपसे घस चुकने 
पर उसकी कुटाई होती है। पश्चात गिट्टी-चूनेका प्रायः ४६३ऱ्च मोटा. 
कांकीट किया जाता है। इस कांकीटमें आवझ्यकतालुरूप ढाल दे 
देते हे । पञ्चात्‌ उसे कूट कर २३ दिनतक उसकी तराई होती हे। 
इस तराइके उपरान्त तीन भाग बारीक और पृथळ-पुथक रवेकी 
बालू लेकर उसमें १ भाग ताजा सिमेण्ट मिलाया जाता और 
पानीमें उसका गाळा तैय्यार कर उसपर प्रायः पौन इञ्च मोटा स्तर. 
बिछाया जाता है। इस कियाके साथही साथ करनीसे उसकी पिटाई 
होती है। अन्तमें पुनः १ भाग सिमेण्ट और एक भाग बारीक बालू 
लेकर उसमें इच्छित रङ्ग मिलाते हुए जलमें सम्मिश्रित कर उस 
सम्मिश्रण अथात सन्द्लेका प्रायः चौथाई इञ्च मोटा स्तर दिया 
जाता और करनीकी सहायतासे उसकी भळीमाति घोटाई की जाती 
है। तडुपरान्त डोरी तानकर अगल-बगलकी पट्टियाँ और तदालु- 
षङ्गिक रूमालीका चित्रचित्रण किया जाता और करनीकी नोकर, 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्र २१९ 
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उन्हें संम्यळ्रूपसे ओर किञ्चित्‌ गहरे भावमें अङ्कित किया जाताः 
है । अगल-बगलकी पट्डियोंमें रङ्ग वैसिन्य उत्पन्न करनेके ल्यि' 
इच्छालुसार उतने भागमें पृथक रङ्ग मिलाकर पलस्तर कर दिया" 
जाता अथवा पहिला खुरुचकर उस स्थानपर नवीन सम्मिश्रण: 
विलेपित किया जाता है! यह क्रिया जमीनके निम्माण हो चुकनेपर 
तुरन्त की जाती है। कहीं-कहीं रङ्गको जलसंयोगसे पृथक रखते” 
हुए उसे सिमेण्टमें मिलाकर उस सूखे सम्मिश्णकोही 'चळनीमें 
डालकर इच्छित स्थानपर चालते और लगे हाथ करनीसे घोटाई' 
करते हें । इस प्रकारकी जमीन अत्यन्त शीघ्र सूखती है। अतः: 
उसकी घोटाई अत्यन्त शीघ्र की जाती है। 


अत्यन्त घोटाई करना भी हानिजनक है। कारण उससे जमीन, 
अत्यन्त चिकनी (पैर फिसलानेवाली) हो जाती है। इसके अतिरिक्त 
सिमेण्डका एक हल्का स्तर . भुपुष्ठसागपर जमजानेके कारण. 
जमीनमें दरार हो जानेका भय रहता है।. र्क 

कहीं-कहीं दो या तीन फुटके चोक बनानेकी परिपाटी है। उसमें: 
कागजके टुकड़े खड़े कर उनके दोनों ओर ऊपरवाला स्तर द्या. 
जाता है। उद्देश यह है कि, उससे वायुके प्रभावके कारण होनेवाले- 
आकुअन-प्रसरणको स्थान मिले। किन्तु उनके ज्यॉ-त्यों रहजानेके: 
कारण जमीन सद्दी मालूम होती और पानी पड्नेपर उनके सड़ ` 
जानेका भय रहता है। ऐसी परिस्थितिमें यदि उन डुकडोंकी जगह: 
लकडीकी तल्तियाँ तेलसे विलोपितकर खडी कर दी जॉय और. 
जमीनके निर्माण हो चुकनेपर उन्हें निकालकर उनके स्थानपर, 
आस्फाल्ट और बाळू भर दी जाय तो विशेष उपयुक्त और अच्छा. 
होता है। पं 

इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं प्रत्येक चौक पृथक-पृथऋू रङ्गसेः 
भरकर उनकी. घोटाई होती है । इसमें सन्देह नहीं कि, इस 
प्रकारकी व्यवस्था कार्यमें विलक्षण सौन्दर्य उत्पन्न करती है! 
किन्तु परिश्रम. अथक करने पडते हैं । यदि किसी चौककी 
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“पपडी निकल जाय तो कितना ही प्रयत्न करने पर उसका 
'पूव्वे रङ्गसे मिलान नहीं हो सकता । उस दशामें जोड 
स्पष्ट मालूम होता हे । कुछ लोग सिमेण्टमें अतिरिक्त रङ्ग नहीं 
"देते और कहीं ऊपरी स्तरके सम्मिश्रणमें लोहेका चूरा मिलाया 
जाता है। लोहेका चुरा मिलानेसे सिमेण्ट शीघ्र आकुश्चित हो 
“जाता और जमीनकी मजबूती द्विगुणित हो जाती हे । कुछ दिनके 
“उपरान्त लोहेके चूरेमें जङ्ग लग जानेके कारण उसपर एक प्रका- 
“रका पीतवर्ण रङ्ग जम जाता और उसके कारण जमीनकी शोभा बढ 
जाती है। इन क्रियाओंके अतिरिक्त कहीं-कहीं खपडे, सङ्गसरवर, 
“कौडी, सींप, चीनी मिट्ठीके सामान इत्यादिके दुकडे जोडकर तथा 
“पीतल-तास्बा आदिका चूरा देकर जमीन घोटी जाती हे । तात्पर्य 
: यह कि, ये सब सोन्द्येको द्विशुणित करनेके साधन हैं । 
उपरोक्त प्रकारसे रुमाल आँकनेक पश्चात्‌ ५६ घण्टेके उपरान्त 
जमीन पर थोडासा पानी डाळ दिया जाता हे । पश्चात्‌ दूसरे 
“दिन उस पर लकडीका मूसा या घास फैला कर ५६ दिन तक 
“उस पर वारबार यथेष्ट पानी छोडा जाता है। कहीं-कहीं इस 
'क्रियाम बोरोंकी शरण लेते हैं। किन्तु उससे बोरे सड जाते और 
-उनमें' सिमेण्ट का रह जम जाता है। जो किसी भी प्रकार से 
निकलता नहीं। - 
पेटेण्ट स्टोनपर प्रसुखतया तीन कारणोंसे वाळके सश महीन- 
दरारें पड़ा करती हें । उनमेंसे पहिला कारण तो सिमेण्टको शीक्ष 
सूखने देना, दूसरा कारण सिमेण्टमें बाळू की कमी होना तथा 
“तीसरा कारण जमीनकी अत्यन्त घोटाई करना है। गहरी और 
“बडी दरारें सतहगत्‌ जमीन घँस जानेके कारण, पुराना सिमेण्ट 
प्रयोगान्वित करनेके कारण तथा नीचे लकडीकी पकड़ या 
-तख्तियाँ होनेके कारण पैदा होती हैं। इनमेंसे प्रथम कारणके 
'निवारणाथ कमसे कम ३४ इञ्च मोटा चूनेका कांक्रीट बिछाकर 
“उसकी सम्यळ कुटाई करनेसे उपरान्त उस पर पेटेण्ट स्टोन 
“किया जाता है । दूसरे कारणसे जमीनके सूख जाने पर 
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पा न की 
पपडियाँ निकलनेका भी भय रहता हे । अतः जहाँतक होताहे, इस 
कार्यमे ताजे सिमेण्टकाही व्यवहार करते हैं। नीचे लकडीकी पकड 
या तख्तियाँ होनेसे उनका जळसे सम्बन्ध होने अथवा नम हवामें- 
रहजानेपर वे फूल उठतीं और ऊष्ण वायुमें संछाचित हो जातीं 
हैं। शीतका भी परिणाम उनपर इसी प्रकार होता रहता है। इस" 
अव्याहत आकुंचन एवम प्रसरणका परिणाम तदुर्पारे जमीनपर 
होकर उसमें द्रारें होजाती हें । मञ्जिलके पाटन पर किये हुए पेटेण्ट' 
स्टोनमें यदि दरारें हो भी जॉय तो उनसे विशेष आपत्ति नहीं 
होती । किन्तु छतकी जमीनमें ऐसा होनेसे वह चुने लगती हे ।. 
अतः जहाँतक होता है, छतके पेन्देमें काष्टका संयोग नहीं रहने: 
दिया जाता । यदि किसी ऐसेही कारणवश उसके रखे विना कोई 
चाराही न हो तो उस परिस्थितिमें छकडीके ऊपर इश्च डेढ़ इञ्च 
सोटाइका विशुद्ध वाळू अथवा बालू मिश्रित मिट्टीका स्तर देकरः 
उसपर कांक्रीट तथा अन्तमें पेटेण्ट स्टोन करते हें। इससे लक-- 
डीको संकुचित और विस्फारित होनेमें पय्याप्त गुज्जाइश होजाती हे। 

जिन स्थानापर शीतकालम अत्यन्त सदी और ग्रीष्ममें भयानक 
गम्मी पड़ती है, वहाँ भी इस प्रकारकी क्रियाएं निरन्तर होती 
रहती हें । अतः उस परिस्थितिमें वहाँ शिरोभागके स्तरके पेटेमें: 
लोहेकी तारकी जाली जड़ दी जाती है। 


शहावाद तान्दूर या कटनी लादी 


लादी प्रायः कांक्कीटके ऊपर या व्ययमें किफायत करनेकी 
दृट्टिसे कभी-कभी मोरम पर भी जड़ी जाती हे । यह ठीक शुनि 
येमे गढ़ी हुई होनी चाहिये । ढाळ देनेका प्रमाण आरम्ममें ही 
निश्चित कर उसके अनुसार चढ़ावके कोनेमें एक तथा उतार की 
ओरवाले कोणमें एक,-इस प्रकार दो फरियां प्रथमतया जड़ी 
जाती हें। पश्चात्‌ इन दोनों पर एक डोरी तान कर मध्यवत्तीय: 
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“समस्त फर्शियाँको उसकी सतहके हिसाबसे जड़ा जाता है । 
आरस्भमें नीचे हू रखकर उसपर फरशी रखते हुए मोटाईका 
अन्दाज लगा लेते हैं तथा उसी हिसावसे 'कङ्कडके स्थान पर 
भगिलाचा डालकर फशी जड दी. जाती है | यदि चढाव अत्यधिक 
“हो तो गिलावा निकाल लियो जाता और थोडा होनेसे लकडीके 
-पिटनेसे' ठोक कर सतहमें लाया जाता है। उतारमें बैठनेसे थोडा 
“गिळावा अधिक देकर पुनः उस पर फशी जड़ दी जाती है। इस 
जुड्ाईमें फर्शीको सतहमें लानेके हेतु उसके नीचे पत्थर 
'इत्यादि की चिप्पी ठोकना चुरा ह । इसी प्रकार सिलावेमें 
कङ्ूड इत्यादि न होने चाहिये । उन्हे जुडाई करने पूव्वेही 
“निकाल दिया जाता है । दरवाजेमें पल्लॉँके नीचे कमसे 

कम आध इञ्च लादीकी सतह रखी जाती है। यदि दरवाजेमें 
"देहली न हो तो सतहका भाग थोडासा उठाकर दोनों ओर झुका 
"देते हैं ताकि, पछे रुकने नहीं पाते इन फर्शियोंके जोड़ आध इञ्च 
चौड़े विशेष उपयुक्त होते हें । इससे कम चौड़ाई होनेसे भीतर 
“गिलावा या सिमेण्ट नहीं भरा जा सकता । परिणाम यह होता है 
कि, चीचमें पोलापन रहकर उसमें चींटियाँ अपना निवासस्थान 
-बना लेती हें । 
जहाँ रुमाली फशी करनी होती है वहाँ जिस नापके चौकोर 
पत्थर जड़ने होते हैं, उनमेंसे एक पत्थरको लेकर उसे चौकोर 
गढ़ लिया जाता तथा उसके कणेकी नाप इञ्चमें लेते हुए उसमें 
आधा इञ्च जोड़के लिये मिला देते हैं । पश्चात्‌ गहराईकी लम्वाई 
और चौड़ाईके इञ्च बनाकर उन्हें उनसे भाग देते हैं। जो भागफल 
"निकलता है,-उतनी कलियाँ उस ओर बैठती तथा :जो शेष बचता 
“है उसकी आधी चौड़ाईकी तख्तियाँ दोनों ओरसे दो जड़ी जाती हैं । 
जोड़,-महीन बालू तथा सिमेण्टके समान सम्मिश्रणसे भर दिये 
जाते हं। सलईके जोड़ोंमें कतवार रह . जानेकी अत्यधिक गुज्जा- 
'इश रहती है। अतः समथळ जोड़ही-विरोष उपयुक्त होते हैं। ऐसी 
!परिस्थितिमें. चौड़ाई बराबर रखनेसे सोन्द्ये . द्विणाणित .हो जाता 
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है। सलईकी रेखा एकही पत्थरके लिये न खींचकर गहराईके 
कं ओरसे दूसरी ओरतक सीधी आँकी जाती हे । 

जिन्हें अपने भवनके प्रीत्यथ एकही बार गीट्ठीमँ पैसा न फँसाना 
हो तो वह लादीकी जुडाई यथावकाश भी करवा सकते हैं । ऐसी 
दृशामें प्रथमतः सोरमकी जमीन बनवा कर आगे पीछे उसे 
'थोडासा खुरुचते हुए उसपर कांक्रीट बिछाया जाता और उसपर 
लादीकी जुडाई होती है। अथवा कांक्रीट विछाकर उसकी गीली 
'दशासेही उसपर सूखा. सिमेण्ट तथा महीन बाळू सम प्रमाण 
'और  मिश्चित रूपमें फैला दी जाती और सम्यकू घोटाई की 
“जाती है। इस प्रकारकी जमीन भी सरलता पूर्व्वक ५१० बरस 
तक भलीभांति काम देती है। 


पॉलिश फशे अठकोणी तथा जिलोदार 
खपडोंकी जमीन 


यह सब जड़नेके पूवव सतहमें कांकीट बिछाया जाता है। 
पॉलिस फश न्यूनाधिक रूपसें मोटी हुआ करती है। अतः 
इसके निमित्त गिलावा पतला तैयार किया जाता है। जिलोदार 
खपडे भायः एकही मोदाईके होते हैं। इसलिए उनके प्रीत्यर्थे कांक्रीटके 
शिरोसागपर गिलावा फेलाते हुए ऊपर प्रायः एक दशमांश इञ्च 
मोटी सतह सूखे सिमेण्टकी देकर .उसपर एक ओरसे खपडे 
बिछाते चले जाते हैं। पहिली पॉक्ते व्यवस्थित रूपसे विछानेके 
उपरान्त उन बिछाये हुए खपडों तथा विछाये जानेवाले खपडोंपर 
“णक रन्धा रखते हुएउसपर सतह-मापक-यन्त्र रख देनेसे जमीनके 
“उतार चढावका पूणे ज्ञान हो जाता है । खपडोंका कोई भी कोना 
चढ जाना अथवा सस जाना अच्छा नहीं होता । बिछे हुए खपडों 
“पर पानी देकर पश्चात्‌ उनपर एक लम्बी एवस समथळ लकडीकी 


२२४ हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र. 


Nr, 


तख्ती रखते हुए उसे हथौडीसे ठोका जाता और ऊपर आये हुए 
पतले सिमेण्टको छकडीका बाराक चुरादा डालकर उससे पोळ 
लिया जाता है। पञ्चात्‌ ५६ दिनतक उस कामकी भरपूर जल- 
तराई होती है। 
पॉलिश लावीकी जमीन पर शहावादी अथवा तान्दूरकी फर्श 
की तरह सन्धि रखनेसे काय्येमें भद्दापन आजाता है। अतः फर्श 
की जुड़ाई होतेही उसे रेतीसे रगड़कर उसके चारों कोने साफ कर 
लिये जाते हैं। फशीकी जुड़ाई होनेके उपरान्त दोनों फर्शियोंका 
मध्यगत्‌ जोड़ एक षोडशाँस इञ्चसे अधिक न रहना चाहिये ।- 
पेशराज लोग मोटे जोड़ों अर्थात्‌ सन्धियोंको छिपानेके हेतु उनपर. 
सिमेण्ट डाल देते हे । इससे दोहरा घाटा होता है। एक तो यह 
कि, सन्धियाँ अधिक विस्तृत होनेसे पुनः फशी निकाल कर उनकी, 
इुरुस्ती नहीँ हो सकती तथा दूसरे यह कि, आवश्यकतासे अधिकः 
सिमेण्टको निकाल बाहर करनेके हेतु पुनः उसे पत्थरकी सहाय- 
तासे घोटना पड़ता हे । इसमें परिश्रम अत्यधिक होते तथा व्यर्थः 
ही मजदूरी देनी पड़ती है। 
पॉलिश फर्शीकी जुडाई दोनेके पञ्चात्‌ उसके जोड तथा पृष्ठ 
सागको अन्य किसी नरम पत्थरखे घोटकर चिकना बनाया जाता 
है। इस प्रकारकी फर्शीमे किसी प्रकारका मळ नहीं चिपकता 
और यदाकदाचित चिपकभी जाय तो जलमें तर किये हुए चिथडेसेः 
उसे सरलता पूव्वंद निकाल लिया जा सकता है । 
ईटकी जमीन 
सतहमें मिट्टी कूटकर चूनेका कांक्रीट बिछाते हुए उस पर 
चुनिन्दा ईटे जलमें भिंगा कर नीचे गिलावेकी गद्दी देकर जड़े जाते 
हे । ईटोके निव्वोचनके सम्बन्धमे - साधन-सासुग्री विमा- 
गे विस्तृत विवेचन कर दिया हे । अतः उसकी यहां पर पुनरा- 
वृत्ती करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इन ईोंके किनारेकी 
सन्धियोंमें एक अष्टमांश इञ्चकी मोटाई तक चुनेका गिलावा देकर 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्न २२५ 
उनकी फरशी तैयणार होती है।इस पद्धतीमें भी बगळमें सरल 
पट्टी जड्कर शेष ईडे तिर्छ ( रुमाली पद्धतिसे ) जडनेसे फरशा 
विशेष सौन्दर्यं आ जाता है । कोडी पर जड़नेसे जमीनकी मजबूती 
कुछ अधिक हो जाती है। शिरोभाग पर भिलावेका पलस्तर नहीं 
किया जाता । इसका कारण यह है कि, वह इंटोसे चिपकता नहीं 
और उसके नीचे विस्तृत दराज रखनेका पेशराजको बिना मांगे 
अवसर मिल जाता है। 


कवडी की फर्शी 
YOO 


इस भकार विशेष फर्शीके प्रीत्यथ विशेषतः जिलोदार खपड़ोंके 
डुकड़ोंसे काम लिया जाता है 


है। इन डुकड़ों का एक पेटा नितान्त 
खुरदरा होता है। वाजारमें ये डुकडे बजनके हिसावसे बेचते 
हैं। प्रसुखतया ये चार जगहके होते हैं । जापान, इग्लेण्ड 
बेल्जियम और जम्मेनी। जापानी खपडोंका रङ्ग कुछ काल्याप 
होनेपर फीका पड़ जाता और खुफेद होनेपर .उनसें 
पीलापन आ जाता है । इग्लेण्डके खपड़े अच्छे होते हैं । 
किन्तु अत्यन्त मोटे और अत्यधिक सूल्यमे पाये जाते हैं। इस 
` इष्टिसे विचार करनेपर बेल्जियम और जम्मेनीके खपडे रङ्ग-ढङ्ग 
तडक-भड़क, टिकाऊपन और मूल्यमे विशेष सुलभ और अच्छे 
होते हैं । ये सुफेद और पचरङ्गी दोनो प्रकारके पाये जाते हे । 
. रङ्गीन खपडोंके लिये प्रायः दूना दाम देना पडता है। ये दुकडे 
बाजारसे छाकर उन्हे कांटे जडनेकी हथोडीसे तोड कर प्रायः 
आधे इञ्चके डुकंड कर लिये जाते हैं।इन दुकडोका चमकदार 
साग चौडा तथा ऊबड-खाबड हिस्सा संकडा होना चाहिये। 
इसके विपरीत दृषावाले डुकडे इष्ट कायके निमित्त निरुपयोगी 
होते हैं। 
१५ 
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इन दुकडोका संग्रह कर चुकनेके पश्चात्‌ फर्शियोंकी अन्य 
श्रणालीके अनुसार नीचे चूनेका कांक्रीट बिछाकर उसपर भायः 
आध इञ्च मोटाईकी गिलावेके सदश कफलात की जाती है। 
यह कफलात सव एकसाथ नहीं की जाती वरन भाति ४ घण्टेमें 
जितना काम हो सकता है, उंसीके अनुसार उतनीही की जाती 
है । उसपर एकदशमाँशा इञ्च मोटा, सूखे सिमेण्टका स्तर चळनीसि 
चालकर बैठाया जाता तथा जिस आकार-प्रकार और रूप रंगके 
बेलबूंट जमीनपर अङ्कित करने हों उन्हें दफ्ती अथवा लोह- 
चद्दरों पर अङ्कित कर, उनका मानचित्र गिलावेपर खुरुचकर 
बनाया जाता है । इस कार्यमें फूलॉंकी पज्ञाडियाँ छोटी रखना बुरा 
है । रेखाओंपर विभिन्न रङ्गके डुकडे वाद्यगत्‌ कोरोंकों जोड़कर 
जड़े जाते हैं। पश्चात्‌ सायङ्कालको कार्यकी समातिके समय कृत- 
कार्यपर थोडासा जल छिडककर उसपर पुनः सूखा सिमेण्ट 
छिडका जाता और ऊपर एक समथल लकड़ीकी तख्ती रखते हुए 
उसपर हथोड़ी चलाकर समस्त डुकडोंको एक सतहमें लाया जाता 
है। ऊपर शेष रहा हुआ सिमेण्ट लकङ़्ीके बुरादेसे साफकर 
५।६ दिनतक कार्यकी जल तराई होती है। 


इस प्रकारकी फरा तैय्यार होनेपर वह जितनी सुन्दर मालूम 
होती है, उतना उसके विधानमें कौशल्य और कलाका काम नहीं 
होता । हां, काममें देर अवश्य लगती हे । कचडियां ( जिलोदार 
खपडोंके डुकडोंको ) को मिलाते समय उनकी सन्धियां अधिक 
चौडी रखनेसे कार्यमें भद्दापन आ जाता और स्थान-स्थानपर 
काले धब्बे उठे हुए मालूम होते हैं । 


दीवानखाने उफ बैठकखानेमें इस तरहकी फरोंबन्दी अधिकांश 
रूपसे व्यवहृत होती है । अन्य कमरोंमें,-उद़ाहरणार्थ रसोईघर, 
सोजनग्ूह इत्यादि स्थानोंमें इसका सुजन आरोग्यकी इष्टिसे 
हानिकर हे । कारण, वहाँ एकत्रित होनेवाला कूटाकर्कंट जडाऊ 
'काममें जम जाता है । 
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न... 


खारी फशी बन जानेपर उसे धोनेंके लिये गन्धकके तेजाब 
{ Sulphuric 4010 ) का प्रयोग किया जाता है । इस तेजाबको 


चोयुने पानीमें मिलाकर चिथड़ा डुवा-डुबाकर सारी फशी पोछ- 


कर साफ कर लेते हें । किसी स्थानपर यह मिश्रित जळ अधिक 
गिरनेसे वहांका सिमेण्ट खोलने छगता और जोड अधिक गहरे 
हो जाते हैं । फल यह होता है कि, वहां कूटाकर्कट जमनेकी 
युञ्चाइश रह जाती है । चिथड़ा घुमानेपर पुनः सादे पानीसे 
सम्पूर्णं फर्शीको धो छिया जाता है। | 


आस्फाब्ट अर्थात अलकतरेकी जमीन 


~ 


इस भकारकी जमीन अधिकाँश रूपसे छत या आंगन की 
'होती है । इसका रङ्ग घना काला होता हे । अत्यधिक ऊष्णता 
याकर यह नरम होजाती और पेर जलाती रहती हे । इसकी नवी- 
नाचस्थामें इससे कई महिनोंतक अलकतरेकीसी डुगीन्घि निक- 
'छती रहती है । गर्मी या शीतके कारण इसमें द्रारे नहीं होतीं । 
जलके लिये यह अभेष्य हे। इसके न उखडनेका भय है न बार- 
बार इुरुस्ती करनेकी चिन्ता । आस्फाल्ट नामक पदार्थ वाजारमें 
बिकता है। यह अळकतरेहीका एक प्रकार है। इसकी पसुखतया 
दो जातियों होती हें। एक घन और दूसरी प्रवाही । घन जातिके' 
आस्फाल्टके डुकडेकर कढ़ाईमें डाले जाते और उन्हे चूल्हेपर 
रखकर नीचे प्रबल अझिताप दिया जाता है। उनका दचीकरण 
होना आरम्भ होतेही उन्हें एकबार चलाढ्या जाता और पूर्ण 
खूपसे ववीभूत होनेपर उस ब्व पढार्थम १ भाग सिमेण्ड और _ 
'दो भाग सूखी बाळू मिला दी जाती है। पश्चात्‌ उस सम्मिश्रणको 
एक वार चलाकर दूसरा ताव देनेके पश्चात्‌ कढाईसह नीचे उतार 
लिया जाता है। तइपरान्त कांकीट की हुई जमीनको साफ झाड- 
'पॉंछकर उसपर वह खौलती हुई दषामें उडेला जाता और करनीकी 
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सहायतासे फैलाकर एक सतहमें लाते हुए लकडीके ' पिटने ? से 
तुरत पिटाई आरम्भ कर दी जाती है। घरू काममें यह सतर 


~ 


आधे इञ्चसे पौन इञ्च तककी मोटाईका पर्याप्त होता है । 


NNT 


छप्पर ओर खपड़ेल 


वसात और जळवायुसे घर तथा उसमें रहनेवालोंके संरक्षणार्थ 
भवनके ऊपर छप्परका रहना नितान्त आवश्यक है। इसमें निम्न 
लिखित विशेषताएं अवश्यमेव होनी चाहिये । 

१--वह कहींले भी चुवे नही । २-ग्रीष्मतापके कारण बहुत 
गर्म न हो। ३--आँधी या प्रबल वायुसे उड न जॉय । ४--देखनेसें 
सुन्दर मालूम हो । छप्परकी अच्छाई-बुराई पर भी सवनका 
अधिकौश सौन्दर्य निर्भर करता है। पानीकी निकासी और चूनेका 
प्रतिकार करनेके लिये उसे यथोचित रूपसे ढ़ालुआँ बनाया जाता 
और उसका ऊपरी आच्छादन जलाभेद्य ( 2४९ 07०० ) रखा 
जाता है। यह विशेषतः नितान्त सादा बनाया जाता है । इसमें 
पानीकी निकासीके लिये जितनीही कम नालियाँ ( ४०।।९5 ) 
हों उतनाही वह उपयोगी और उत्तम समझा जाता है। शोमा 
तथा अन्य किन्ही कारणोंवश यदि नालियाँ रखनीही हों तो उन्हें 
दीवालपर लम्बी-लम्बी पंक्तियोंम रखना योग्य नहीं । ऐसा कर- 
नेसे यदि दीवाळं कच्ची हाँ तो उनके भीतर पानी मरनेका अय 
रहता तथा पक्की अर्थात्‌ चूनेके गिलावेकी होनेसे उनमें दाग पड़ 
जाते हैं । इसके अतिरिक्त निरन्तर पानी चूते रहनेके कारण घरकी 
वायु नम हो जाती और आरोग्यके लिये भयानक बाधा प्रस्तुत हो 
जाती है । अनुभवी स्थापत्य शास्त्री अवनका मानचित्र तैय्यार 
करते समयही इन सब बातोंपर ध्यान रखते हुए छप्परकी योजना 
स्थिर करते हँ। उनका विशेष ध्यान छप्परको नितान्त सादा 
और सुलभ वनानेकी ओर होता है। विशेषतया सवनका यह 
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अङ्ग दीवालके बाहर प्रायः १॥ फुट निकला रहता हे । जहाँ मूस- 
'लाधार और फुलझडीकासा पानी वरसता हो वहाँ यह प्रमाण २ 
'फुटतक भी कर देते हैं। किन्तु इससे घरमें किश्चित्‌ अन्धेरा हो 
'जाता हे । 

छप्परके प्रायः १--एक-पाखी, २--दो-पाखी, ३-चौपाखी 
या चौकोर, ४-माळवदी ( आधारयुक्त) और ५-छत, इस प्रकार 
पाँच प्रकार होते हैं । 

पक पाखी छप्पर प्रायः आंगन या जानवरोंके निवासस्थानपर 
व्यवहृत होता है । पहिले एक ओर दीवाल या दीवालोंमें लकडी 
अथवा पत्थरकी बाहे जड़कर उनपर एक लरधी रख दी जाती 
और उसपरसे दूसरी और तांतं के सहारे छप्पर रख दिया जाता 
है। यादि दीवाळपर ही छप्पर रख दिया जाय तव तो कोई वात 
नहीं है। किन्तु यदि बह उक्त बाहोंपर रखा गया हो तब तो 
छप्परके ऊपरवाली दीवालोंके वाझ पृष्टसागपर बसोती जलकी 
सार पडनेसे दीबाळ और छप्परके बीचकी दराजमेंखे पार्नाके 
चरमें प्रवेश पानेकी सम्भावना होती डे । इसके प्रतिकारका उत्कृष्ट 
उपाय (जैसा कि आक्काति संख्या ५१ में) यह है-कि, उसकी 
बनावटमें परिवत्तेन कर 
डे और वह 'परिवत्तन 
छप्परके ऊपर 
अथवा पत्यरकी कङ्गनी 
दीवालके बाहर निकाळ- 
नेके रूपें किया जाता 
है। इस प्रकारक व्यवस्था 
होनेसे सारा जल निस- 
भतया बहकर छप्परपर 
जा गिरता है । आँगनका- 

आक्कति नंबर ५१-५२ छप्पर चद्दरदार होनेसे 

जिस स्थानपर वह चद्दर पडती हाँ उस स्थानकी ढीवालाँका 
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सुजन करते समय ईटोंका एक स्तर प्रायः १॥ इञ्च भीतर जडते 
हुए उसमें चहदरें बैठायी जाती और ऊपर गिलावे और सिसेण्टका 
जोड-पलस्तर कर दिया जाता हे । 


आंगनके छप्परके लिये प्रत्येक खम्भेके ऊपर एकएक भसुख 
तरका ( 01०9) 1६७' ) जड़कर उसपर बत्ते (2पणांगर ) 
बेठाते हुए उनपर छोटे-छोटे तरकोंकी जड़ाई होती है! किन्तु 
इस प्रकारकी व्यवस्थासे छप्परकी मोटाई बढ़कर व्यय अधिक 
हो जाता है । इसके बदले प्रमुख तरके और वत्तोंको छोडकर 
केवल तरकों ही को थोडी-थोडी दूरी पर जडनेसे भी काम निकल 
जाता है। किन्तु इस दशामें इन छप्परोंकी स्थापना करनेके पूर्य 
एक बातका यह ध्यान रखना पड़ता ह कि, प्रति छः या सात फुटके 
पीछे जो तरका जडा जाय वह अन्यांकी अपेक्षा कुछ अधिक 
सोटा हो तथा (जैसा कि आकृति संख्या ५२ में दिखाया गया 
हैं ) उनमें खांचे बनाकर लग्धियाँ जड दी जाँय। ऐसा न करनेसे 
छप्परके ऊपरी भारके कारण कुछ दिनमें खस्भे सीतरकी ओर 
झुक जाते हें । उसके बजाय तीन सूत मोटाईकी लोहेकी तख्ती 
मोडकर उसमें छिद्र बनाते हुए खम्भे, लग्धी-तरके इत्यादिसे 
(801७ ) पंचकस द्वारा कस देते हैं । आकृति संख्या ५२ में 
तरके के खांचेमें लग्घी जडकर उसके अतिरिक्त छोहेकी तख्ती 
भी पंचकस द्वारा जड दी गयी है । 


(२) दो-पाखेका नितान्त सादा छप्पर दोनो ओरके तरकोंका 
आधार देकर उनपर रीफ इत्यादि जड़कर तैय्यार किया जाता है । 
कहीं-कहीं दो तरकोंके ऊपरी अग्ममागके आधारपर कैंची जडते 
हैं। यह तरके डेढ़-डेढ़ फुटपर होनेसे छप्पर १२ फुट तकके 
गालेतक सरलतापूव्वेक तेय्यार हो सकता है। इसको बड़ा रखना 
हो तो उसमें किसी न किसी प्रकारकी कैंची देनी पड़ती है । 


(३) चौपाखी छप्परके हेतु चारों दीवालें एक चोघेरेमें लाकर 
उनके चारों कोनोंमेंसे चतुर्दिकस्थ सतह तथा दीवालसे ४५ अँशका 
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कोण बनाकर कोणयुक्त तरके मध्यवत्तीय 'चाणपर' जड दिये जाते 
हैं। कहीं-कहीं पारिभाषिक प्रयोगमें इन कोणयुक्त तरकोंको तीर 
सी कहा जाता है।इस भकारके छप्परोंकी योजना करनेसे 
चन्दृइदार दीवालोंका सजन करना बच जाता तथा तीरोंके बीचमें 
तरकोंके छोटे-छोटे डुकडे भी व्यवद्दारमें आजाते हैं । किन्तु गाला 
बड़ा होनेसे तीरोंकी लम्बाई अत्यधिक बढ़ जाती और 
उसके अनुसार उनकी मोटाई भी बढानी पडती है ,! भवन: 
चौकोर होनेसे चारों तीर एक जगह सम्मिलित होते हैं और 
उनके लिये मध्यवर्तीय चाणकी आवश्यकता नहीं रह जाती । 
ऐसे समय मध्यवर्तीय भागमें लकडीका एक मोटा कुन्दा जड़कर 
उसके खाँचोमें चतुर्दिकस्थ तीर जड़ दिये जाते हैं । उनका सम्पर्क 
प्रत्यक्ष दीवालले न कर उन्हें कोनेमें दीवाळके ऊपर कणेरेषामें 
एक लककड रखते हुए बगलकी दोनों दीवालस्थ तोडॉपर 
काटोंसे जड दिया जाता है । 

(४) आधारयुक्त या मालवदी छप्पर जहाँ बसांतकी कमी 
तथा सदी -ग््मीकी अधिकता होती है, वहाँके लिये विशेष उप- 
योगी होता है। उसके भीत्यर्थ दीवालपर लग्धी रखकर उसपर 
घरन रखते हैं। छप्परके शिरोभागको जितना ढाल देना हो 
उसीके अछुसार धरनोंको ढाल दिया जाता है। उसका प्रमाण 
साधारणतया आधे इसे पौन इच्चतक होता हे । धरनोंमें 
कड़ियाँ और कडियोंमें किलाचियाँ काँटोंके जरिये जड़ दीजाती 
हैं। किलचियोंका निचला भाग अलीभाँति रन्धकर उन्हें बेजोड़ 
रूपसे बैठा देते हैं । इनपर ६ से ८ इस्वतककी मोटाईका झुक्न पवस 
चिकनी मिट्टीका स्तर देकर शिरोभागको आवश्यकतालुसार ढाळ 
दे दिया जाता है। शोभा और संरक्षणकी दृष्टिसे उसके चारों 
तरफ कटघरा खड़ा कर देते तथा उसकी सतहमें स्थान-स्थान- 
पर छिद्र रखते हुए बसोती जलकी निकासीके हेतु उनमें चीनी 
मिट्टी या लोह चद्दरकी नलिकाएं जोड़कर उन्हें प्रायः एक फुट- 
तक दीवालके बाहर निकाल वेते हैं। मालवदी छप्परोकी योजना 
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करनेसे गर्म्धीके दिनोंमे निवास स्थानमें ठण्ढक रहती तथा यादि 
उक्त मिट्टी अच्छी हो तो बसोतमें जलका अँरासात्रसी भीतर 
चूने नहीं पाता । फिरभी इस प्रकारके छप्परके शिरोभागपर १।२ 
वर्षके अन्तरसे १।२ इञ्च सोटाईका मिट्ठीका स्तर देना पड़ता है। 


जहाँ बसात आधिक होती हे वहाँ इस प्रकारका छप्पर काम 
नहीं दे सकता । वैसी जगहके लिये नियोजित स्थानसें योग्य ढाल 
देकर पनालीदार चद्दर जड़ते हुए उन्हें लेल रङ्गसे विलेषित कर 
उसपर ५६ इञ्चकी सोटाईका मिट्टीका स्तर देना पड़ता हे । इस 
प्रकारकी संशोधित व्यवस्था करनेसे छागतमें किफायत होते हुए 
अन्य सभी बातों का भय दूर हो जाता है । 


(५) छतका उपयोग बसोत और गर्म्भीका प्रतिकार करनेके 
प्रीत्यथे तो होताही है साथही साथ गर्म्लीके दिनोंमें रातको उसपर 
सोने तथा कपड़े इत्यादि सुखानेके प्रीत्यर्थ भी विशेषरूपसे होता 
है। भवनमें छोटा-मोटा छत होना अत्यन्त आवश्यक है । कारण 
इससे यथा प्रसंग बड़ा काम निकलता डे। इससे उक्त भकारके 
छप्परके अनुसार घरमें ठण्ढक नहीं रहती यह सत्य हे तथापि 
जिन्हें आज एकही मजिलका भवन बनवाकर रुक जाना हो 
और आगे चलकर परिस्थिति और अवसरको देखते छुण दूसरा 
खडा करना हो, उनके लिये यह व्यवस्था विशेष लासजनक 
होती है। चूना-ईटे और पत्थर ऊष्णतावाही होनेके कारण इस 
प्रकारके छष्परोंके नीचे गम्मी अधिक रहती और आर्थिक व्ययकी 
इष्टिसे विचार करनेपर १५ प्रतिशत लागत भी अधिक बैठती है । 
किन्तु फिर भी ऊपरी मञ्ञिछकी योजना करने पर इस छतका 
ही शिरोमाग मञ्जिलकी जमीन नियुक्त करनेके काम आजाता 

कठघरा बढ़ाकर दीवालोंका खुजन हो सकता है । 
इसकी विपरीत दृशामें सारा छप्पर निकालकर दीवाळं बढ़ानेसे 
एकवार लगी हुई लागत पानीमें चली जाती है । उसका २५ प्रति- 
शत माळ भी दाथ नहीं लगता । 
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छतके सुजनका विचार होनेसे छकडीके तख्तोंपर २।२ इच्चका 
सोडी बाळू या मिट्ठीका स्तर देकर उसपर कचा? क । इससे 
-लकडीके संकोचन-प्रसरणका प्रत्यक्ष परिणाम छतके छिरोसाग- 
तक नहीं होने पाता । 

छतस्ते जर चनेका प्रतिकार करनेके हेतु नि्ललिखित सतक्धता 
: रखी जाती है+-- 


१. कांकीट्स सस्मिथित होनेवाला गिलावा महान पासा डुआ 
और जनखाधारण कांक्रीटके मिश्रण भमाणसे कुछ अधिक 
होता है 

२. जहाँतक होता है एकही दिनमें कांक्रीटका कार्य पूरा कर 
दिया जाता हे। उसमें जोड़ नहीं रहने देते । 


७७७ 


३. कांग्चीठके विल्छुल निचले स्थरमें थोडा मोडा माल व्यवद्दत 
-कर क्रब-कसले ऊपरी स्तरमें अहीन माल प्रयोगानिवव किया 
जाता और शिरोशागक्के अन्तिम स्वरस सिमेण्ट तथा बाराक 
बालू सम प्रथाणसें सस्मिश्चित कर उसका नितान्त पतला स्तर 
“दिया जाता है । ३ 


४. पेटेण्ट स्टोबके कार्यसँ जेसा कि, पहिले एक जगह ळखा 
'जा चुका है, सम्पूर्ण व्यवस्थाका अनुसरण किया जाता हे. । 

५. कांक्रीटकी संकोचन क्रिया आरम्भ होनेके पूव्वे उसका 
"यथेष्ठ कुटाई होती हे । 


६. शिरोभागपर गिलावेमें शहाबादी लादी जडकर जोड, बंडे 
_अथोत्‌ कमसे कम एक इञ्च चौडे रखनेसे विशेष सुविधा होती 
है। फशी की जुडाई होते ही उन्हे खुरुच कर साफ करते हुए 
उनमें सिमेण्ट ओर सहीन बालूका सम सस्मिश्रण भर दिया जाता 
है। ऐसा करनेसे यदि छत चूने भी लगे तो लादी जडी हुई होनेके 
कारण, वह बहुत ही हुआ तो उसके सन्धियोंके मागसे चूने लगता 
हे । वह भो सिमेण्टके भरे जानेके कारण अधिकांश रूपसे चूता 
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ही नहीं और यदि चूने भी लगे तो वहाँसे सिमेण्टको निकाल करः 
आस्फाल्ट भरनेमें विशेष तरचृद नहीं होती । 


७. आजकल ' माल्याइड ' नामक कृत्रिम मसाला बाजारमें 
मिलने लगा हे । इसमें जल जरा भी नहीं मरता । इसके प्रयोग 
एवम्‌ उपयोगके सम्बधम विशेष जानकारी विज्ञप्तिपत्न विक्रेताओं 
द्वारा प्राप्त होती है। 

छतकी ओरके कठघरोंका स्थापन कार्य करते हुए भीतर ५६ 
फुटके अन्तर पर १॥-२ इश्वी लोह नलिकाओंके १ फुट लग्बाईके 
दुकडे उद्वेगत्‌ रूपमें खडेकर उन्हें इस तरह जडा जाता है ताकि 
वह कठघरेके शिरोभाग पर प्रायः ६ इञ्च तक आ जाँय। ऐसा 
करनेसे उनमें आवश्यकतानुसार तरके इत्यादि जडते इए: 
उठाऊ प्रकारका मण्डप खडा किया जा सकता है । 


छतकी दरारें 


“Os mm 


_ छत पर यदि दरारें पड़ी हों तो उन्हें खुरुचकर थोडी विस्तृत 
और स्पष्ट वनाली जाती हें। पश्चात्‌ निम्न लिखित सम्मिश्रणोंमेंसेः 
किसी एक प्रकारका सम्मिश्रण लेकर उसे करनीकी सहायतासे 
उनमें छूट-कूड कर भरते हुए २।३ इञ्च तक इधर-उधर फैला क्या 
जाता है । ये सम्मिश्रण हवा और गर्मी पाकर आझङुद्चित 
होने लगते हैं । 

१. आल्फाट, ढोकेदार अलकतरा ( ?।४०॥) तथा महीन बाळू. 
सस प्रमाणमें सम्मिश्रित करनेके पञ्चात्‌ उसे पकाकर कार्यमें 
लाया जाता है। 

२. अळकतरा, राळ या रजनकी महीन चूण कर उसे आगपर 


पकानके उपरान्त उसमें अलकतरा दिया जाता और पुनः एक: 
आंच दो जाती है। 
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३. पका हुआ तीसीका तेल ( 3०10१ Lins९९4 011) ९ सेर,. 
राळ २ सेर, “ बाथ! ईंटा १ सेर । रालको पकाकर उसमें तीसीका 
तेल मिलाया जाता और अन्तमें ईटेका चूणे देकर घोटा जाता है।' 
[' बाथ ! ईंटा ( 8४00 ०८) अत्यन्त सुलायम ईटा होता है। 
जिसका चूर्ण साधारणतया पीतलके बत्तेन इत्यादि माँजने और 
उनमें चमक पैदा करनेके काममें आता है। ] 

४. कपास अर्थात्‌ रुई ५ तोळे, ताजे कङ्कडी चूनेका चूर्ण १० 
सेर तथा पका हुआ तीसीका तेछ ५ सेर । इन पदाथोको एकत्रित 
कर साधारण रूपसे तरल बना लिया जाता है। रुई तोडकर. 
घुनकर पिष्ठरूप बना ली जाती है । 


छप्परका ढाल 


OOO 


जहाँ बसोतका मान ४० से ५० इञ्चतक हो वहाँ ढालका प्रमाण 
छत और माळवदी छप्पर २४ फुटमें एकसे लेकर २६ फुठमें 
पकतकः- = 

१. संगरौली खपड़ेका छप्पर --- +° प्रति फुटमे ७ इश्च 

२. चिपटे कवेलुआंका छप्पर ... "० » >» ७ » 

३. नलिकाकार + PR, 

' 8. एनाळीदार चद्दरांका, ... = र २ २से ४,, 

जहाँ आमतोरसे १५ इञ्चले २५ इश्चतक जळ बरसता है चहा 
भी इसी प्रमाणमें डा वि श्रेयस्कर है। र 

₹ औसत कम रहती है तथापि बरसनंपर उसका - 
कि हो जाता है। जहाँ १०० इञ्च बर्सात होनेकी औसत हो वहाँ 
मंगरोली खपड़ेके छप्परांमें ९ इश्वी ढाल देना चाहिये । जहाँ बरफ 
गिरती हो वहाँ ४५ अंशका अर्थात्‌ १ फुटमें १ फुट या उससे भी 
अधिक ढाल दिया जाता है । 
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छप्परके लिये १--तरके ( 8510675 ), २ कोणयुक्त तरके या 
-तीर--(पा 7७७५, ३-वत्ते (Pu]i०5 ) ४--रीढ़ (Ridge), 
“७--केंचियाँ (77५४६९ ) इत्यादि साधन-साऊुग्रीमें लकडी व्यव- 
"हृत होती है। 

१. तरके साधारणतया प्रति फुट लम्बाईमें एक पष्टसाँश इश्च 
चौडे तथा एक त्रितियाँश इञ्च मोटे होते हे । चौड़ाईका प्रमाण 
-१॥ इञ्च तथा मोटाईका प्रमाण तीन इश्चले कम होना किसी सी 
-दृशामें अच्छा नहीं होता।. 

२. कोणयुक्त तरके या तीरों (1? 72९7५ ) पर अधिकाँश 
मार पड़ता है। अतः उनके लिये उक्त नियम लागू नहीं होता । 
उनके लिये १ फुट छम्बाइके पीछे एक चदुर्थाश इश्च चौडाई 
"तथा आधा इञ्च मोटाई पकडी जाती हे । यदि तीर अत्यन्त 
लम्बे होते हाँ तो उनके मध्य आगमें दीवाल या छकडीके तीरोंका 
सहारा देनेकी योजना की जाती हे। किसी कारणवश वह सम्भव 
न होनेले एक स्तम्भी कैची ( 1770 208 7०४8 ) का आधा 
हिस्सा काटकर उसका आधार तारको दे देते हें । इससे छुविधा- 
जनक उपाय यह है कि, दीवालके कोनेमें कणं रेषाके बीचमे एक 
आडा तरका रख दे तथा उसके ऊपर एक तीर खडाकर उसके 
शिरोभागपर पीढ़ा रखते हुए उसका आधार तीरको देदे । 

३. बत्तोंको प्रमुख तरकों या कैचियोके ऊपर या दीवालं नजदीक- 
"नजदीक रहनेसे उनपर रखा जाता है। वे दीवालोंमें मजबूतीसे 
जडे जा सकते हैं। किन्तु तरकों या केचियोंपरसे उनका खलकना 
रोकनेके हेतु तरकोंमें सिटकिनियाँ ठोककर उन्हें सहारा विया 
जाता है। वत्तोंकी मोटाइ दोनों कैचियोंके अथवा प्रमुख तरकेके 
-मध्यवतीय अन्तरपर अवलम्बित रहती हे । फिर सी उसका सव्ये 
साधारण प्रमाण: तीन इञ्चसे कम नहीं होता । सामान्यतः वह 
गालेके भति फुटके पीछे आधे इञ्चके प्रमाणमें रहती है। इसी 
"अकार उसकी चौडाईका स्थूल मान गालेके प्रति फुटके. पीछे एक 
तृतियांश इञ्चतक रहता है । 
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४--रीढ दोनों ओरके तरकोके मध्यम बेठती ४ । अतः उखळ 
चौडाई कम होनेले भी काम चल जाता दै। किन्तु इसल उसपर 
छप्परका सार अत्यधिक हो जाता दै। अतण्च उ सुडन था 


०१ 


हृटनेले वचानेके हेतु उसकी सोडाई यथ रखना पडती हि! 


इसकी सोटाईइका प्रमाण साणान्यत्ः दा दीवालों था ऋाचि- 
याकि मध्यवर्तीय अन्तरे दिलाबसे शते फुटा पीछे पान इः 
~ [a] [a] cr) 


होता डे! चौडाई प्रायः २ इञ्च काण नहा स्श् जाती । 


[a] 


५ केंचियॉन (अ) साबन कैंची (०००४ 9897 
( आ ) एक स्तम्भी कंची (7.08 10०8. 700७8) (६) 
बची ( (0७९०-०७; 77055) यासक तोन अ EE 


दारुणतया > 
रण केंचियाँ साधारणता < सो ९९ फाड त्ष अचल्च्रप 


ER लि सय 
परवाच बाल झुक हु 
पेन _ क कळ उ ०2 
सेर उक आड, 
की को पारिसाविक 
शच! का पारय 
Ne 
साकम केजी चाहते 
न्न याः PN he er 
एर यए पशरजाद राभस 
नुर 'य SO meee ~ 
रा इयर लारा रखता 
'$., ने "रण्य दणके > 
हु इसका शरक छा लल इकत 
श्रा 4 ६३49) ‘> i > नेल क" 
कात न. "८ लहा अप उद, चद्देका 
जेर' हककेनेकी सर श्ड्ती है 
प्रदाते दीवादाका बाहरकी कोर सवालच रुप रह ड 1 


शव है; 
cl 


उस्का प्रतिकार करनेके निषिक्त थह तोल चन्दे एक सर 


~ ~ 


से जकड देते डे । जिस पारिभाषिक प्योगर ससो को तान 
( Tic 0५४8 ) क्षद्दा जाता हे॥ साधारणलया २४ फरक नशे 
तक केवळ एक घी साधन तरीका अयोग सारनेमें कोई अध्पात्ति 


नहीं रहती । उसले एक और कॅचीकी ताम कुक सं रेषे बह 
१८ फुटके नाळे तकके लिये बर्त जा सकता € का को लाञक्षा 


ल्क ७०, (1 क. 


कार्य कॅचीके पेन्वांको फटतेले रके हुए उन शातरळा ७३६ 
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_ 8-रीढ दोनों ओरके तरकोंके मध्यंमें बैठती है । अतः उसकी: 
चाडाई कम दोनेसे भी काम चळ जाता है। किन्तु इससे उसपर 
छप्परका सार अत्यधिक हो जाता है। अतएव उसे झुडने या 
हटनेसे वचानेके हेतु उसकी मोटाई यथेष्ठ रखनी पडती है ।. 
इसकी झोटाईका प्रमाण सामान्यतः दो दीवाळो या क्षाच- 
योकि अध्यवर्तीय अन्तरके हिसावसे प्रति फुटके पीछे पौन इञ्च 
होता डे । चौडाई प्रायः २ इञ्चसे कस नहीं रखी जाती । 
५ कैचियोंमें (अ) साधन कैची ( collar beam truss )- 
( आ ) एक स्तम्भी कैंची ( Ring post Truss ) (इ) द्विस्तस्भा ` 
कैंची ( Queen-post Truss ) नामक लीन भेद हैं। सब्ब साधा- 
रण कैंँचियाँ साधारणतया ८ से १२ फुट तकके अन्तरपर जडी. 
जाती हे । 1 
(अ) गाला अत्यन्त बडा होनेसे तरकोंका बीचमेसे झुक जाना 
सम्भवनीय होनेके कारण उनके गर्भमें एक आडा डण्डा जड 
देते हैं । (आकृति ५३ देखिये ) इस कैंची को पारिभाषिक प्रयोगे 
22: “साधन केची'कहते हैं आका- 
स रमें यह पेशराजोके साघनीसे - 
या झुनियासे साइश्य रखती 
है। इसके तरके बीचसे झुकते ` 
आकृति नं. ५३ नहीं अपित उनके पेन्देकी 
भबृत्ति दीवालांको बाहरकी ओर ढकळेनेकी तरफ रहती है। 
उसका प्रतिकार करनेके निमित्त यह दोनों पेन्दे सक आर आड 
डण्डें स जकड देते हें । जिसे पारिभाषिक प्रयोगमें केंची की तान ' 
( Tie bean ) कहा जाता है। साधारणतया १४ फुटके गाळे 
तक केवल एक ही साधन तस्तीका प्रयोग करनेमें कोई आपत्ति 
नहीं रहती । उससे एक और केचीकी तान संयुक्त कर देनेसे वह 
१८ फुटके गाले तकके लिये बरती जा सकती है। कची की तानका 
कार्य केचीके पेन्दोको फटनेसे रोकते हुए उन्हें भीतरकी ओर: 
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'तानकर रखना है । इसलिये यदि छकडीके डण्डेकी जगह 
“एकाद लोहेका छड थी जड दिया जाय तो थी काम बन सकता 
-है। इस ्रकारकी लौह निम्मित कैचीकी तान जडकर तैय्यार की 
'हुई साधन कैंची आकुति संख्या ५४ में दिखळायी गयी है । 
कहीं-कहीं साधन तख्तीकी जगहपर दोनों ओर दो बोल्टोसे 
एक इश्ची पतली तस्तियाँ 
जड देते हैं । किन्तु ऐसा 
करना योग्य नहीं । कारण 
ऐसा करनेसे खारा जोर उन 
आक्काति नं. ५४ बोल्टो ही पर पडकर तख्त- 
-योंके झुक जानेकी सम्भावना रहती है। 
साधन केंचीम मुख्य सुविधा यह है कि, उसका सध्यवत्तीय 
> डण्डा अत्यन्त ऊंचाई 
पर होनेके कारण 
नीचे बहुत सा स्थान 
छूट जाता हे । यह 
सुविधा एक स्तम्भी 
कळ बद्ध या ड्विस्तम्सी कैचीमें 
“ नहीं रहती । साधन 
आकृति नंबर ५५ कैंचीमें एक और 
छुधारकर गालेकी दृद्धि की जा सकती है । उसीका एक कल्पना 
चित्र आक्लाति संख्या ५५ में दिया गया हे। दीवालके दोनो ओर 
“डोडे' निकालकर उनपर दीवालसे सटकर खम्भे खडेकर देते तथा 
'छकडीके ४५ डुकडे जोडकर एक अद्धेगोछ साधन तरती तैय्यार 
'करते हुए चह स्थान-स्थान पर बोल्टोके जरिये खम्मे और 
'ऊपरके भमुख तरकेसे संयुक्त कर दी जाती है । प्रु तरकोंको 
अद्धेगोळ डण्डोके मध्यवत्तीय मागम छोहेकी चद्दर या लकडीकी 
-तख्ती में खांचे बनाकर बोल्टकी सहायतासे जड देते हैं । 
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(आ) जहाँ गाला अधिक हो वहाँ एक स्तस्भी केंचीका आया- 
जन किया जाता है । यह ३० फुटके गाळे तकके लिये व्यवहत 
हो सकती है। इसम और 
साधन केंचीमें भेद इतनाही 
है कि, 'साधन केंचीमें जो 
साधन तख्ती जोडी जाती 
है उसकी जगह इसमें दो 

जाकृति नं. ५६. तीर तिछें जड देते हैं और 
केचीकी तानको सरल रखनेके हेतु उसे उठा रखनके विचारसे 
रीढ़के नीचे एक खड़ा डण्डा जड़ देते हैं। इस डण्डेके नीचे दो 
खाँचे बनाकर दोनों ओर उक्त कथित तीर जड देते और केंचीके 
भरसुख तरके भी इसी डण्डेके ऊपरी भागमें जड देते हे। सन्धियोंकि 
स्थानपर विशेष मजबूती छानेके विचारसे प्रायः दो से तीन सूत 
तक भोटी एवस डेह इश्च चोडी लोहेकी तख्तियाँ आवश्यक रूपसे 
आकारान्वित कर बोल्टोकी सहायतासे आक्कातिमें दिग्दशित 
अकारानुसार जड़ दी जाती हे ।' 


(इ) गाला यदि ३० फुटसे अधिक बड़ा हो तो प्रमुख तरकेकी 
लम्बाइ अत्यधिक बढ़ जानेक कारण एक स्तस्भी केचीकी जगह द्वि- 
2 केंची देते हुए 

उनके सध्यवत्तीय 
५ भागम आधार दिया 
स्वैर जा सकता है । इस 

आक्कति नं. ५७ प्रकारकी केंचीके हेतु 

गालेके बराबर लम्बाईकी बेजोड केंचीकी तान मिलना असम्भव 
है। अतः दो या तीन डुकडे जोडकर इसकी पूति कर ली जाती हैं। 
(आक्कति संख्या ५७) देखिये । उसको झुकनेसे रोकनेके हेतु उसे 
कैंचीके दोनों खम्मोंपर खाच रखते हें । कहीं-कहीं दो खम्भोंके 
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बीचमें केंचीकी तानके शिरोभागपर एक और लकडी जड दीः 
जाती है। ( आकृति संख्या ५७ ) 
उक्त वर्णित, किसी भी प्रकारकी केंचीकी लकड़ियोंमें तनाव 
तथा कुछमे दवाव आजाता है । दबाब सहनेके लिये छकडीका' 
पय्याप्त रूपखे सोटी रहना 
आवश्यक है। किन्तु तनाव 
सहन करनेके हेत ककडीके 
स्थानपर लोहेकी तरूती' 
आक्कति नं. ५८. या छड़ जड़नेसे वजन और 
आर्थिक दृष्टिसे किफायत हो जाती है। इस प्रकारके आयोजनमें 
विभिन्न प्रकारकी केचियाँ किस प्रकार निम्भोण हो सकती हें, यह 
क्रमशः आकुतिसंख्या ५४, ५८ और ५९ में ढ्ग्दिशित किया गया हैः 
जब गाला ३० फूटके ऊपर हो तब दो स्तव्शीय केंचीका 
[A ८. व्यवहार होता है 
तथा वह ४८ फुट 
तकके गालेमें प्रयो- 
गान्वित हो सकती 
है। किन्तु आर्थिक 
आक्कति नं. ५९. इष्टिसे विचार 
करनेपर ४० फुटसे ऊपरवाले गालेमें लौह निम्मित केंचीही 
अधिक सस्ती पडता है । 


समाज-समूहके श्वासोश्वासके कारण दूषित एवम्‌ तप्त हुई 
वायु घरसे निकाल बाहर करनेके छिये रीढके दोनो ओरले छप्प- 
रको कुछ विस्तृत कर ऊपर नीचेके पाखेमें कुछ अन्तर रखढ़िया 
जाता ओर उसमेंसे पक्षियोंके आवागमनको रोकनेके विचारसे 
उसमें लौह निर्मित जाली जड दी जाती है। इस प्रकारके आयो- 
जनके दिद्रोनाथं आकृति संख्या ५८ दिखलायी गयी है। 
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उपरोक्त भ्रकारके किसीभी छप्परके नीचे कैचियाँ या प्रमुख 
तरके, उनपर पाखे, पाखोंपर पुनः तरके, तरकोंपर रीफ (Bens) 
{ तथा उनपर कवेलुआऑकी 
रचना करनी पडती है। 
इससे लागत अधिक 
बैठती तथा छप्परकी 
मोटाई अत्यधिक बढ़ 
जाती है। उसकी अपेक्षा 
प्रमुख वरको, केचियों या. 
दीवालोंपर केवल रीढ या 
आक्काते नं. ६० पारवे रखते हुए, तरके न 
जोडकर केवल पौन इञ्च सोटाईकी सागवानी तख्तियाँ ही जड 
दी जॉय या पनाळीदार चद्दर जडकर उनपर काँटोंसे रककडीकी 
पतळी-पतली रीफें जडते हुए मंगरोंली खपडे बिछा दिये जॉय तो 
लागतमें किफायत होते हुए तरकांकी बचत हो जाती, नीचेसे 
तख्तपोशी होनेके कारण कार्यकी शोभा बढ़ती तथा छप्पर 
नितान्त हल्का हो जाता है । 


छप्परके सम्बन्धमें सब्बे साधारण सूचनाएं 


बाबा 


१--वह जितना सादा हो उतनाही अच्छा होता है । 
२--नाल्या ( 7०116१७ ) जितनी कम हाँ उतनाही अच्छा । 
३--जहाँतक सम्भव हो नालियाँ दीवाल के उपर आडी न रखी 
जाँय। मूलयोजना में परिवत्तेन करनेसे छप्परके काममें फरक 
पडेनेकी सम्भावना होती है । नालियोंके पेन्देमं अखण्ड चद्दर 
जडकर उन्हे दोनों ओर कमसे कमं ६ इश्च झुकाते हुए बगलकी 
केंचियोंके नीचे जड देना चाहिये तथा चूनेमं सिमेण्ट मिलाकर 
. १६ 
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उसकी दरजें अरनी चाहिये । नालियोंमें प्रति फुटके हिसाबले, 
कमसे कम १ इञ्च ढाल होना आवश्यक है। 
किसीभी प्रकारकी कैंची दीवालपर रखनेके पूव्वे उसके नीचे 
मठाऊ पत्थर या सिमेण्ट कांक्रीटका ६ इश्च मोटा ढोका रखा 
जाता है । ( आकृति ५३, ५४, ५५ और ५७ देखिये ) इससे केची- 
पर पडा हुआ सम्पूर्ण भार दीवालॉपर बैट जाता हे । 


छप्परके ऊपरका आच्छादन 


छप्परपर निम्नलिखित प्रकारोंमेंसे किसी एक प्रकारका आच्छा- 
'ढुन दिया जाता हे-- 

१--घास-फूस ( दास, घास, सरई, गन्ेके पत्ते ), २--नढी 
दार अथवा चिपटे कवेलू , २--मङ्घरौली खपडे,-8 चद्दर ( जस्ते 
अथवा इटरनिटके पनालीदार चद्दर ), ५-स्लेट अथोत्‌ स्तरयुक्त 
पत्थर, ६ रुबेराईड । 

छप्परके प्रत्येक प्रकारका वजन एवम्‌ आकार सान न्यूनाधिक 
होनेके कारण छप्परके भीतरी तरकों, पाखों तथा रीफोर्मे थोडा 
बहुत फरक कर देना पडता है । इनमेंसे भ्रत्येकमें क्या-क्या 
शुणदोष हें तथा उसक प्रीत्यर्थ क्या-क्या फरक किये जाते हें, 
इसका विस्तृत विवेचन नाच किया गया है। 


१-घास-फूस( T४८९० ) काः छप्पर . 


इस श्रेणीका छप्पर धूप और बसांतको बचानेकी इष्टिसे 
अत्यन्त उत्तम होता है। इस आच्छाद्नसे वायुमें जो ठएढक रहती 
है, वह छतसे सी नसीव नहीं हो सकती। इसे. अभिका भय विशेष 
रहता है। अधिक ढालकी आवश्यकता दोनेसे अगळ-चगलकी 
दीवाले ऊँची नहीं बनायी जा सकती । इस प्रकारका छप्पर दीवार 
लोंपर-चडानेसे आंधी चलनेके समय उसके उड जानेकी सम्मा- 
वना होती है । इसका कारण उसका हल्कापन हे । दूसरा. अवगुण 
“जो इसमें होता है वह यह हैं.कि,-अनवरत वृष्टिं होनेसे घास-ऊस 
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खड जाता और उसमेंसे विषाक्त दुर्गन्ध निकलने लगती है। नाली- 
'दार कवेलुओंकी बिछाई दोनेसे जो थोडी बहुत दराज रह जाती हैं, 
-उनमेंसे विषाक्त वायु वाहर निकछनेमें पय्याध सहायता मिळती है; 
_ किन्ठ इस भकारके आच्छादनमें यह सुविधा नहीं सिलती । इसमें 
-तरके अवश्य थोडे और पतले लगते हें। इस श्रेणी विशेष 
प्रकारके छष्परकी ऊँचाई कमसे कम ४५ अंश या गाळेसे प्रायः 
आधी होना अनिवार्य है। 
२-नालीदार अथवा चिपटे खपडोंके निर्व्वाचन सम्बन्धी सारी. 
'व्यवस्था ' साधन-सासुम्री ! नामक विभागमें विस्तारपूर्वक दी 
जायगी अतः यहांपर उसकी पुनरावृत्ती करनेकी कोई आवश्यकता 
'नहीं । छप्पर सम्बन्धी व्यवस्थासे यह खपडे एक दूसरेसे सट- 
कर विछाये जाते तथा निचले खपडेपर ऊपरका खपडा कमसे 
कम २ इञ्च रह सके इस हिसाबसे एक सरल रेषामें सारी बिछाई 
होती हे। रीढपर विशिष्ट आकारके खपडोंकी गिळावेसे जुडाई होती 
है। नाळीदार खपडोंकी बिछाईमें जोडोंके स्थानपर गिलावेका 
पलस्तर करनेकी परिपाटी है । इससे वायुसञ्चारके कारण वह 
डधर-उधर हिळते या घसकते नहीं । 


इस कार्यम जहाँतक सम्भव हो नीचेके तरके सरल होने चाहिये 
यदि वह कहींसे टेढे-भेढे हाँ तो उस स्थानपर काँटिसे लकडीके 
:डुकडे जडकर सम्पूर्ण पृष्ठ भागको एक सतहमें लाया जाता है 
ताकि छतसे पानी चूनेका सय न रहे । 

नाळीदार या चिपटे खपडोंको बिछानेके देठ सागवानी लकडी के 
गोल तरके एक एक फुटके अन्तरपर जडे जाते हैं । गाळा अत्य- 
“चिक बडा दोनेसे मध्यसागमें एक या दो पाख ( पण ) देकर 
. उनपर तरकोंकी जडाई होती है । इससे पाखेपर छोटे-छोटे तरके 
५६ इसके गलजोड देकर बेठानेमें सुविधा होती है। इन तरकोंपर 
बाँस या वेंतकी फाडियां सुतली या खटिया की रस्सीसे बांधकर 
अथवा सागवानकी रीफ कीलकाटॉसे जडकर उसपर खपडे 
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बिछाये जाते हैं । कहीं-कहीं खपडोंकी इल प्रकारकी दोहरी' 
बिछाई होती है । ताकि ऊपरके खपडैलसे चुआ हुआ पानी नीचे 
के खपंडेलसे होता हुआ साफ बह जाय और उसका अंरासात्र थीं 
घरके शीतर न पहुंच सके । किन्त॒ इससे छप्पर का बोझा अधिक: 
होता और सभी लकडी मजबूत व्यवहृत करनी पडती हे । 


मंगरोठी खपडे 


खपडैलमें मंगरीली खपड़ोंकी योजना करनेसे भवनकी शोभा 
बृद्धिङ्गत होती और खपंडेलको वार-बार खोलना-बिछाना नहीं 
पड़ता। इस प्रकारका खपडेल नालीदार खपडांसे छदे हुए खपडेलसे 
कहीं अधिक हल्का होता है । यही कारण है कि, इसके प्रीत्यर्थ 
उतनी अधिक मजबूत लकड़ी व्यवहृत नहीं करनी पड़ती । इसे 
अँशमात्र भी झुकाव बरदाइत नहीं होता। आरस्थमें इसके सुजनमें 
थोडा अधिक व्यय हो जाता है।इस प्रकारके खपड़े वजनमें 
हल्के होते हैं। इनमें नाळीदार खपड़ोंकीसी वायु निकल जानेको 
सुज्जाइश न रहनेके कारण अन्धडमें इनसे आच्छादित छप्परके उड 
जानेका भय रहता है । छोटे-छोटे ग्रामोंमें इन खपड़ोंकी निस्मितिः 
न होनेके कारण इन्हें दूर देशोंसे मंगवाना पडता है। अन्घड के 
समय जोरसे बहनेंवाली वायु प्रथमतया दीवालसे टकराकर 
अपनी दिशा बदलती हुईं ऊपरको उठती और रीढ़के ऊपरी 
भागके खपड़े उडाकर नीचे फेंकनेका प्रयत्न करती है। सारे 
खपड़े एक दूसरेसे बन्धे होनेके कारण ऊपरके खपड़ोंका 
नीचे गिरना सम्भवनीय हो जाता है। इस सयको दूर करनेके 
निमित्त उनके नीचे तख्तपोशी करना उत्तम है। सारे छप्परपर 
तख्तंपोशी करना तो अधिक व्ययका काम है; किन्तु कमसे कम 
ढीवालके वाहरवाछे छप्परके मांगपर तख्तपोशी करनेसे भी काम 
बन जाता है। तन 
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मंगरीली खपडोंके लिये १॥ या दो फुटपर कटे हुए तरके जड़नेसे 
काम चन जाता हे । दो फुटके अन्तरपर जड़नेसे उनपर १५५१” 
'नापकी -रीफे अवश्य होनी चाहियें। नीचे तख्तपोशी होनेसे 
:१%८३” की रीफ चल सकती हें । अन्तिम अर्थात रीढ्के पासकी 
रीफ कुछ अधिक मोदी होनी चाहिये । ट 

रीढके पासवाळे खपडे सिमेण्ट तथा बालके १:४ प्रमाणके 
-सास्मिश्रणसे अथवा कमसे कम चूना और सिमेण्ट ६:१ प्रमाणमें 
निलाकर उसके सम्मिश्रणसे जोड देने चाहिये । केवळ चूनेकी 
जुडाई होनेसे चूना अत्यन्त शीघ्र सूख जाता और खपडे भली- 
साती जुडने नहीं पाते । आगे चलकर वायुके कारण खपडोंके 
'ढीले होनेपर उनसे पानी चूने लगता है । सिमेण्ट या सिमेण्ट 
मिश्रित चूना यथाशीघ सूख जानेके कारण खपडे मजबूतीसे 
जम जाते हैं। 


चदरके छप्पर 


—— DOF —— 


पनालीदार चद्दरें ६ फुटसे लेकर १० फुट तकके लम्बाईकी 
-तथा २६" से ३२” तकके चौडाईकी पायी जाती हैं। यह प्रायः 
१८ से लेकर २४ गेजतक की होती हैं। १८ गेजकी भली- 
माति मोटी होती हैं । सवनके कार्येमं अधिकाँश रूपसे २२ 
:शेजके चद्दराका व्यवहार करना उचित है ! तथापिं २४ के 
विशेषरूपसे व्यवहृत होते हैं । उनकी नापजोखका सम्पूर्ण विवरण 
“ साघन-सामुग्री ? विभागके ' घातु-साझुग्री शीर्षक भकरणमें किया 
गया है । चद्दरदार छप्परका बोझा नितान्तही न्यून अथांत्‌ प्रति- 
वर्ग फुटके हिसाबसे २३ पौण्डतक होता है तथा नालियोंके 
कारण उसमें विशेष मजबूती आजाती हे । इसमें लकडियाँ भी 
विशेष मजबूत छगानेकी आवश्यकता नहीं होती। दीचालपर 
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कैचियाँ तंथा कैचियाँपर बचे ( ?0॥॥8 ) तथा उनपर चहरें 
जडी जाती हे । बत्तोका अन्तर साधारणतया ३।४ फुटतकका 
होता है। लम्वाई बढानेके हेतु एकपर एक कमसे कम ४ इञ्चका 
जोड देकर चौडाईके लिये एक नलीदार रूप दिया जाता है। 
चौडाईका जोड कम करनेसे - चूँआधार वृष्ठिके समय चद्दरोंपर 
पानी जमकर वह जोडोंसे सीतर चूने लगता है। चह्रोले “सक ” 
जडनेके लिये जो छेद बनाये जाते हें वह नाळीके शिरोसागपर 
बनाये जाते हें,-गड्ढेमें नहीं । इसके बिपरीत करनेले बर्खाती 
जल भीतर घुसे विना नहीं रहता । बढई लोग चद्दर जडते समय 
स्कूर को ठोक कर जडते हें । किन्तु यह प्रथा बुरी है। 


>> 


चद्द्रांको गिलावेकी सहायतासे दीवाछोंके भीतर जडना अच्छा 
नहीं । इससे दो नुक्सान होते हैं । एक तो यह कि, चद्दरो 
पर बोझ पडनेसे वह झुक कर जोड खुल जाते हे । चूनेका 
पारणास चद्दरों पर होकर उनमें छिद्वादि होनेका सय रहता हे। 
अतः उनके किनारे ऊपर की ओर झुकाते हुए उन्हे जुडाऊ काम' 
से पृथक्ू रखना चाहिये। ससुद्धी किनारे पर क्षारयुक्त जल- 
वायुसे भी चद्दरं निरुपयोगी हो जाती हैं। वैसी दशामें उन्हे 
यवहृत करनेके पूर्वव उनपर अलळकतरे या किसी तेळरङ्गका 
पुट दे देना चाहिये । 
` चद्दरदार छप्पर कमखचं वालानशीन होते हुए वजन और 
सजदूरीकी दाडिसे विशेष सुलभ होता हे । उससे पानी चूने का 
सय नहीं रहता । बन्द्रगाहवाले इाहरोंमें केबल नाढीदार ही क्या 
अपितु मंगरोळी खपडोंके आच्छादन भी नुक्खानदारक होते हें! 
ऐसी वहाँ पर चद्दरके आच्छादन और भी अधिक महत्व पूर्ण हैं । 
किन्तु उसमें अवगुण यही हैं कि, (१) वह ग्रीष्मतापके कारण 
अत्यन्त गरम हो जाता है। (२) दातिकालसें अत्याधिकरूपसे 
ठण्डा हो जाता तथा (३) अन्धडके कारण उडनेका सय बनाए 
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रहता है। शीष्सताप का प्रतिकार करनेके हेतु निम्न लिखित कोई 
सी उपाय कास में लाया जा सकता हैः -- 1 


१-उसके नीचे तख्तपोशी होना । इस प्रकारकी व्यवस्थाका 
आयोजन होनेसे बत्तोंके निचले भागमें ' स्कूर की सहायतासे 
लकडीकी तर्तियां जड दी जाँच । इससे छप्पर की शोभा बढकर 
चद्दर तथा तर्तियोंके बीचमें बत्तोंकी मोटाईके बरावर अथात्‌ 
३५ इञ्च तक की मोटाइंका वायुयुक्त पोलापन रहता है तथा वायु 
ऊष्णता वाहक न होनेके कारण चद्दरोंकी गर्मी नीचे तक नहीं. 
पहुंचने पाती । 

२--चहद्दरॉपर तीन-तीन फुटके अन्तर १४३८१” आकारकी खडी 
रीफे जड़कर उनपर मंगरौली खपड़ोंके लिये १२१ इच्चपर १”५१” 
आकारकी आडी रीफे जड़ते इए उनपर मंगरोली खपडे विछा 
देने चाहिये । इससे लाभ यह निकलता है कि, मध्यवरत्तीय वायुकी 
पोळाईके कारण चद्दरें बहुतही न्यून प्रमाणमे तपती हैं । 
उनपर भार गिरनेके कारण उनके उड़नेका भय नहीं रहता तथां 
एकाध खपडेके झूट जानेपर चद्दरोंकी नालियोंसे पानी बाहर 
निकल जाता हे । 

३--चद्धरॉपर आडी और खड़ी ऊकडियाँ जड़कर उनपर 
यास-फूूसले बनी हुई पतली टट्टी बिछानेसे अत्यन्त ठण्ढक रहती 
है। किन्तु इसमें दो खुक्लान हें । एक तो यह कि, चूहे घर बना- 
कर रहने लगते हैं तथा दूसरे वीतम पानी तथा जाड़ेमें ओसके 
कारण वह निरन्तर भींगती रहनेके कारण २।३ वर्षोमें खराब हो 
जाती और दूसरी वनानी पडती है। इस कार्यमें घास-फूसकी 
जगह बाँसकी फाडियोंसे भी काम निकाला जा सकता है। 
किन्तु उसे उड्नेसे बचानेके छिये उसपर लकड़ियाँ विछाना 
आवश्यक है । ु 

४--चद्दरॉपर तेलयुक्त रंग देने चाहियें।काले रंगके कारण 
चद्दरे अत्यन्त उत्तप्त हो उठती हें । उस दृष्टिसे खुफेद रंग अच्छा 
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होता है। किन्तु उसमें शीघ्रही पीलापन आ जाता हे । उससे 
गौण रंग होता है,-हरा। किन्तु वह सी शीघ्रही फीका पड 
जाता है । अतः खाकी (912४९) अथवा पीतवर्णीय या रक्तचन्दनी 
( 010५०६०) रंग देना विशेष उपयुक्त है । 


खुफेद चुना पानीमे मिलाकर उसमें १५% अलूशीका तेल 
डालते हुए उस सम्मिश्रणके १-२ पुट चद्दरॉपर चढ़ानेसे उनकी 
गर्मी बहुतही कम हो जाती है। 


वायुसे चद्दरदार छप्परका संरक्षण करनेके हेतु निम्नलिखित 
उपायोका अवलस्ब लिया जा सकता है :-- 


१--रीहकी सन्निकटस्थ चद्दर को दीवालस्थ लग्धियो (0911- 
019०) पर स्कूले जड़ विया जाता है। २--उक्त रूग्धियोंके 
दोनों अग्रमाग तारसे कस कर नीचे दीवालमें जड़ी हुई लक- 
ड़ियोंसे बान्ध देते हें । ३--दीवालोंसे वायुकों घरमें छुसने 
तथा सामनेसे बाहर निकल जानेके हेतु रीढ़के नीचे आगे 
की और पिछली दीवालोंमें खुली खिडकियाँ होनी चाहिये । 
ताकि चह्दरोंके अग्रसाग ऊपरको न उठ सकें। चद्दरोके बीचे . 
आडी दिशासे बहनेवाली वायु घरमें जाकर विपरीत दिशामें बनी 
हुई खिडकियोंके मार्गसे बाहर निकल जानेपर प्रायः छप्परके 
उडनेकी सम्भावना नहीं होती । 


जस्तेके चद्दरोंकी तरह आजकल बाजारमें सिमेण्ट और अँस्वे- 
स्टॉसके चद्दर ( £९771६ ४००६७ ) मिलते हैं। घूपके कारण यह 
विशेष तपते नहीं, किन्तु महँगे अधिक होते हैं। रवेदार होने के 
कारण उनके हृटनेका भी भय रहता है। 
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इस पत्थरकी १५॥५१७५॥” आकारकी सिल्लियाँ मिलती हें। 
संगरोली खपडोंके विधानकी तरह इसमेंरसे २॥ फुट तकके अन्तर- 
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पर खडे तरके जडकर उनपर ९" अन्तरपर १।'५१” सागवानी 
रीफ जडी जाती है । रीढकी सान्निकटस्थ रीफ ७॥ इञ्चपर्‌ जडी 
जाती हे । पश्चात्‌ रीढके पाख १५७” लम्बे तथा उसकी आधी 
चौडाइंके स्लेटके चौकोर डुकडे (देखिये आकृति ६२) लेकर 
उन्हे उन रीफोपर एक सतहमें बिछा देते हें । पञ्चात्‌ उनपर 
तिकोने खण्ड ( आकृति ६१) तथा उनपर कोण कटे हुए स्लेटके 
चौकोर डुकडे । ( आकृतिं ६३ ) की रुमाली जडकर निचले कौचे- 
'लुओंके कोणस्थ छिद्र, ताम्बेकी ( आकृति १४ ) चकत्तीमें जडी 
हुई तार ऊपर खींचकर उसे झुकाते हुए उससे संलग्न कर दिये 
जाते हें। ( आकृति ६५) इस प्रकारका छप्पर अत्यन्त हल्का 
टिकाऊ और अभिकेभयसे रादित होता है । किंन्ठ॒ यह घूपसे तपता 
आधिक है। एक बासमें प्रायः ८२ स्लेटके दुकडे लगते हैं । 
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कमान ( मेहराव ) 
ह ७८०4” 
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. प्रमुखतया कमान निम्माण . करनेके दो उद्देश होते हे । एकः 
तो सोन्द्येकी वृद्धि करना | दूसरे धरन सदरा ऊपरी भार ऊपर- ' 
ही ऊपर तुला रखना । सौन्द्यकी दृष्ठिसे उसने समानता 
(symmetry) का होना आवश्यक हे। कमानकी कोर यदि 
किसी स्थानसे चौथाई इञ्च भी ऊपर चढ गयी या नीचे उतर 
गयी तो वह तत्क्षण आंखको अखरती है । इसनें-१-करिच्विद्वील 
( Segmental ) ९-अद्धंगोल ( 5010101170601 ) ६-खभथल 
(1190 ) ४-अण्डाकृति (7111010091) ५-नोकदार ( Pointed) 
आदि प्रकार हे । 


इसका सुख्य तत्व यह हे कि, इसके शिरोभागपर जो भार 
पडनेवाला हो, वह इसके गर्भ अर्थात्‌ चासीके पत्थर (०४४००९) 
पर दो भागोंमें विभक्त होकर दोनों ओर कमानके पहुसे शुनियासे 
आता और कमानकी सन्निकटस्थ दीवाळ अर्थात्‌ अन्त्यपादों 
( Abutménts ) पर उध्वेरेषासं सरळ जा गिरता हे ! किन्ठु यदि 
कमान किञ्चित्‌ गोल हो तो वह पूर्णरूपले खडा न गिरकर उसकी 
प्रवृत्ति कमानकी ओरकी दीवालोंको अर्थात्‌ कानके अन्त्यपादोको 
बाहरकी ओर ढकेछनेकी रहती है । इसकी उडान ( 756) 
जितनीही कम हो उतनाही वह उक्त दीचाळोंको अधिक ढकेळता 
है । अत्यन्त न्यून उडान ( Minimum R8९ ) की कमान सम- 
थल (710६ ) होती हे तथा अत्यधिक उडान (Maximum Rise) 
की अद्धंगोल । इन दो छोराकी मध्यवत्तीय दशा किञ्चित्‌ गोल 
कमानकी होती है । उस दशामें सारका कुछ भाग खडी तथा कुछ 
आडी दिशासे गिरता हे । अतः बगलकी दीचाळें मजबूत न होनेसे 
अद्धगोछ कमानही श्रेयस्कर होती है । उससे किसी प्रकारका 
धोखा नहीं होने पाता । : 
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जव एक बूसरीसे सटी हुई अनेक कमाने होती हैं तब बगलकी 
दोनों कमानोंका' गाल 
और उडान एक समान 
होनेपर,-वह एक दूसरेको 


तौल रखते हें । 

EK ` सध्यपाद्‌ (1,101 ) कों 

 आङ्कृति नं. ६६ दोनों, ओरखे लगनेवाले 

डि जोर परस्पर विरुद्ध दिशासे आनेके कारण यह फल निक- 
छता है। दोखिये आझाति ६६॥ 


चाहे जिस भकारकी कमानें हाँ, उनमें अत्यन्त महत्वके भाग. 
दो होते हैं। एक चाशी (1:०7 ५४००९) तथा दूसरा कटि-भरस्तर-- 
( 89072५ )। सवनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्येमें ईटाकी सम्पूर्ण 
कमान होनेपर भी इस भाग विशेष स्थानपर विशेषतया चाभीके 
लिये पत्थर या सिमेण्ट कांक्रीटका ढोका (खण्ड) हीः 
व्यवहृत होता है। । 

समथल कमानें पत्थर या ईटाँकी सी हो सकतीं हैं । पत्थरकी 
होनेले पाखेका प्रत्येक पत्थर नीचेकी ओरसे संकुचित तथा 
ऊपरकी ओरसे फैला हुआ गढकर वनाया जाता और व्यवद्दारमें 
लाया जाता है। नीचे आधार तख्तियाँ (०९०४०।०९) देकर उनपर 
कमानकी रचना होती है । 

पत्थरकी समथळ कमाने भारतीय प्राचीन शिल्पशास््रका एक 
चेशिष्ट्य' है। आजकल घरू काममें ईटोंकीदी समथल कमाने 
वनयी हैं। उनके प्रीत्यथ गालेके गर्भमें गुनिया लगाकर उसपर 
कहीं सी एक मध्यविन्डुकी कल्पना करते इंए कमानकी रचना? 
इस प्रकार की जाती है कि, उसके सारे जोड उस सध्यबिन्दुसेँ 
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'निकले'हुए किरणोंके समानान्तर होते हें । ( आकृति ६७ ) सम- 
थल कसानका गाळा तीन फुटके ऊपर होनेसे उसके पेन्देसें 
थोडासा उभाड ( ०६॥॥०७ ) दे देना चाहिये । 


ईंटोंकी समथल कमानें बनाना अत्यन्त सरल है। उनके पेन्देभै 
'उतनाही तख्तीका आधार देनेसे काम चल जाता है । जुडाईके लिये 
"गिलावेमें थोडासा (८४१ प्रमाणमं ) सिमेण्ट मिला दिया जाता 
'है। जिससे वह जल्दी सूखकर विशेष मजबूत हो जाता है । कुछ 
लोग इन समथल कमानोंपर विश्वास नहीं करते और सस्पूणे सार 
उनपर गिरने न देनेके विचारसे उनके शिरोभागपर और भी. _ 
-मूंगी-कमाने उठाते हें। ये कमानें इस प्रकार उठानी चाहिये कि, 
'सम्पूर्ण समथल कमानें ( कमसे कम खिड़की और. दरवाजेका ` 


गाळा तो अवश्यही) सम्पूण रूपसे गूंगी कमानके पेटेमें चला जाय। _ 
५ आक्काते १७ देखिये ) 


बडा गाला होनेकी दशामें, उसपर अद्धेगोल कमानका सुजन 
करनेसे उसकी ऊंचाई अत्य- 
275 धिक रूपसे बढ़ जाती है ।. 
किञ्चित्‌ गोल कमानकी रचना 
उतनी सुशोभित नहीं मालूम 
होती । मध्यवत्तीय सागको 
Nl आ अतनल बय बन 
९! मजवूत होनेकी आवश्यकता 
आक्कति ने. ६७ होती है । ऐसी . स्थितिमें 
अंडाझाते कमानका आयोजन होता है। इसमें दो बिन्ुओंकी 
डक 00 होती है । इसके सृजनकी सर्व्व सुलभ प्रणाली 
यह हः 


कळ... 
7 


ENE Z 
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जहाँ कमान उठानी हो वहाँ छकड़ीका एक आड़ लहा रखः 
दया जाता तथा गाळेके मध्यविन्दुसे इच्छानुसार उडान (1156). 
र उसपर छम्ब रेषामें रखी जाती हे !. 
आक्कात संख्या ६८ में “क” उडानका 
शिरोभाग है। इस 'क? नामक मध्यबिन्दु 
( ०९०४९) से गालेकी आधी लम्बाई 
त्रिज्या (२40८8) से लहेपर अङ्कित . 
कर उसपर 'अ' और 'ब' नामक चिन्ह 
ड 'चना दिये जाते हें। पञ्चात्‌ उन चिन्हित 
_ आङ्कातेनं. ६८ स्थानोंपर कटिया जड्कर ` अ” “ब? 
. और “क” नामक बिन्डुओऑंको अपने पेटेमें रखनेलायक भरपूर . 
लम्बाईकी सुतली लेकर उसे तानते हुए उसके अन्तिम छोरमें 
. गाठ लगायी जाती और हाथमें एक पेन्सिल सीधी पकड़कर: - 
`, उससे अण्डाकृति गोलक अङ्कित किया जाता है। इस सुतलीमें 
सरोड न पड्नी चाहिये । नहीं तो आक्कति भ्रष्ट हो जाती है। . 


किंसीसी प्रकारकी कमानके लिये आधार अवश्य लगता है। 
यह आधार दो कारके होते हें। एक लकडीका तथा दूसरा 
भिट्टीका । लकडीके आधारको पारिसाषिक प्रयोगमें (०९०४९६7) 
' पकड ? और मिट्ठीके आधारको ` कलबूत ' कहते हे । सुद्दढ 
कमानके सूजन कार्यमें नीचे वालूसे भरे इए बोरे एकपर एक 
रखकर उनपर पत्थर या इंटोके कलबूतकी जुडाई मिट्ठीसे होली: 
है। साधारण कार्यमें लकडीके आधार-' पकड 'सेही काम लिया 
जाता है । मिट्टीके कलबूत पर उसके शिरोभागमें गिळावेका एक 
इऱ्वी स्तर दे देते तथा उसपर ईटेका चूर्ण छिडकते इए, गिंलावेके ` 
कुछ जम जानेपर उसपर कमान उठाते हें । ५६ फुटसे अधिक 
गालेकी कमान होनेसेंही इतने परिश्रम करने पडते हें। खिडकि-- 
याँकी ऊपरी कमानोंके प्रीत्यथ यह स्तर देनेकी आवश्यकता नहीं 
होती । कमाने यदि भारी और महत्वपूर्ण हों तथा यावे बहुतसी - 
कमाने थोडेसे लकडीके आधारोंपर उठानी हों तो जोडके गिला-- 
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“खस थोडासा सिमेण्ट मिला दिया जाता हे । ताकि पहिला आधार 
“शीघ्र निकालकर दूसरी कमानोंको उठानेके कार्यमें वह भयोगान्वित 
हो सकें। खिडकियों और दरवाजोंकी ऊपरी कसानोंके आधार 
-१9८ दिन पश्चात्‌ निकाल लिये जा सकते हैं । सारी कमानें होनेसे 
उन्हें १५ दिन या उससे भी अधिक दिनतक ज्यों का त्यां रखा 
जाता है। बडी कमाने होनेसे उन्हें धक्के चस आघातसे वचा- 
नेके हेतु आधार निकालते समय वालके बोराँस छिद्र कर देते 
' हें। जिससे उनमेंसे अत्यन्त धीरे धीरे सारी वाळू निकळूकर 
'नीचेका आधार अलग हो जाता है ! खिडकी तथा 
द्रवाजीके ऊपरी कमानोंके कलबूतोंके निचले आधार दोहरे 
'पञ्चरांपर रखे जाते हैं। ताकि बाइरसे पञ्चर ठोककर आधार निका- 
लना सुलभ हो जाय । आधार जितना अधिक हो उतनाही 
:दीचाळको ढकळेनेवाळा अगल-बगलका जोर धीमा हो जाता है। 
किञ्चित्‌ गोल कम्रानके सम्बन्धमे निज्ञालिखित सूचनाएं देखिये । 


उडान गाळा | | १।२ | १३ | १।४ | श५ | १६ 
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नोकदार कमान (०६०१ 87 ) निकालनेकी कुति यह है 
कि, (आक्काते ६९) मानिये अब” 
नामक रेषापर “क? ऊंचाई की नोक- 
दार कमान खडी करनी है । ऐसा 
दृशाम “बक” के मध्य बिन्दुसे प से 
आहत .. लेकर बक' के झुनियामें ' प र? नामक 
-नंबर ६९ रेषा तथा 'ब अः नामक रेषासे जहां र" 


भ्र 
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मिलता हो. वहां तक रेषा खींचे । पञ्चात्‌ “र? को मध्यविन्दु मान- 
कर हद व? नासक निज्यासे : कपब? नामक वठुंरू-खण्ड अङ्कित 
करे और उसी प्रकार ' कफअ ' चित्रित करे! बस, नोकदार कमान 
तैय्यार हे । १. “न व 


सादा और पुनईंढीभूत काक्राट 


—— POPS 


सिमेण्ट कांक्रीटमें, कूटी हुई गिट्टी, कङ्कड़ ( बारीक गिट्टी) जल 
अवाहान्तर्गत रोडे, बजरीका चालन ( 672४९] ) बॉयळरका भीतरी 
कीट, चूना, वालुकाश्म पत्थरका चूरा, जलप्रवाहकी वाळू, बॉय-. 
लरके भीतरकी खुरचन आदि-आदि पदार्थ तथा सिमेण्टकी 
आवश्यकता होती है। 


काँक्रीटकी मजबूती सब्वेथा उसके ठोसपन अर्थात्‌ आविरळता 
या पोलाई न रहनेपर निर्भर रहती हे। किसी भी अणीकी गिट्टी 
किसी एक बिशिष्ट आकारकी रहनेसे पोलाईको आधिक 
शुञ्जाइरा मिल जाती है। कांकीटकी मजबूतीकी इष्टिसे आवश्यक 
यह है कि, उसमें सम्मिश्रित होनेवाली बालू और छोटी-मोटी 
गिट्टीका प्रमाण इस तरह दो किं, बारीक कङ्कड अर्थात्‌ गिट्टी बड़ी 
गिट्टीकी पोलाइभें जम जाय तथा बालूकी पोलाईमें सिमेण्टका 
समावेश हो जाय । इस प्रकारसे सम्पूण सम्मिश्रणका एकसन्धी, 
बालानशीन और पुख्ता कांक़रीटका पत्थर तैय्यार होना चाहिये । 
इस तत्वके अनुसार छोटे-बड़े आकारके कङ्कड लेकर यदि वे 
२॥ इञ्चके छि्रवाली चळनीसे चाळे जा सकें, तो उनसे बना 
.हुआ कांक्रीट अत्यन्त मजबूत होता है। किन्तु इस भकारके कुड 
कोने-कतरेमें भली साँति जमते नहीं । अतः कार्यको देखते हुए उसके 
अनुसार छोटे बड़े कङ्कडाका व्यवहार करना उत्तम है । उदाहर- 
-णाथे नींव और मोटी दीबालोंके लिये बड़े-बड़ेसे रोडे अर्थात्‌ २॥ 
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इश्वी कडूड, पुनदेढी भूत काँकीटके लिये पौन इठचसे एक इञ्ची 
परिधिके कङ्कड, पतली पड़दियोंके लिये १ इञ्ची, कमानके लिथे १॥ 
इठची इस प्रकार आवश्यकतानुसार प्रत्येक कार्य देखते हुए 
'कडुुड्रॉका निव्वोंचन होना चाहिये । 


गोल गिट्ठीके पेटेमें जो पोळापन रहता है उससे अधिक पोला- 
पन छूटी हुई और प्राकृतिक गिट्टीमँ होता है। किन्तु फिर सी 
कूटी हुई गिट्डीमें पत्थरका जो बारीक चूरा होता है उसके कारण 
कांकीटमें विशेष मजबूती आ जाती है। तथापि जहाँ जलपवाहमें 
पड़े हुए रोडे, बाळूकी छाजन प्रभाते पदार्थ यथेष्ठ और सस्ते 
मिलते हों वहाँ जानबूझकर बाहरसे कूटी हुई गिट्टी संगवाना 
अच्छा नहीं । 


कांकीटकी मजबूती तदाहुषब्डि क सम्मिश्रणपर विदोषरूपसे अव- 
लम्बित रहती है । किंतनीही बार उसमें सम्मिश्रित किये जानेवाले 
सिमेण्टसे विशेष लाभ नहीं होता ) उदाहरणार्थ, यदि एक सम्मि- 
अणमें सिमेण्ट, बाळू आर गिट्टीका प्रमाण १:२: ४ हो और उसमें 
मिली हुई गिट्टी एकही आकारकी हो तो दूसरे सस्मिश्रणमें, 
जिसमे उपरोक्त प्रमाण केवल १:३:६ रहे अथोत्‌ सिमेण्टका प्रमाण 
पहिले की अपेक्षा न्यून रहे किन्तु मिट्टीका आकार छोटा-वडा 
समा प्रकारका हो तो उस दशामें यह सम्मिश्रण अधिक उपयोगी 
सिद्ध होते;हुए मजबूती की दृष्टिसे अधिक महत्वपूर्ण रहता है। 


विशेषतया जिस कांक्रीटसे जलका सम्बन्ध अधिक होता हे 
उदाहरणार्थ, छत, पानीके हौज, नाले और नाल्या प्रभृति, वहा 
कांकीट ठोस प्रकारसे छूटे जानेकी आवश्यकता है । ऐसी 
स्थितिमें उस सम्मिश्रणमें ¦सिमेण्टका प्रमाण अधिक कर- 
नेकी आवश्यकता है या उसके सहायक स्वरूप उसमें चूनेका 
'चूणे मिठाना आवश्यक है। सिमेण्टके कारण आवश्यक मजबूती 
आती ही हे । किन्तु शेष पोलापन नष्ट करनेके विचारसे उसमें 
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चूनेके चूर्णका सस्मिअण करनाभी अवश्यम्भावी है; ताकि कांक्रीरसे' 
निसृत होनेवाळे जलका प्रतिकार हो जाय । यह क्रिया व्ययकी 
इष्टिसे भी अत्यन्त सन्तोषप्रद सिद्ध होती है । पाठकोंके 
परिचयार्थ विभिन्न कार्योको दृष्टिकोण में रखते हुए नीचे सिमेण्ट 
कांक्रीटके विभिन्न सम्मिश्रणों के प्रमाण दिये गये हैं-- 
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१_€९ सम्म 
कांक्रीटका सम्मिश्रण 
OC 

काँक्रीटकी मजबूतीकी इष्टिसे सिमेण्ट कॉक्रीटका समुचित 
रूपसे सम्मिश्चित होना एक महत्वपूर्ण कार्य हे । इसके प्रीत्यर्थ 
प्रथमतः जमीनको समथल बनाते इए उसपर राहावादी फर्शियाँ 
अथवा सिङ्गापुरी तर्तियाँ परस्परसे जोड़कर उसका एक चवू- 
तरा (P12००) सा तैय्यार कर लिया जाता है। उसकी 
द्राजोंमें वाळू भरते हुए यदि थोड़े प्रमाणमें कॉंक्रीट करना हो 
तो. उसपर एक छोटेसे विना पेन्दीके चौकोर खाकेसे बीचमें लौह- 
छड देकर चालू चिछा देते हें । पश्चात्‌ उसपर समुचित भमाणसें 
इसी विधानानुसार छड देते हुए सिमेण्ट विछाया जाता और 
एक दो वार नीचेसे ऊपरतक खुरचनीकी सहायतासे उलट” 
पुलट कर दिया जाता है। यह किया उक्त द्रव्यके शुष्करूपसेंही 
होती है। पञ्चात्‌ उसे सम्यळ्रूपसे फेलाकर उसपर. गिट्टी कङ्कड 
आदि यथेष्ट प्रमाण और उचित नापसे बिछाते इुए उनपर एक 
ओरसे एक-दो. बार खुरचनी चलाकर अन्तमें पानी छिड़्कते 
हुए सारे सस्म्रिणकी यथेष्ट उलट पुलट कर दी जाती है । इस 
विधानसे उत्पन्न हुआ काँक्रीट अत्युत्कृष्ट. तो अवश्य होता है । 
किन्तु उसमें समय भी अधिक चला जाता है। 


दूसरे विधानमे बालू और सिमेण्ट उपरनिर्दिष्ट प्रकारसेही मिळा- 
कर बिछाते हें। किन्तु उसपर गिट्टी बिछानेके पञ्चात्‌ उसकी शुष्क 
रूपमेंही उलट-पुलट न कर एक ओरसे पानी छिडका जाता 
और खुरचनीसे जळकी धाराके नीचे खुरुचकर दो तीन बार 
उसकी गोडाई होती है। . 
` यदि बडे प्रमाणमें कांक्रीट तैय्यार करना हो तो गिट्टीका एक 
फुट उँचा चौकोर चबूतरा तैय्यार करते हें । पञ्चात्‌ उसपर समु- 
चित प्रमाणमं बालू बिछाकर उसपर उसी प्रकार सिमेण्ट बिछाया 


. हिंदी सुलभ वास्तुशात्रः श्प्रुः 
जाता है। उदाहरणार्थ, ४:४:१ प्रमाण हो तो एक फुटके गिंद्वीके 
चबूतरे पर ६ इञ्चका बाळूका तथा ३ इञ्चका सिमेण्टका स्तर 
'बिछाते हैं । सिमेण्टके स्तरकी ऊँचाईका अन्दाज लेना कठिन हैं। 
अतः गिट्ठीकी नाप घनफुटमें निकाल कर योग्य प्रमाणमें मोहोर- 
वन्द्‌ किये हुए सिमेण्टके बोरे खोलते और समान मोटाईका सिमेण्ट 
का स्तर बिछाया जाता है । उदाहरणार्थ, एक ब्रास या १०० घन 
फुट गिट्ठीका चबूतरा होनेसे ५० घनफुट वाळू तथा २५ घनफुट 
अर्थात्‌ २० बोरे सिमेण्ट ४:२:१ प्रमाण सस्मिश्रण. करना हो तो 
आवश्यकतानुसार चबूतरा तैथ्यार हो जानेपर एक ओरसे शुष्क 
दृशाहीमें उळट-पुलट कर नेके पश्चात्‌ जल छिडककर पुनः एक- 
दो बार उलट पुलट कर दी जाती है । छोटे-छोटे' कार्योमें यह 
किया ठीक नहीं बैठती । इस भकारकी उलट पुलट अर्थात्‌ 
गोडाई' करनेके लिये छोटे छोटे अन्य उपकरण बाजारमें दो तीनः 
सौ रुपयोंमें मिलते हें । उनसे गोडाई अत्युत्कृष्ट होती हे । 


बिछाई और कुटाई 


उपरोक्त पद्धतिसे तैय्यार किया हुआ कांक्रीट जहाँतक हो 
तैय्यारराके पश्चात्‌ आघ घण्टेके भीतर बिछाया जाता है। आधिक 
'देरतक ज्योंका त्यों पडा रहनेसे उलकी संकोचन क्रिया आरम्भ 
होती और गिट्टीसे सिमेण्टके पृथक्‌ हो जानेकी सम्भावना रहती 
है। कांक्रीट यदि गाढा बनाया गया हो तो उसकी लोहेके 'पीटने! 
से खूब कुटाई होती हे। पतली दशामें न वह तत्क्षण कूटा जा सकता 
है और न उसे कूटनेकी आवश्यकताही रहती है| ऐसी स्थितिमें 
उसे धीरे-धीरे डाला जाता है। ताकि उसमें बाह्यचायु न रहने 
पाये । पतले कांक्रीटकी बिछाई होनेके पश्चात्‌ उसे. तत्क्षण किसी 
लकडी या फौलादके ' पीटने “से स्थान-स्थानपर ऊध्वगत रूपसे 
* पीटा” जाता है । ताकि उसमें वायुके कारण उठे ' हुए बुलबुले 
रहने' नः पायें। सँयोगवश यदि तेय्यार किया हुआ: कांक्रीट आघे- 
यौन घण्टेकी अवधितक भयोगान्वित न किया जासके तो उस. 


२६०. हिंदी सुलभ वास्तुशास्र : 


दशामँ उसकी बारबार उलट-पुलट: करते रहते हैँ।. ताकि उसे 
(७९) जम जानेको अवकाश न मिले । इस प्रकारसे उसे अपेक्षित 
समयतक ज्यों का त्यों रखा जासकता हे । किन्तु इससे उसकी 
कुछ न कुछ तेजी मारीही जाती है। 


कॉक्रीटपर वायुके ऊष्णतामानका परिणाम 


- गरम वायुमें काँकीट अतिशीघ्र जम जाता है। ठण्डी वायुम 
ठीक इसके विपरीत दशा होती है । ५० अँशके नीचे पःरा जानेसे 
वह ठीक तरहसे जमता नहीं। उस दषामें उसके प्रतिकारकाः 
उपाय उसपर गरम जल बान्ध देने या भाफ देने आदि भकारके. 
किसी उपायका अवलम्ब लेकर गमी बढाना है। यदि पानी जमर्ने 
लायक जाडा हो तो काँक्रीदमे समावेशित हुआ पानी जमकर 
बरफ होजाता और बफी-भवनकी क्रियामें उसकी प्रसरण शक्ति 
बढ जानेके कारण उसका संकोचन-स्वभाव पृथः्करणमें परिव- 
त्तित होजाता है । 


सिमेण्ट काँक्रीटके सम्बन्धमें कुछ उपयुक्त ज्ञान 


एक घन फुट सिमेण्टमें बालू और गिट्टी निम्नलिखित प्रमाणम. 


मिलानेसे निम्नालिखित परिमाणमें कांक्रीट तेय्यार होता हैः 
सिमेण्ट घ. फु. बालू घ.फु. गिट्टी घ. फु. घन फुट 
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काँक्रीटके फर्म्म ( Forms ) 


काँक्रीटके सूजन कार्यमें जिन साँचों या आधार तस्तियाँकी 
आवश्यकता होती है, उनकी लकडी जलवायुके प्रभावसे नितान्त 
'हीन होनी चाहिये । जळकें संसर्गेसे उसका फूलना-झुकना या 
-ुड़जाना अच्छा नहीं। आम कटहर इत्यादिकी लकडियां इस 
'कार्यके निमित्त सर्वथा अयोग्य हें । लाळ टीककी लकडी झुकती 
अधिक है । सागवान होता तो अच्छा है। किन्तु महंगा अधिक 
“होता है । कार्यका प्रमाण यदि थोड़ा हो तो भलेही. सागवानकी 
तख्तियां व्यवहारमें लायी जा सकती हैं,-किन्ठ इसमें सी चढ़ईका 
खर्चे अधिक होता है । सागवानी लकडीके कुन्दे न्यूनाधिक 
मोटाई होते हें । साथही अपेक्षित चौड़ाईके सस्ते मूल्यमें मिलते 
'नहीं। पाईन, देवदार या ' डीलबुड 'की लकड़ी पर्य्योप्त रूपसे 
सस्ती होती हुई उसकी तर्तियां सरल लम्बी और आवझ्यकता- 
नुसार चौडी मिलती हें । किन्तु इन्हें झुकावसे रोकनेके हेतु इनके 
नीचे मजबूती लांनेके आभिपायसे डण्डे जडने पडते हें । इन 
-छकाड़ियोंका यादे अधिकांश रूपसे व्यवहार करना हो तो उनके 
"भीतरी आागमें ' कछूड-आयल' लगाया जाता है। इस तेलके कारण 
:छकडियां जल शोषण नहीं कर सकती । साथही साथ टिकतीं 
“मी अधिक हें। यों तो सामान्यरूपसे कांकीट चिपकने न पाये 
हस विचारसे “ गोबरी” कर देनेसे भी काम चल जाता हे । 


२६२ ` ` हिंदी सुलभ वास्तुशास्न 


पुनईढीमूत ( ४५८४५०१) सिमेण्ट कांक्रीट 
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आजकल पुनहेढ़ीभूत सिमेण्ट कांक्रीटका व्यवहार अधिकाँश 


रूपसे होने छगा है और आशा की जाती है कि, उत्तरोत्तर इसकी: 
उपयुक्तता वढतीही जायगी । विशेष तो क्या !-इसने स्थापत्य-- 


शार्त्रम मानों “कान्ति 'सी मचा दी हे । क्यो !-इसीलिथे कि;--- 
१ इस पर आग, पानी, दीमक आदिका प्रभाव नहीं होता । 
२ सांचेके अनुसार इच्छित आकार दिया जा सकता और 


'नामसात्रके व्ययमें चाहे जैसा कला कौशल्य उत्पन्न कियाः 
जा सकता है। 

३ 'मजबूतीकी इष्टिसे आर्थिक व्यय नितान्त न्यून होता है । 

४ चाहे जिस स्थानपर सांचे तेय्यार हो सकनेके कारणः 
क्रायमें खुगमता होती है। बड़े भाग उठाकर रखनेंकी मेहनत: 
और परिश्रम बच जाते हैं । 

सारा काम वेजोड़ और एक समान (110101 ) किया जा 
सकता है । 

... | छडोंकी नाप और जडाईका स्थान तथा दशा निश्चित हो 
कहा अनाडी भी सम्पूर्ण कार्यको सरळताके साथ कर: 
सकता हे । इसके लिये पेशराज बढई आदि सहङ्गे कारीगरांकीः 
आवश्यकता नहीं रहती । 

७ कार्य अत्यन्त शीघ समाप्त होजाता है । 

८ सख्य पदार्थ सिमेण्ट होनेके कारण आरोग्यकी इष्टिसे विशेष 
लाभप्रद होता है। 

९ बार-बार दुरुस्ती नहीं करनी पडती । 

क होनेसे कमजोर न होकर उलटे मजबूती वढतीः 
जाती हे । : 


हित इतय वास्त. ३, 


उपरोक्त शुगसताओंके कारण दिन प्रति दिन भवन निर्माणके 
कार्येमें पुनडंढीभूत सिमेण्ट कॉकीटका व्यवहार होने लगा है । 
याद अधिकाँश रूपसे इस प्रकार वेशिष्ट्यसे कास लिया जाय तो 
खिडाकियों और दरवाजा तथा उनके पलोामें जो कुछ लकडी-लोहे 
और 'कॉचका सामान लगे उसे छोडकर शेष सव कारय्योमे, उदाह- 
रणार्थ दीवालें, खस्भे, ठोंडे, 'घरन, छप्पर या छत इत्यादिके 
सम्पूर्ण भाग इससे अच्छे सुडड और तुलनात्मक इष्टिसे विचार 
करनेपर सस्ते बनते हें । अमेरिकामें भवनका प्रत्येक साग 
पुनहंढीभूत सिमेण्ट कॉकीटका तेय्यार मिलता हे । जिससे आव- 
श्यकतानुसार इच्छित भाग खरीदकर सिमेण्टसे उसकी जुडाई 
करनेसे २४ दिने सम्पूणी सचन खडा किया जा सकता है। 


स्थापत्य-शास्रमें जिस सूल तत्वपर पुनहंढीभूत काँक्रीटकी 
योजना भरसुख रूपसे की जाती है, वह इस प्रकार हैः-- 


मेण्ट काँक्कीटमें दबाव सहन करनेकी शक्ति अद्भुत है। 
किन्तु तनाव सहन करनेके सम्बन्धमें वह नितान्त असमथ 
साबित होता है। इस सम्बन्ध नरम फोलाव या माइल्ड स्टील 
( वद्धेनीय लोहा ) अत्यन्त उत्तम होता है। लोहे या फौलादमें 
दबाव सहन करभेकी शक्ति है। किन्तु दोनोंही काय्यामें उसका 
उपयोग करनेसे व्यय अधिक होजाता है । इसके आतिरिक्त दोनों 
ही कार्योके प्रीत्यर्थ इसका उपयोग करना सुविधा जनक नहीं 
होता 1 गर्म्मीमें वह अत्यन्त उत्तप्त होता तथा जाडेमें बेहद रूपसे 
ठण्डा होजाता है । खुली वाय॒में पड़ा रहनेसे उसपर शीघ्रातिशीघ्र 
जङ्घ चढ जाता हे | काँक्रीटपर इन सब बातॉंका विशेष परिणाम 
नहीं होता । अतः इन पदाथाका यदि जोड़ लगा दिया जाय तो 
तनावका भार लोहा ले लेता तथा दबावकी जिम्मेदारी काँक्रीट 
ले लेता है। निसर्गने इन पदाथोमें परस्पर स्नेह सम्वन्ध भी 
जोड दिया हे) कारण सिमेण्टम लोहेको . जङ्गसे बचानेकी 
शक्ति हे तथा वंह उसके साथ चिपककर बैठ जाता है । 
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इन ढोनोकि गुण परस्परके लिये पोषक होते तथा इष्ठ कायसे 
आशातीत सफलता प्राप्त करते हें । भवनके किसीसी सागमें 
जहाँ तनाव अधिक पडता है वहाँ लोहेका सहारा लेनेसे किफा" 
यत होते हुए कार्यभी सुचारुरूपसे सम्पादन होता है। सब 
जगह लोहेका प्रयोग करना लाभप्रद नहीं होता। धरन जातिके 
कार्यमें,-फिर चाहे वह धरन, कडी, पटाव और छाजन 
'कुछसी हो-उसपर भार पडनेसे वह झुक जाता और जिस- 
ओरसे अधिक दबाव पड़ता हैउस ओर की त्वचा पर सबसे 
अधिक दबाव पड़कर वह एक निश्चित रेषातक उत्तरोत्तर न्यून 
'होता हुआ उस रेषाके आगे धरन जातिके भागमें दवावके विप- 
रीत अर्थात्‌ तनावकी क्रिया आरम्भ कर देता है । यह 
क्रिया उत्तरोत्तर चढ कर अन्तिम पृष्ट भागके सञ्चिकट 
'सबसे अधिक असर पहुचाती है । इस रेषाको पारिभाषिक 

में अविकृत अक्षांस (1004 855 ) कहते हें । अतः यदि 
'तनाव सहन करनेका सम्पूर्ण भार लोहे पर लादना हो तो ऐसी 
परिस्थितिमें घरनके जिस पृष्ठभाग पर बह जा गिरता है, उसके 
“विरुद्ध पुष्ठ भागके सन्चिकट उस लोहेको रखते हैं। उसे नितान्त 
'वाहरकी ओर रखनेसे उसमें जङ्ग लगनेकी सम्भावना होनेके 
कारण उसको पृष्ठसागके पायः पौन इञ्चसे एक इञ्च भीतर घुसेड 
कर रखते हें । प्रायः सम्पूर्ण धरनोंके ऊपरी भागमें दबाव 
तथा निचले भागमें तनाव रहता हे । अतः अधिकाँशरूपसे 
निचलेही भागमें लोहा देते हैं। किन्तु फिर भी घरनोंके कुछ 
भागविशेषमें इसके प्रतिकूल क्रिया की जाती है। उदाहरणार्थ, 
'दो से अधिक खम्भों पर एक अधर घरन या लग्ची (पकड) हो तो 
अन्तिम दो छोर की, दो खम्भोंको छोडकर रोष खम्भोंकी ऊपरी. 
लग्धियोंके भागमें नीचे इवाव और ऊपर तनाव रहता है । अर्थात्‌ 
यह परिस्थिति उपरानिद्धिष्ट सिद्धान्त से नितान्त प्रतिकूल 
रहती है। इसका कारण यह हे कि, उक्त लग्घियोको उनके नीचेके. 
खम्भे नीचेसे ढकेलते रहते हैं । जिसके कारण उतने भाग विशेष 
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'पर धरन उल्डी हो जाती हे । यही कारण है कि, लग्घियोके इस 
भाग विदशेषमें प्रसुखतया ऊपर लोहा दिया जाता है। नीचे भी 
थोडासा देते. हें । किन्तु वह नासमात्रके लिये । इसी प्रकार कहीं 
'कहीं घरनोंका एक छोर दीवालोंमें दवाकर जड दिया जाता और 
दूसरा अधरमें छोड ॥ईया जाता है। (उदाहरणार्थ गैलरी, 
'छज्जोंकी धरनें इत्यादि) इस प्रकारकी धरनोंपर ऊपरसे भार 
पडयेसे निचले साग पर दबाव और ऊपरी भागपर तनाव पडता 
“है। अतः इस दशामें लोहेकी स्थापना उनके ऊपरी पृष्ठ भागके 
सञ्चिकट ही होनी चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि, यह विषय 
` शास्त्रीय है और स्थापत्यशाख्रकी कुछ न कुछ जानकारी हुए 
(बिना दबाव और तनावकी ससुचित परिस्थिति का ज्ञान होना 
असम्भव है । इसीलिये तत्‌ सम्बन्धमें स्थापत्यशास्त्रीकी सलाह 
' छेनाही उचित और उत्तम है। उन्हीसँ छडोंकी नाप, प्रमाण और 
-पारिश्थितिका भी ज्ञान हो सकता है। § 
सिमेण्ट, गिट्टी और बालूके सम्वन्धमें हम ऊपर लिखह्दी चुके 
-हवं। गिट्टी जहां तक हो पौन इञ्चसे अधिक बडी न होनी चाहिये । 
बडी. गिट्टी लोहेको सलीमांति पकड रसनेमें समर्थं नहीं होती। - 
लोह 
स्थापत्य शास्त्रियोने विभिन्न प्रयोग कर यह निश्चित किया दै 
- कि, अत्यन्त कठोर फौलाद भी पुनहेढीसूत कांक्रीटके निमित्त 
उपयुक्त नहीं होता । इसमें जो छड व्यवहृत किये जानेवाले हों, 
-उनका प्रयोगयुक्त निव्योचन करना भी सर्व्व साधारण समाजके 
- लिये सरल सम्भव नहीं है । इन प्रयोगोंको करनेके जो साधन 
-होते हैं चे अत्यन्त व्ययके होते हैं । सामान्यतः जो छड पौन इञ्च 
-या उससे कम मोटाईका होता है, उसे उसकी दूनी मोटाईक 
:छडसे अण्टा देनेपर उसका आकार अद्धेश्री,»/ की तरह हो जाता 
“है और चटकता नहीं, वह छड इष्ट कायके निमित्त अच्छा समझा 
जाता है । यादि छडकी मोटाई पौन इश्चसे अधिक हो तो 
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उसे उसके तिगुने मोटाईके छडसे अण्टा देलेपर यदि वह तडके- 
नहीं, तो वह इष्ट कार्यके लिये उपयुक्त समझा जाता है । 


कांकीटके कार्यमें प्रायः गोल छडही व्यवद्दत होते हें । क्कचित्‌ 
प्रसङ्घ पर कायको देखते हुए चौकोर छडोंका भी आयोजन 
होता है । तथापि सव्वे साधारण इष्टिसे विचार करने पर गोल 
छडही अच्छे होते हैं । कांक्रीटसे सम्बद्ध होनेवाला पृष्ठभागः 
गोल छडॉके कारण जैसा मिल जाता हे वैसा अन्य किसी भो 
आकारके छडोंसे नहीं मिळता । छोहेकी चिपटी तर्तियां तो इस 
कायंके निमित्त नितान्त बेकार होती हें । उन्हें कांकीटके कार्ये 
व्यवहारान्वित करनेपर तनाव पडतेही सारा कांक्रीट उनसे पृथक 
हो जाता और वे खुली पड जाती हैं । 


इस सम्बन्धमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि, इस कार्यमें 
अधिक मोटाई के थोडे छड़ प्रयोगान्वित करनेकी अपेक्षा यादे उस 
क्षेत्रफलके हिसाबसे कुछ पतले किन्तु संख्यामें अधिक छड़ व्यव- 
हारमें छाये जॉय तो कांक्रीटकी मजबूती अधिक बढती है । पुन- 
इेढीसूत कांक्रीटकी सुदृढता उससे सम्बद्ध हुए लोहेके पृष्ठभागके 
क्षेत्र फलपर अवलम्बित रहती है । इसलिये जितनेही अधिक छड 
व्यवहारमें लाये जॉय उतनाही पृष्ठभागका क्षेत्र अधिक विस्तृत 
हो जाता हे । उदाहरणार्थः- 


(१) पौन इश्ची 8 छडोंके च्छेदका क्षेत्रफल १-७६७२ वर्ग इञ्च 
होता है । उसका घेरा अथात्‌ परिधि ९:४२४९ इञ्च लम्बी 
होती है। र 

(२) टे इद्ची १६ छडोंके च्छेदोंका क्षेत्रफल १-७६६४ वर्ग 
इञ्च अर्थात प्रायः उपरनिद्दिष्ट प्रमाणके बराबरही होता है। किन्तु 
उनकी परिधि १८.८४९६ अथात्‌ ठीक दूनी हो जाती है। इस से 
स्पष्ट हो जाता है कि, इस कारके कांक्रीटको पहिळेकी अपेक्षा 
दूनी पकड मिलती है। | 
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च ७. २ च 
डाका साडना आर ढघर वनाचा 

पुनहंढीभूत कांक्रीठमें बेठाये जानेवाळे छड़ कहां-कहां मोडे 
जाते हैँ इस सम्बन्ध. विस्तृत विवेचन छाजन, घरन, 
पाटन, पिलर इत्यादिके वर्णनमें किया गया है । पुनदेढीमूत 
काँकीटकी सारी इढता सिमेण्ट, काँक्रीट और ढौहके सहकार्यपर: 
अवलाश्बित होती हे । अतः उसमें प्रयोगान्वित होनेवाले छड़ोके: 
अभ्रभागोंको भोडकर उन्हें कुन्देकी आकृति दी जाती हे । कांक्रीट 

CS दूसरेसे होतेह La ०. पु 

या छोहके एक दूसरेसे पृथक होतेही पुनडेंढीभूत कांक्रीटसे बना 
हुआ सम्पूर्ण कार्य नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है! अतः उक्त छडोंके 
छोरोंकों मोडकर कुन्देकी आझाते देनेले वे कांक्रीटको विशेष- 


रूपसे पकड रखनेम समर्थ होते हे । 
चाहे जिल स्थानसे छडोंकों मोडनेके निमित्त एक विशिष्ट 
क. ______ झकारके यन्त्र 
FEE 01) मिळे हे किन्तु 
उनका प्रयोग 
बडे कार्योमे 
आकृति नंबर ७० किया जाता है।: 


घरू काममें इस प्रकारका काय्यं अत्यन्त थोडा रहनेके कारण. 
निम्न लिखित उपायकी शरण ळी जाती है। 

एक छ-सात फुट लम्बी तथा४।५इः्च चौडी एवम्‌ उतनीही मोटी 
छकडी लेकर उसके एक छोरके पास प्रायः पांच इञ्च लम्बाईके दो 
चिपटे कांटे लेकर उन्हे प्रायः इश्च सवा इश्च ऊपरको रखते हुए इस 
प्रकार जड़ दिया जाता है ताकि, उनके मध्यमें मायः पौन इञ्चका 
अन्तर रहे । ( देखिये आक्राति ७०) पश्चात्‌ पीछेकी ओर घायः- 
३४ इ्चके अन्तर पर इसी प्रकार दो और काटे जड़ दिये जाते हैं। 
इन दोनों काँटेकि बीचमें छड़को आड़ा रखकर (जैसा कि आकुतिमे 
दिखलाया गया है ) एक ओर खींचा जाता है । इस प्रकार सहज 
हीमें छड़ इष्ट रूपसे सड जाता और कार्योपयोगी निकल आता. 
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'है। उसे जहाँसे मोडना हो वहाँ खडिया मिट्टीसे चिन्हकर देते 
हें । आवश्यकतानुसार लकड़ीपर और भी एक दो काटे जड लिये 
जाते हें । थोडीसी मेहनत और अलुभवके पञ्चात्‌ यह कार्य सर- 
:लता पूव्वेक एक साधारण मजदूरभी कर सकता है। इसके 
"पूव्वेही छडके छोरको कुन्दरकी आङ्कृति दे दी जाती है । कारण 
बैसा करते समय सम्पूर्ण छड़ पय्याप्त दूरीतक घुसाना पड़ता है 
(और यदि पहिलेहीसे ओर कहीं सुड़ा हो तो उसे छुमानेमें दिक्कत 
"पडती है । कभी-कभी छडके एक छोरको पीछेसे कुन्देकी आक्कति 
देना श्रेयस्कर होता है। क्योंकि पहिलेसे यह निश्चित नहीं किया 
“जा सकता कि, कार्यमें कितना छम्बा छड प्रयोगान्वित होगा । 
'ऐसी वृशामें छड़को आवश्यकतानुसार मोड चुकनेक पश्चात्‌ उसे 
"तोडकर किसी आधे या पौन इञ्ची लोह नलिकामें इच्छित प्रमा- 
णानुसार उसका छोर डालते हुए कौंटोंके शिकजैमें दिया जाता है 
और उतनाही छोर -नलिकाकी सहायतासे घुमाकर सरलता 
*यूव्वेक इष्ट आक्राते दी जाती है। 
लम्बी लकडीमें काँटे जडनेकी अपेक्षा यदि वह किसी ( लहे ) 
-लकडीके छुन्देमें जडे जॉय अथवा सिमेण्ट काँक्रीटका एक ठोका 
“बनाकर उसके ढालते समयही उसमे बोल्ट या कॉटे खडे किये 
'जॉय तोभी ठीक, उत्तम और विशेष लाभजनक होता है । 
कितनीही बार आवश्यक लस्बाईके छड प्राप्त नहीं होते । ऐसी 
स्थितिम उन्हे लोहारसे वर्थित करानेकी अपेक्षा यदि उनके छोर 
“प्रायः एक फुटतक दूसरे पर चढाकर उन्हें तारकी सहायतासे 
'दो जगह बन्द दे दिये जॉय तो चह विशेष उपयुक्त और 
श्रेयस्कर होता है । तनावकी जगह छडोंके दोनों कुन्दोंको 
“परस्पर में बझा देनेसेही काम चल जाता हे । किन्तु यह 
पंक्रैया दबावकी जगह कारगर नहीं हो सकती । तनाव और दबाव 
क्री निश्चित जानकारी अनुभवहीन -मनुष्योंको होना नितान्त 
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कठिन है । अतः ऐेसी परिस्थितिमें उक्त जोडकी शरण लेनाही 
विशेष सुविधा जनक है । वह तनाव और दबाव दोनोंहीके लिये 
समान झूपले उपयोगी होता है। 

सिमिण्ट काँक्रीट ढाळनेके पूव्यं सतहसे जितनी ऊँचाईपरः 
छडोंका छच्चर रखना हो, उसी मोटाईतक कङ्कड कूटकर 
उनपर ढञ्चर रखते हुए ऊपरसे कौक़ाट ढाला जाता है। कॉकी- 
टकी छुटाई या बिछाईके समय इन कङ्कडोंको हिलने न वेनेकीः 
आर विशेष भ्यान दिया जाता है । 


फम ( Forms ) 

आजतक यदि कहीं एुनच्ढीभूत कांक्रीटका काम नष्ठ-अष्ठ 
होनेकी घात खुनी गयी है तो वह उसको फम्मेंमें ढालते समयही ।' 

१--वजनके कारण फम्मोंको दबनेसे बचानेके निमित्त यदिः 
उनके नीचेकी तख्तियां एक इच्ची हों तो २-२॥ फुटके अन्तरपर 
तथा १५ इश्वी होनेसे ३ फूटके अन्तरपर डण्डे जड दिये जाते हे 

२--इसी कारणवश उनके नीचे जो लहे देने हों उनके पेन्देमें. 
लादी अथवा समथळ तख्ती रख दी जाती है । (देखिये चित्रसंख्या 
७१) ऊपरी अधिष्ठान अर्थात्‌ चौकीके छिद्रसे नोक निकालकर 
उससे लहोंको संलझ कर विया जाता हे । यदि मिट्टी पोली हो तो 
इन लहोंपर घन चलाकर उन्हें जमीनमें गाडी जाता और ऊपर. 
अधिष्ठान अथोत्‌ पीठेकी स्थापना करते हैं । 

_ फम्मोंको खोलनेमें सुविधा करने तथा झटकेसे बचानेके 
निमित्त लहोंके नीचे वोहरा पञ्चर विया जाता हे । तख्तियोके 
भीतरी भागमें ' कूड आईल ' पोता जाता या गाढे-गाढे गोबरकी- 
गोबरी कर देते हें । 
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४--फम्माँके लिये. देवदार “डील” या “किण्डर 'की लकडी 
सिमेण्ट कांकीट उत्तम होती है । फस्मौ 
लौह की जडाई हो चुकनेपर 
लौह उनमें छित्रादि रहने देना 
अच्छा नहाँ । उन्हं 
अधि- तत्क्षण गाढे गालेसे सून्द 
छान दिया जाया है । उसी 
आधार प्रकार भीतरी प्ृष्ठभाग 
‘ एक सतहसे है या नहीं, 
उसमे आवश्यक स्थान 
° ST लहे पर उभार तो है ! जहां 
गोलची या चाँपकी आव- 
आक्कति नंबर ७१ इयकता है वहाँ उस 
-आकारके डुकडे जडे हैं या नहीं इत्यादि बातोंकी सम्पूर्ण रूपसे 
-जाँच करली: जाती हैं.। 


'पुनेहढीभूत कांक्रीटकी भवन सम्बन्धी उपयोगिता 


१-छाजन-( छावनी ) 

'दृरवाजे या खिडकियॉपर जो छावन' रहती है, वह. भी एक 
प्रकारकीः धरनही होती है । केवल भेद: इतनाही है कि; उसका 
-गाला ( १० ) छोटा होता हे । वह धरन दोनों ओर दीवालांपर' 
-अवलम्ब लेती हे तथा उसके शिरोभागपर दीवालका भार पडता है। 
इस; सारके कारण उसकी प्रबृत्ति नीचे झुकनेकी ओर होनेके कारण 
' उसके ऊपरी सागमें अविकृत अक्षांस ( १९८६८५] <$ )से दबाव 
-रहता तथा निचले भागमें तनाव रहता है । तनाव सहन ४ 
:लिये पेन्देमं लोहेके छड देना आवश्यक होता है। इसी प्रकार 
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येन्देसे प्रायः १ इञ्चपर इस प्रकारके छड आडे बैठाये जाते हैं । 
'किन्तु अधिकौशरूपले ऐसा होता है कि, इस छावनके दोनों छोर 
'नितान्त स्वतन्त्र नहीं रहते बल्कि उनपर ऊपरी दीवालका कुछ. 
दबाव पड़ जाता है । यहि वह बिल्कुलही खुली होती तो छावनके 
सुडनेपर दोनों छोर निसगतयाही थोडेसे ऊपर उठ गये होते। 
किन्तु उनपर जो ढीवालका दबाव पडता है उसके कारण उन्हें 
:उठनेको कोई गुज्जाइराही नहीं रहती । इस दबावका पारिणाम 
घरनके सुडावपर कैसा होता हे यह आक्काति ७२ में दिखलाया 
गया है। घरनके छोर खुळे होनेसे वह उठाये जाकर आकृति 
संख्या ७३. के अनुसार बीचमें एकही झुकाव पैदा होजाता हे । 
"किन्तु छोरोंपर गिरनेवाले दीवालके कवावके कारण मध्यवर्तीय 
:झुकावके अतिरिक्त दीवालके वगलमें, दोनों ओरसे धरनको 
ओर झुकाव आजाता दे। ( देखिये आकृति संख्या ७२ ) यह 
| झुकाव उल्टा होता है । 
अर्थात्‌ इन दो झुकावोंके . 
८ स्थानपर धरनके ऊपरी 
आ. नं. ७२ आ. नं: ७३ भागमें तनाव और निचले 
-भागमें दबाव आजाता हे । किसी समय ऊपरी तनाव काँक्रीटकी 
शक्तिके बाहर जानेसे वहाँ दराज पैदा होकर छावन या धरन 
इटनेकी सम्भावना होती है। अतः इस परिस्थितिमें तनावको 
सहन करनेके लिये वहाँभी थोडे बहुत लोहेका रहना आवश्यक 
है! इसी विचारले उपरनिदिष्ट छड नीचे पेन्देहीमें न रखते हुए 
उस छोरके बगलमें झुकाकर आक्वति ७४ के अनुसार दोनों ओर 
ऊपरी भागके बगलमें 
छी =) ब ) ) लोहेको लाते हैं । इस 
छा व प्रकार छावनमेही नहीं: 
(कि. 4 ड आ) जु ) ) अपितु, पाटन-घरनः 
~ इत्यादि स्थानांमें जहाँ? 
` आक्राति नं. ७४, ७५ . जहाँ छोरोंपर ऊपरसे': 
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दबाव आकर उनकी हलचलका प्रतिकार करनेकी परिस्थिति 
पैदाकर देता हे, वहाँ वहाँ-इस प्रकारकी व्यवस्था करनी पडती 

। कहीं-कहीं आक्काते संख्या ७५ में ' ड? नामक स्थानपर' 
दिग्दाशित प्रक्रियाके अनुसार एक छडको छोडकर दूसरा छङ' 
मध्य भागमें झुकाते त ऊपरी भागके बगलमें उसका कुछ अदा 
लानेका प्रयत्न करते हे । किन्तु छावनकीसी सादी घरनके लिये 
चैसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती । 


स्तम्भ ( Pilar ) 


स्तस्भपर जो जोर गिरता है, चह प्रायः दृबांवहीके स्वरूपका 
होता है। किन्तु 'कितनीही बार वह स्तस्भके गर्भमै न गिरकर 
थोडासा बगलमे गिरनेकी सम्भावना होती है। ऐसी दशामें उस- 
पर थोडासा तनाव भी आजाता है। यही कारण हे कि, स्तम्भे 
लोहा देनेकी आवश्यकता होती है। यह लोहा घ्रायः बाहरकी 
,ओर देनेकी परिपाटी है। यदि स्तम्भ पर उसके तोळके मानसे 
अधिक बोझा पड जाय तो उसके भीतरके छड सुडकर बाहरकी 
ओर फैल जाते और काक्रीटसे पृथक्क होने लगते हें । इसीलिये 
खंड छडाको चारों ओरसे तारां या लोहेकी पतली पट्चियाँसे 
जकड दिया जाता है। तारकी मोटाई किसीशी तरह चौथाई 
इञ्चसे कम नहीं होती तथा उसकी कमसे कम एक गिरह तो 
अवश्यही देते तथा दोनों छोरोको मिलाकर 'पंचकस'की तरह 
मरोड देते हैं । 
स्तम्सका आकार चौकोर या गोल रखा जाता है। चौकोर: 
आकारकी योजना करनेसे उनके चारों कोनोंके स्थानपर चाप 
(Chamber) आनेके लिये साचेके कोनेमें जरादीसे एक त्रिकोणा- 
कृति तरती जड देते हें । फर्म्मेकी दृष्टिसे चोकोर स्तम्भकी अपेक्षा 
गोल स्तम्भही विशेष सुविधा जनक होता हे। साथही साथ इससे 
शोमाभी आती है । इस प्रकारके स्तम्भके निम्मांणके हेतु एक लौह 
निम्मित चद्दरका दुकडा लेकर उसके भीतरी पृष्ठसागमें ` कूड 
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सिक्वेल मम ----. 


आयळ-” चुपड देते तथा उसकी नलिकासी बनाकर एक-एक 
'फुटंपर उसके दोनों छोर जोडते हुए उसमें तार पिरोने लायक. 
बारीक छिन्न बना देते हें । चद्दर नितान्त समथल एवम्‌ चिकनी 
व्यवहृत होती है । जहाँ स्तम्भ खड़ा करना हो वहाँ छडोंका, 
तारोंखे कला छुआ ढच्चर शुनियेमें खडाकर उसके ऊपर तक्यिकी 
खोलीके सद्दश उक्त नलिका उसी प्रकार शुनियेमें खड़ी कर देते 
हैं। अर्थाठही इस व्यवस्थाले ढृञ्चरका सम्पूर्ण भाग नलिकाके पेटेमें 
चला जाता है । पश्चात्‌ उसे ज्योंकी त्या युनियेमें खड़ी रखनेके 
लिये अगल-वगलकी लकड़ियों या तरकोंका आधार दिया जाता 
हवै । चद्दरके पेन्देसे सिमेण्ट बह न जाय इस विचारसे उसके 
बाहरी सागमें मिट्ठीके गाळेकी जुडाई की जाती है। इसका अधिक 
सोडा कवच बनानेसे नलिकाको शुनियेभ रखनेमें विशेष सहायता 
मिळती है। इन सब प्रारम्भिक क्रियाओंखे निपट चुकनेपर कांक्रीट- 
का सब्मिश्रण तैय्यार कर उस ऊपरसे थोड़ा-थोडा छोडा दिया. 
जाता है। यह मिश्रण थोडा पतला होना अच्छा है। क्योंकि एक 
तो याही नलिकाके भीतर कांक्ीटकी सराई होनेसे उसकी कुटाई 
आँखसे दिखलायी नहीं देती । दूसरे यदि वह गाढा हो तो उसमे 
पोछाई रहना सम्भव हो जाता है। स्तम्भके लिये तैव्यार किये 
छुए सम्मिश्रणमें सिमेण्डका प्रमाण थोडा अधिक होता है। कांक्रीट' 
डाळनेके लिये स्तम्भकी जँचाईके बराबर लकडी या बॉस का 
पीढ़ा वान्ध देते और उसपर चढकर उक्त विधानानुसार नलिकामें 
'काँछीटकी भराई होती है। इसकी कुटाई छम्बे बांससे की जाती है 
और जहांतक हो सके बांस कांक्रीटसे ऊपर नहीं उठने द्या 
जाता । इस कुटाईका उद्देश कांक्रीट छोड़नेके कारण नलिकामें 
जो वायु बन्द हो गयी हो, उसे बाहर निकालना है। सम्पूर्ण 
काँद्वीटदी भराई हो चुकनेपर एक बार शुनिया लगाकर देखते हैं 
और यदि कांक्रीटकी भराई या कुटाईके समय नलिका हिल 
गयी हो तो उसे पुनः व्यवास्यितरूपसे युनियेमें ला धरते हें । यहः 
१८ 
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कार्य कांक्रीटके सूखने या संकुचित हो जानेपर नहीं हो सकता । 
तीसरे दिन नलिका या चद्दर निकालनेपर ४-८ दिन तक तैय्यारी 
खस्सेपर गीला टाट लपेटकर रखते और उसकी बारबार जल- 
तराई करते हें । तडुपरान्त गिलावा करते समय नीचे सोडा और 
ऊपर क्रमशः कम करते कुछ संकुचित आकार दिया जाता है । 
ऊपरी छोर और निचले छोरमें आधे इञ्चका शी फक होनेसे 
यथेष्ठ शोभा आ जाता है । 


आंगनके स्तम्भोंमें कठघरा जडनेके हेतु या ऊपरी भागके 
सन्निकट भिलमिलीदार पछे जडनेके हेत स्तम्शोंमें खांचे या छिद्र 
रखने हाँ तो उस आकारकी लकडियां या खूंटियां कांक्रीट भरने- 

पूव्वेही तेल लगाकर अंटका दी जाती ओर कांक्रीटके सूख 
जानेपर उन्हे निकाल लिया जाता हे । 


स्तस्भमे लोहेके दच्चरके चारोंतरफ कमसे कम १ से १॥ इश्वतककी 
सोटाईका कॉक्रीट होना चाहिये । अत्यन्त छोटे कामके लिये रे 
इची छड भी पर्याप्त हो सकते हें । किन्तु सामान्यतः आध इच्ची 
छडोंकों व्यवद्दारमें लाना बुरा हे । यादे अधिक मजबूती की आव- 
क्यकता हो तो अधिक छड प्रयोगान्वित न कर काँक्रीटके सस्मि- 
अणमें सिमेण्टका प्रमाण आधिक कर दना चाहिये । देखिये 
आकृति संख्या ७६ से ७८। इनमें दो मञ्ञिली इमारतके स्तस्भकी 
रचना किस प्रकार की जाती है, यह दिखलाया गया है । उसके 
भीतर कहाँपर और कितने छड दिये गये हे, यह आक्कति संख्या 
७६-७८ में इग्गोचर होता है। 


ढञ्चरके चारों ओर जो तार ठपेटी जाती हें उन्हें यथा स्थान 
जमे रहने देनेके विचारसे खंडे छडसे उन्हें बारीक तारद्वारा जकड 
दिया जाता है। इनके दो वेष्टनोंके बीचका अन्तर स्तम्भके व्यासके 
चतुर्थाशले अधिक नहीं रहता । उदाहरणार्थ, स्तम्सकी मोटाई १२ 
इञ्च हो तो उसमें तीन-तीन इञ्च पर वेष्टन होना आवश्यक हे ।... 
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` स्तस्भकी ऊँचाई उसकी भोटाईकी अपेक्षा पन्द्रह शुनीसे 
आ. आधिक नहीं होनी चाहिये । 
७६ आकृति संख्या ७६-७८ में 
निचले सञ्चिलका एक १५ इच्ची 
व्यासका गोल स्तम्भ दिखलाया 
गया है। उसमें नीचे आघ 
इञ्ची ६ छड देकर उन्हे 
निचले मजिलके शिरोभाग 
तक चतुथीश इञ्च मोटी तारसे 
तीन-तीन इञ्चपर जकड द्या 
गया है । ऊपरी मजिलके 
लिये स्तम्भका व्यास ११ इञ्च 
रखकर उसमें टे इञ्ची ६ 
७७ छड २॥ इञ्चकी वूरीपर उक्त 
सोटाईकी तारसे परिचेषटित 
किये गये हें । आकृति संख्या 
७६-७८ में 'अअ? तथा “वब? 
नामक रेषाओंके ऊपरवाले 
७८ स्तम्भोके च्छेद द्विखलाये 
गये हैं । 
धरन 
अबतक दबाव और तनावके जो दो प॒रथक पुथक्र जोर कहे 
ग रै गये हैं उनसे नितान्त पृथक भकारका 
ञ बं एक और जोर रहता है जिसे (हाळा) 
10 कम छेदन उफ कतरनका जोर कहते हैं। 
: आक्वति नंबर ७९ यह जोर दबाव और तनावके साथ 
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थोडे बहुत प्रमाणमें आता रहता हे । उदाहरणार्थ आकृति संख्या 
७९ में 'अ और व? नामक लोहेकी तस्तियोंके बीचसँ एक 
(116४७ ) पकडचुमा कील जड दीगयी है । ऐसी दशा यदि 
ये दो तख्तियां परस्पर विरुद्ध दिशाओमे ताबकर खींचीं जाय 
तो उसका परिणाम इस ( 9०४७ ) कीलपर होकर तनाव अधिक 
होनेसे बिन्दुरेषामे दिद्वाशित स्थानसे वह कट जायगी । कतरनका 
यह जोर दबाव ओर तनावके जोरसे नितान्त पृथऋ रहता है। 
हम आरम्भभं यह लिखही चुके हें कि, दो दीवालॉपर घरनके 
भीतरी तन्तु ताने जाते हैं। इस प्रकारके अनेक तन्तु स्वतन्त्र न 
रहकर एक दूसरेले चिपके रहते हें। उनके ताने जानेपर ऊपर 
जो दो लोहेकी तख्तियोका उदाहरण दिया गया है, उसमें जो 
क्रिया होती हे उसी प्रकारकी क्रिया धरनके ताने जानेवाछे 
तन्तुओंमें होती है । उक्त उदाहरणमें ( ६९४९४) कील है। धरनके 
पेटेमें इस कीलके स्थानपर वही कार्य करनेवाली असंख्य तन्तुं 
को बझाकर रखनेवाली शक्ति होती है। 

पुनहढीभूत काँकीट की धरनपर शास्त्रज्ञोंने अपार भार डाल- 


कर देखा है। जिससे यह सिद्ध हो चुका है कि, धरनमें कतराव 


नामक जोर के' कारण जो दरारें पैदा होती हें, घे विशेषतया 
दीवालके सन्निकटही होती हें । उनका मध्यभागमें वास्तव्य न होते 
हण वे वहाँसे मध्यसागकी ओर टेढ़ी होकर महीन होती-होती 
आविक्रत अक्षांसकी ओर जा पहुँचती हैं। ठक यही बात गाणि- 
तसे भी सिद्ध हो चुकी है कि, कतर का जोर मध्यभागकी अपेक्षा 
दीवाल या आधारके सन्निकटही अधिक होता हे । काँक्रीट जिस- 
प्रकार तनाव सहन करनेमें असमर्थ है उसीप्रकार वह कतराव कों 
भी सहन करनेमें नितान्त पढु है । यही कारण है कि, जिसप्रकार 
तनाव सहन करने के निमित्त उसमें लोह देना पड़ता है उसी 
प्रकार कतर को बरदाश्त करने के निमित्त भी उसकी थोड़ी 
बहुत व्यवस्था करनी पडती है। स्तम्समें कतर बिल्कुल नहीं आती 
छावनमें अत्यन्त अल्प प्रमाणमें आती है और उतनी को सिमेण्ट 
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कॉकीट झेललेता है । किन्तु बडी धरनोंमें उसका प्रमाण विशेष 
ही जाता हे । अतः उसके निवारणार्थ निम्न आङ्कतिमें वतलाये हुए 
विधानानुसार लीह 
निर्मित तख्तियाँ या 
छत्वे छड मोड्कर उन्हें 
आकृति नंबर ८० सतहगत्‌ छडों से 
'तारकी सहायता से सम्बद्ध कर देते हैं। इसमें दो प्रकार हैं। पहिले 
अकारमें सतहगत्‌ आडे छड एक दूसरे के पीछे ४५ अंशके 
कोणमें दोनों ओर झुकाकर उनके सुडे हुए अग्रमाग ऊपर 
को उठाते हैं। ( आकृति ८० देखिये ) दूसरी प्रथामें आकृति संख्या 
८१ और ८२ में बतलाये हुए विधानालुसार तार या तस्तियोंके 
चेष्टन दे देते हैं। ये छोरोकी ओर नजदीक नजदीक तथा मध्यमें 
अधिक अन्तरपर देते हैं। गर्भके कुछ हिस्सेम तो इनका अंशमात्र 
भी नहीं रहता । ( आकृति ८२ देखिये ) वे किस प्रमाणमें और 
'ठीक किस अन्तरपर दिया जाना चाहिये इत्यादि वातें धरनकी 
लम्वाई, दो दीवालॉके बीचके गाळे तथा धरनपर गिरनेवाले भारपर 
अवलम्बित रहती हैं ।इस सम्वन्धके विस्तृत विवेचनके लिये 
स्थापत्य-राख्र-विषयक गणित विसागमे प्रवेश करना होगा । 
"जो प्रस्तुत पुस्तकके परे विषय है । 
यदि केवळ दोही खस्भो या दीवालॉपर धरन रखनी हो तो 
उसके लिये पुनहेढीभूत 
कॉक्रीट की घरन बनाना , 
विशेष कठिन नहीं है । 
a इसके प्रीत्यथे आवश्यकता- 
| 9) 9 ,\9/ नुसार नीचे २३ या अधिक 
आक्काति नं. ८१, ८२ छड़ और कतरावका जोर 
सहन करनेके लिये उनके चारों ओर खड़ी तस्तियाँ या छड़ोंका 
वेष्टन अथवा छडोंकोही दोनों ओरसे मोडकर उनके अग्रमाग 
ऊपरकी ओर तिछें घुमानेसे सरलता पूवंक काम निकल जाता 
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है। किन्तु कहीं कहीं तीन या अधिक खम्सोंपर एकही विशाल 
चरन दी जाती है। उस दशामें केवल नीचे छड देनेसे काम नहीं चल 
सकता । दोसे आधिक खम्भोंपर की लग्घी इसी श्रेणीकी 
धरन होती है। उसे नीचेसे जहाँ जहीसे आधार मिलता है; 
वहाँ वहाँ वह आधार उस धरनको नीचेसे इकेलता रहता है। 
पारेणाम यह होता है कि, उसभाग अर्थात्‌ खस्सोपर तथा उनके 
दोनों ओर कुछ अन्तर तक वह धरन उल्टी हो जाती है। अर्थात 
उसके निचले भागमे दबाव और ऊपरी भागमें तनाव पैदा हो जाता 
है। यही कारण है कि, इस जगह नीचे और ऊपर दोनो ओर 
लोहा दिया जाता हे । ( आकृति ८३ देखिये ) 


जिस समय स्तम्सोंपर पुनडेढीयूत कांक्रीटकी धरन रखी जाती: 
है तथा स्तम्भभी पुनदेढीयूत कांक्रीटके ही बने होते हैं, उस 
समय आह्लातेमें दिद्शित प्रमाणके अनुसार स्तम्भके शिरोभागके 
बगलसें कुछ छड़ कणरेषामें मोडकर उन्हें घरनके भीतरी ढञ्चरमें 
- तारसे वान्धकर समावोशीत कर दिया जाता है। 


_ धरनके नीचेकी ओर दस फुटमें चौथाई इञ्च उभार (027४०7) 
देनेकी परिपाटी है । धरनकी सतह सतहगत्‌ न रखते हुए बीचमें 
से वह ऊपरकी ओर गयी हुईं तथा बगलमें नीचे उतरी हुई 
बनाते हैं। 

फम्मोके अगल-बगलकी तख्तियाँ तीसरे दिन तथा सतहगत 
तस्तियां दसवें दिन निकाल ली जाती हें । डान 
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धरनके फस्माँके भीतर सरा जानेचाळा सिमेण्ट कांक्रीट एक- 
वारगी भरा जाता है। उसमें सन्धि या जोड नहीं रहने देते। इसके 
अतिरिक्त धरनकी कोरोंमें चांप उठनेके अभिप्रायसे फम्मां बनातें 
समयही कोनेमें एक तिकोनी तख्ती कांटोंसे जड़ दी जाती है। 


पाटन. 


Ce] 


सर्व्येसाधारण समाजको यदि कहीं पुनहंढीभूत कांक्रीटसे 
लाभ होता है तो वह दरवाजे, खिडकीयां, उनके ऊपरी छाजन' 
तथा पाटनके कार्यमें होता हे । हम यह आरम्भमेंही लिख चुके हैं 
कि, इसके निमाण के सम्बन्धमें किसी न किसी अनुभवी की 
सलाह लेना आवश्यक हे। उसके अनुसार पाटनकी रचनामें 
कितने मोटाईके कितने छड किस प्रकार और कहांपर झुकाने 
चाहिये इत्यादि वाते अनुभवीसे सलाह लिये बिना नहीं जानी 
जा सकतीं । फिर भी उक्त समस्याओंके कारणके सम्वन्धत्ते थोडी 
बहुत जानकारी होनेसे थोडासा आत्मविश्वास पैदा होकर कामें 
विशेष सरलता आज्जाती है । यही कारण हे कि, हम इस 
सम्बन्धके सूलतत्वोंका संक्षिप्त किन्तु ठोस विवेचन नीचे दे देते हैः 

पुनहृ्रीसूत कौंकीट की पाटन तीन भकारसे की जाती है। 
१-मध्यसागमें घरन. इत्यादि कुछ न देते हुए नीचेसे तख्तपोशीके 
सद्दश समथळ सतह दिखलायी दे इसप्रकारकी रचना करना 
२-नीचे स्थान स्थानपर छोडेकी धरन ( ७7९75 ) देकर उसपर 
बेजोड़ पाटन खड़ी करना। ३-नीचे स्थान-स्थानपर पुनडेढ़ीभूत 
कौँकीटकी धरन तथा उनसे सम्बद्ध पुनदेढीभूत काक्रीटकी पाटन 
पैययार करना । इस रचनाको पारिभाषिक प्रयोगमें “ टी ' पाटन 
कहते हैं। कारण यह दै कि, नीचे की धरन तथा दोनों ओरकी 
पाटन इन दोनोंका संयाक्ति करण कुछ कुछ अंग्रेजीके “ 7 ' अक्षरसे' 
साद्दश्य रखता है । र 
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इनमेंसे पहिले प्रकारम पुनः दो भेद हें । ( अ) एकसे केवल 
गालेकी लस्बाईका विचार किया जाता हे तथा दच्चरकी मोटाई, 
वजन इत्यादि निश्चित करते हुए गालेकी लम्बाईके सम्बन्धमें एक 
'फूटकाही विचार कर अर्थात्‌ एक फुटपर कितना भार पड सकता 
तथा उसके कारण किस भागपर केसे कैसे जोर पड़ सकते हे 
यह निश्चित कर उसके अनुसार गालेके समानान्तर बेठाये जाने- 
वाले छडोंका आयोजन करते हैं । ( ब ) दूसरे प्रकारमें यह विचार 
'नितान्त प्रथक्र तत्वपर किया जाता है। वह तत्व यह हे कि, पाटन- 
का या पाटन तथा उसपर गिरनेवाळे बोझका भार केवल गाळेळी 
ही वीवाळें सहन नहीं करती अपितु वह कमरे की चारों दीचालों पर 
भी (कुछ न कुछ) प्रमाणमें दॅट जाता है। यह सिद्धान्त एक फ्रेंच- 
स्थपतिनें प्रयोगसे सिद्ध किया है। उसका कथन है कि, एक चौकोर 
कमरेकी पाटनपर सारा भार समप्रमाणमें बाँट देने तथा उसे पाटन 
के नष्ट भ्रष्ट होने की स्थितितक बढानेसे आझङ्कातिसंख्या ८४ में 
> दिखलाये हुए विधानानुसार कुछ अँशसे कर्ण 
रेषा पर दरारें पड़कर मध्यवत्तीय भाग कुछ धँस 
जाता तथा चारों दावालांपर स्थित पाठनके 
किनारे कुछ उठ जाते हैं । तात्पर्य यह कि, 
प्रत्येक दीवाल अपने हिस्सेका भार सहन करती 
आक्काते ८४ है। यदि कमरा ठीक चौकोर हो तो दोनों कर्ण- 


[af क 


रेषाएं अर्थात्‌ ही बिन्दु जा मिलती हैं और चारों दीवालें सम्यकू 
है 


[af 


भार ग्रहण करती हैं । 

इस तत्वके अलुसार कमरेकी चौड़ाई से लम्बाईका प्रमाण 
जितना सल्निकट हो उतनी ही पाटनमें सजवूती आजाती है। इस 
सिद्धान्तका लाभ पुनहंहीभूत कांक्रीटकी कियामें पूणरूपसे 
उठाया जा सकता है। वह इस तरह कि, चारों दीचाळे भार 
सहन करनेके लिये समर्थ बनानेके हेतु लोहेके छड़ गालेके समा- 
नान्तर न जड़ते हुए, उनके अतिरिक्त थोडेसे छड़ उनके गुनि- 
येमें देकर उन्हें दूसरी दो दीवालोपर देते हुए उनका ढुञ्चर तैय्यार 


के 
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'करते हैं। इससे लाभ यही होता है कि, पूर्ण चौकोर पाटने 
'गाळेकी दीवाळें ही सम्पूर्ण भार तौल लेती हैं, यह समझकर जितने 
वजनके छड़ आवश्यक होंगे उस हिसाबसे दो तृतियांश वजनके 
छड़ उक्त प्रकार संख्या दो अर्थात्‌ 'व' के अनुसार खडे और आडे 
'जड़ दिये जाते हैं। इससे एक तिहाई लोहे की बचत हो जाती है। 
इसके लिये कमरे जहाँतक हो चौड़े बनाये जाते तथा मध्यभाग 
सें लोहे की धरन दी जाती है । उदाहरणार्थ, यदि एक कमरा 
१९८९५ नापका हो तो उसके मध्यमें एक लोहेकी धरन देनेसे 
१९०८१९॥” नापका एक एक खण्ड तैय्यार हो जाता है । उसी 
प्रकार ११%३० के कमरे में दो धरन देनेसे १११९१० के तीन चौक 
अर्थात्‌ प्रायः ३ चौकोर हिस्से तैय्यार हो जाते हैं। 

पाटनका अर्थ ही एक प्रकारकी अधिक चौडाई तथा उसके 
'हिसावसे कस मोटाईकी छावन है। आरम्भ में जैसा कि, इस 
-छावन के.सम्बन्धने लिखते हुए आक्कति ७३ में दिखला चुके हें, 
उस प्रकार पाटनके बगलके छोर दीवालोंपर लस्बाईतक पहुँचा 
कर उनपर ऊपरी मञ्जिलकी दीवाल उठाते हुए या अन्य किसी 
प्रकारले भार डालकर उन्हें यदि उठने न देनेकी व्यवस्था की 
जाय तो पाटन अत्यन्त मजबूत हो जाती है । किन्तु इस स्थितिमे 
-ऊपरी भाग के सञ्चिकट लोहेकी और आवश्यकता होती है । 
आक्कति संख्या ८६ में सतहगत छड़ों को मोड़कर उन्हें किस भकार 
शिरोभागपर दिया जाता है; यह दिखलाया गया है । आक्काति 
संख्या ८७ में इसके अतिरिक्त अलग स्वतन्त्र छड शिरोमाग 
यर देकर नीचेके छड़ोंकों तारखे बान्ध दिया गया दै 

उक्त प्रकारोंसे पहिले भकारके अनुसार अथोत्‌ जिसमें नीचेकी 
ओर समथल छत दिखळायी देती है उसके अनुसार पाटन बनानी 
-हो तो पाटनका अचेतन भार प्रति घन फुटके हिसावसे १५० पौण्ड 
तथा ऊपर मनुष्योके भीडका भार अधिकसे अधिक प्रति वर्ग 
'फुटमें ७५ पौण्ड पकडकर कितने बडे गालेमें किस सोटाईकी 
याटन उठानी पडती है तथा उसमें किस अन्तरपर कितनी मोटाई- 
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के छड देने पडते हें इस सस्बन्धमे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये निम्न सारिणी दी गयी हैः-- 
पुनईढीभूत सिमेण्ट कांक्रीटकी पाटन 
याय 
लौह 
ड पकी CT न स्या 
झुट | इञ्च |छीहका क्षेत्र छडोंकी मो. दो छडोंके | विशेष 
८5 फल भ्र.व. ३... इञ्च | बीचका अन्तर 
५ ४ ०१८ ऐी,टै |३,७ 
६ ४ ०२१ | 4,२ |२॥,६ 
8 ०-२५ | २,२ पा,९॥ 
< हटा ०२८ | ३,१ 8॥. < 
९ ५ ०:३१ ट, छा,ट 
१० | प ०३३ | =,३,= | ३॥,६॥,१०। 
११ ५ ०.३९ दै २ + 2 दे डा, ६, दु॥ 
१२ ६ ०.8३ 9 9 » |३,पा!,टा 
१२ दा ०:४३ |» » है | २॥,५।,८,११॥ 
१४| ७ ०:५० 29 79 १7 
१५ | छा ०५४ [३,८०३ झा, का, ९॥ 
१६ | ७॥ ०५७ २? २ 77 का, ६॥, ९॥ 
१७ < ०:६२ 97 २ 78, ६॥, ९। 
१८| ८ ०६४ |” » » |३॥, पा, टा 
१९ टा ०:६७ 7 29 7 | पा, ८ 
९७ < ०.७१ 277 77 ३, पा, ७ 
२१ (|| ०-७५ 99 21 99 ३, ५, ७ 
१२ ९ ०७८ 99 ११ 9३ शा, ४॥, ६॥ 
२३. ९ ०८१ | ३,, है |२॥, ४7, ६। 
२४ | ९॥ | ०.८५ ड, ई छा, धा 


२५ १० ०-९० 9 99 99 Ml Sl Bir | 8 | 

उदाहरणार्थ, १४ फूट गालेमें पुनददेढीभूत कांक्रीटकी पाटन 
उठानेकी है । अतः उक्त सारिणीसे यह स्पष्ट होता है कि, इसकी 
मोटाई ८ इञ्च होगी, अन्दर ०.६४ वर्ग इथ्वके लोहेके छड देना 
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पडेगा । वे आध इश्च सोटाईके हो तो ३॥ इञ्च अन्तरपर देने पडेगे 
टे इच्च मोटाईक छड़ ५॥ इञ्चपर या पाण इञ्च मोटाईके, ८ इञ्च 
अन्तरपर देनेकी आवश्यकता होती । 


आरात संख्या ८५ से ८७ तक उक्त प्रकार (अ)के अनुसार 
किस प्रकार ढचर तैय्यार 
1 किया जाताहे यह ११ 
DEE EEN | फुट गालेके ऊपर प्रति 
HE 11111 | वर्ग फुटके हिसावसे 
ह दाता MEW i १५० पौण्ड वजन मान- 
कर एक उदाहरणें 
दिखळाया गया है ।, 
आक्कतिसँ दीवालसे १२ 
फुटके अन्तरपर “गग? 
नामक १०५५%३०पीण्ड 
की फौळादी धरन रखकर 
उसपर पाटन की गयी 
है । उक्त सारिणीके 
अनुसार आध इद्ची 
मोटाईके लम्बे छड़ 
गालेकी एक दीवाळपरसे 
दूसरी दीवालपर १५७६ 
इञ्चके अन्तरपर रखते 
हुए ६ इञ्च मोटाईकी 
पाटन तैय्यार की 
आङ्कुति नं ८५, ८६, है। इन छडोको समान 
अन्तरपर रखनेके लिये -उनके शिरोभागपर चौथाई इत्च क” 
बारीक छड .वन्दके रूपमें ( 310९1५) आडे रखते छुप अत्यं _ 
जोडमें महीन तारसे कस दिये गये दै 


~ 


षा 
1111 या 
र विवि 
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आकृति संख्या ८६ में दीवालके शिरोभागपर “ अ अ? नामक 

“स्थानका आडाच्छेद ( ०००४७ 5८0000 ) दिखलाया गया है । 

“उसमे ` अ अ? नामके आध इद्ची प्रसुख छड ५॥ इञ्चके अन्तर- 
पर हैं। तथा ब' नामक चौथाई इञ्चका छड़ ऊपर कस दिया 
गया है । दीवालके बगलमें जो ऊपरी भागपर तनाव पड़ता है, उसे 
सहन करनेके निमित्त 'क क? नामके और तीन अष्टमौश इची 
मोटाईके स्वतन्त्र छड़ शिरोगत्‌ भागके नीचे, आधे इञ्चपर बन्घेहे। 

आक्कतिसंख्या ८७ में 'वब? नामक रेषाके ऊपर धरनका 
ऊपरी भाग पर का एक आडाच्छेइ दिखिलाया गया हे । 

-उसमें भी सतहगत्‌ प्रमुख छड तथा चौथाई इञ्चका ऊपरी बन्द 
दिखलायी देता है । पाटन का पेन्दा धरन के ऊपरी भागके नीचे 
प्रायः १॥ इञ्चके करीब रखा गया है। इस धरनके कारण पाटनके 
ऊपरी सागके पास जो तनाव होगा उसे सहन करनेके निमित्त तीन 
अष्टमांश इश्चके स्वतन्त्र छड एक एक फुटके अन्तरपर चन्धे हैं । 
'आङ्कतिमें ` ड ? नामक एक छड दिखलायी देता है। 

धरनके खुळे भागपर तेल रङ्ग के दो पुट देने से काम चल जाता 
है तथापि यदि उसपर सिमेण्ट काँकीट का गिलावा कर दिया 

'जाय तो जङ्गका प्रतिकार होने के अतिरिक्त उसमें विशेष मजबूती 
आजाती है। वैसा करनेके पूर्वव काँक्रीट छोडने के पहिले गर्डरके 
ऊपरी साग पर लौह निर्मित तारोकी जाळी ( टेनिस कोर्टकी 
जाली के सदश ) बिछाते हैं । उसके दोनों छोर धरनके निचले 
'पटाव ( £1३०४० ) तक पहुँचा कर उन्हे तारों से जोड देते हैं । 

__ आङ्ृतिसंख्या ८७ में "जज! नामक जाळी दिखलायी गयी 
हं। पाटनके चन चुकने पर आधार तस्तियों की निकासी होनेके 
पञ्चात्‌ धरनके दोनों ओर की छूटमें सिमेण्ट काँक्रीट या ईटे के 
इकडे सि ण्टमें जडकर उनपर दोनों ओरसे जाळी फेलायी 
जाती और उसे नीचेसे जोडते हुए ऊपर सिमेण्टके गिळावेका 

“पलस्तर कर वेते हैं। सौन्दर्यके विचारसे आक्कृतिमें दि्गशित पुथाके 

-अडुसार सतहगत कोरोंमें (०३००7) चाप जड़ दिया जाता है! 
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आक्कति संख्या ८८ से ९० तक प्रकार (ब) के अनुसार उसी 
नापके गालेपर दीवालसे 
१२ फुटकी दूरी रखते हुए. 
१०७५” आकारकी धरन 
रखकर उसका ११२१२ 
आकारका खण्ड बनाते हुए . 
पाटनका प्रकार दिखलाया 
गया है । गालेकी दीवाळपर ` 
जिस तरह तीन अष्टमांश 
इञ्दी खुदीघं छड़ १॥ इञ्चके 
अन्तरपर जडे गये हें उसी ` 
प्रकार उसी सोटाईके छड 
चगलकी दीवाल और घरन 
पर उसी अन्तरपर रखते 
छुए ऊपरी छडोंका दुच्चर 
बान्धकर चैय्यार किया 
गया है। 

आकृति संख्या ८९ में 
दीवाळपरका 'अ अ' नामक 
ख्छेद्‌ दिखलाया गया है। 

| रट - उसमें तीन अष्ठमाँश इद्धी ` 

आक्काति नंबर ८८,८९.९० “अ अ? नामक आडे 
और खडे च्छेद दिखलायी देते हैं । दीवालके सञ्चिकटस्थ शिरो ` 
भागके बगलका तनाव सहन करनेके लिये आडे छडोंको मोडकर 
उन्हें उसके सञ्चिकट प्रायः १। फुटके अन्तर तक लाया जाता है।- 
आङ्कृतिमें ' ब? नामक ऐसाही एक छड दिखलायी वेता है । 

आकृति संख्या ९० में “ब ब? नामक रेषाके ऊपरकी. धरनके ` 
ऊपरी भागका च्छेद दिखलाया गया है। उसमें ६। इञ्चके अन्तर 
पर रहनेवाळे तीन अष्टमाँश इञ्ची मोटे छड च्छेदके रूपें दृष्टिगोचरं: 
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होते तथा एक आड़ा छड़ भी दिखलायी देता है। धरनके आधारके 
“कारण पैदा होनेवाले शिरोभागके; तनावको सहन करनेके लिये 
'आडे छडोंमेंस एकको छोड़कर दूसरा छड्‌ मोडते हुए पाटनके 
बगलमें घरनपर लाते हें । आक्ृतिम 'क? नामक छड़ उखीका 

निदर्शक है। 

दोनों प्रकारकी पाटन डेढ़ फुट मोटाईकी दीवाळमें प्रायः डेढ़ 
“फुट भीतर घुसाकर ऊपर जुडाऊ ( वन्धाऊ ) काम किया जाता है। 

तीसरे प्रकारकी पाटनमें धरन तथा उसके ऊपरकी पाटन दोनों 


आकृति नंवर ९१ 
नम किस मोटाईके और कितने अन्तर पर छड दिये जाने चाहिये, 
इसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये स्थापत्य शास्रके गणितमें 
प्रवेश करना होगा जो कि, प्रस्तुत पुस्तककी शक्तिके बाहरका 
काय हे । यही कारण है कि, आक्नृति संख्या ९१ में उसका दिद्ग- 


रीन मात्र कराया गया है । 
जीना 


_ पुनढीसूत सिमेण्ट कांकीटके जीने तीन प्रकारसे तैय्यार होते 
हैं।. पहिले भकारमें गलथे ( 50102०७ ) और सीढी द्ोनोंमें 


अलग अलग लौह देकर फर्म्मेमे ढाला जाता और प्रथकू पथक 
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आग तेय्यार किये जाते हें । दूसरे प्रकारमें बगलमें एँगल आयन 
या लोहेकी घरनोंके आधार देकर उन्हें तीन जगह बोल्टोसे कसते 
इण ससान अन्तरपर रहने योग्य बनाया जाता तथा उनके पेन्देमें 
अन्धेरियोके लिये बगलमें तख्तियाँका आधार देते हुए तात्कालिक 
रूपसे पेटेस लोह देकर एक सन्धी जीना तैय्यार किया जाता है। 
तीसरे प्रकार आधार और टप्पेके छडोंसे बान्धकर उनका ढञ्चर 
फर्म्मेसे देते हुए कांक्रीट ढाला जाता हे । ३2 

_ पहिले प्रकारण और भी एक भेद है । उसमें आधारः विल्कुल 
न देते हुए प्रत्येक सीढीमें योग्य स्थान और योग्य प्रमाणमें लोह 
देकर खीढियोंका एक छोर दीवालोंमं बझाया जाता तथा दूसरा 
झूलता हुआ रखा जाता है । 

(१) पहिले प्रकारका जीना आकृति संख्या ९२ और ९३ में 
दिखलाया गया है । आक्काते संख्या ९२ में जीनेकी ओर सुह कर- 
नेसे दाहिनी ओर का एक आधार दिखलाया गया है । उसमें 
सीढियांको आधार देनेके हेतु भीतरी सागमें प्रायः १॥ इञ्चेका 
टप्पा छोड दिया गया है । इसी प्रकारका एक दूसरा आधार 

बायीं ओर देकर 


उसका टप्पा भी- 
तरी सागकी ओर 
ले जाते ह । इस 
पर आक्कति संख्या 
९३ में दिखलायी 
. हुदै प्रथाजुसार 
स्वतन्त्र रूपसे 

आङ्काति नंवर ९२,९३ तैय्यार किये खुले 
प्पे एक दूसरे पर चढाते हैं। प्रत्येक टप्पेके नीचेका ओर तीन 
अष्टमांश इञ्च मोटाईके ३-३ छड च्छेदके रूपमे दिखलाये गये हैं। 
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प्रत्यक निचले टप्पेके ऊपरकी पिछंली कोर तथा ऊपरी ठप्पेक्के 
नीचेवाली सन्सुखस्थ कोर, इन दोनोंको फम्मेहीमें ऐसा आकार 
दिया गया है ताके वे एक दूसरीपर पूर्णतया बैठ सकें । आधारः 
के पेन्देमें आकृति संख्या में ९३ दिद्गरित प्रथालुसार नीचे दो 
तथा उध्वेंगत सागके पांस एक इस प्रकार आधे इञ्चके तीन छड 
देकर उन्हें जैसा कि, इटी हुई रेषाओंसे दिद्रारित किया गया है, 
ˆ बन्द्से जकडकर वान्ध दिया गया है । , 
दोनों चढाव उफ आधार तथा समस्त टप्पोंको एक साथ 
जोडनेके पञ्चात्‌ सिमेण्ट और महीन वालूका पतला सम्मिश्रण 
तैय्यारकर उसे दराजोंमें भर देते हे । चढाव बनाते समय उसके 
दोनों छोर तथा गर्भमें तीन तीन छिद्र रखकर उनमें मोटे बोल्ट 
और वॉशर जडना विशेष हितास्पद समझा जाता है। 


इस प्रकारके सूक्ष्म मेदे पूव्वे वर्णित पत्थरके जीनोके विधाना- 
बुसार एक छोर दीवाळमें बझाते तथा दूसरा खुला छोडते 
हुए जीनेका सुजन किया जाता है। उक्त आकृति संख्या ९२ में 
दिहृशित एथानुसार यदि सीढीको सम्यक्‌ आकार क्या गया हो 
और वह आधारपर पूर्णरुपले बेठनेके अनुकूल हो गयी हो तो 
ऐसी दशामें गळ्थेकेबिना भी सीढियां एक दूसरे पर जडी जा 
सकती हैं । किन्तु उस दशामें प्रत्येक सीढीके नीचे जैसे तीन अष्ठ- 
मां इश्ची छड जडे गये हें उसी प्रकारके दो छड शिरोगत 
सागपर सी जडना आवश्यक है । इस दशासें यादे सतहगत 
सागमें एकाथ छड कम कर दिया जाय तो भी चल सकता है. 
क्योंकि इस पद्धतिमें शिरोगत भागके सन्निकटही तनावका 
जोर पडता है। 

२ दूसरे प्रकारके जीने,-दोनों ओर एङ्गळ आयर्नके चढाव 
जीनेकी चौडाईके बराबर बोल्टसे सम्बद्ध करते हुए तथा सध्य- 
भागमें दो खडे तथा ३४ आडे छड देकर उनका ढञ्र स्थान- 
स्थानपर फम्मेंकी तस्तियोंसे जकडकर उनमें कांक्रीट ढाळते हुए. 
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तैय्यार किये जाते हें । यह प्रकार पूव्ये वर्णित आङ्काति संख्या ३४ 
के जीनेखे ही एक प्रकारसे साद्दशय रखता हे । भेद केवल इतनाही. 
हे कि, उनके मध्यभागमेंही आयर्न दिया जाता हे और इनमें केवल 
पुनहेढीभ्रूत सिमेण्ट कांक्रीटकी व्यवस्था होती है। 

३. तीसरे प्रकारम, जेसा कि, आक्काते संख्या ९४से ९६ में दिख- 
छाया गया है, जीनेको उतनीही चौड़ाईकी धरन कल्पितकर इष्ट 
मोटाईके छड़ोंका ढञ्चर तैय्यार किया जाता है। उक्त आक्रतिमे 
दिग्दृशित जीना ३ फुटकी चौड़ाइंका है । इसमें पांच अष्टमांश 
इऱ्वीद छड़ उध्वंगत्‌ रूपमें दिये गये हैं तथा उन्हें ३॥फुट लम्बे तीन 
अष्टमांश इसी छडोंसे आडे. रूपमें बान्ध कर ढच्चर तैय्यार किया 
गया हे। यह समस्त छड नीचेकी ओर जड़े गये हैं। तथापि उनमेंसे 
दो छड जहाँ पाटनपर सम्पूण जीना अवलम्ब लेता है वहां ऊपरी 
सागके सन्निकट छाकर पाटनके ढञ्चरमें तारकी सहायतासे वान्ध 
दिये गये हें। Lire 

पैतानेकी कोरें सम्यक रखनेके निमित्त कॉकीटकी भराई होनिके 
पूर्व्वेही कोरके स्थानपर एक जस्तेकी नलिकाका डुकड़ा छिद्रा- 
न्वित करते हुए बोल्ट या मोटी तारसे जकड़ दिया जाता है। 
देखिये आक्काति ९४। 


| आक्कति नं. ९४, ९५, ९६ पक) 
` १९ ४ 
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इस आछ्कातिमें ऊपरी सीदीसे पेर फिसळने न पाये इस विचारे 
ढंलाऊं पीतल या लोहेका अद्धंगोंछ इकडं बोल्टकी सहायता 
से जड़ विया गया है। यह कार्य जैसा कि, निचली सीदीसें 
दिखळाया गया है, उष्ट्रंगत्‌ भांगपर शहाबाढी फर्श जड़ने तथा 
उसके आगेके भागमें गोळची करदेनेसे भी हो सकता है! 


पानीका हौज 
YC 

पानीके हौजके लिये लोहेका ढृद्र बनानेकी अपेक्षा फौलादी 
तारकी जाल्या व्यवद्दत करना विशेष, सुविधाजनक होता है। 
यदि किसी कारणवश लोहेके छड़ोंसेही काम निकालना आव- 
इयंक हो तो ऐसी दझामें उन छंडोको होजकी ऊँचाईके बराबर 
उध्येगत रूपंलें खडेकर उनमें स्थान-स्थांनपर छंडोंले बनी हुई 
कड़ियाँ (01028) बांन्ध दी जाती हैं। अधोगत भागले यह कंडियाँ 
थोडे-थोडे अन्तरपर बन्धी रहतीं तथा ज्यों-ज्यों ऊपर चढते 
जाते हैं त्यां-त्यों उनका वह अन्तर अधिक किया जाता है। कार्य 
करते हुए कमसे कम एक फुटके अन्तर पर जोड़ होता है तथा 
उनके छोर कांटेकी तरह सुडे रहते हें । कहीं-कहीं इन आडी 
कडियाको व्यवहारमें लानेके निमित्त काँटेदार तारकी योजना 
होती है।इस तारमें जो गाँठे होती हैं, चे काँक्रीटको पकड़ 
रखनेमें विशेष समर्थ होती हें । ऐसे काँक्रीटमें सिमेण्ट- 
बालू तथा गिट्टीका प्रमाण १:२:४ रहता तथा जलसे अभेद्य बनाने, 
के विचारे उसमें आधा भाग चूनेका सत्त ( 0069100 ०£ 1006) 
मिला द्या जाता है । घरूकाम अर्थात्‌ ३।४ फुट व्यासके गोल 
अथवा चौकोर हौज बनानेके लिये यदि थोडा विशेष ध्यान रख 
कर तथा फौठाढी जालीकां आश्रय लेते हुए, मिश्रणमें थोड़ा जल 
'देनेसे आधार तख्तियोके बिना भी गिलावेकी तरह काँक्रीटका 
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पलस्तंर देनेसेही ससुचितं रूपले कार्य हों संकता है। किन्त इस 
दशाम गिट्ठीके स्थानपर वालूकी चालनका व्यंवहार किया जाता 
तथा उसमें सिमेण्डकॉ प्रमाण कुछ अधिक करं भीतरी सागमें 
पुनः सिमेण्ट तथा संहीन चालू १२२ प्रमाणसे सम्मिश्चित करते हुए 
उससे आध इञ्दी मोटा पलस्तर किया जाता है। इसे जलाभेद्य' 
चनेनेकें लिये फिटकिरी औरं साबुनका पानी पूठ्वै कथनानुंसार 
अयोगले छातें हैं । 
._ ज॑लोत्सर्जक ( #1०४०४ ) सण्डासाँके हौजोंके लिये एनदं- 
हींत कांकीटका पेन्दां बंनांकर उसमें ईटॉकी 8॥ इञ्ची मोटाईकी 
पड़दियां चुनेकी जुडाईसे खडी करने तथा भीतर सिमेण्ट 
काँकीटका एक इञ्च सोटाईका गिलावा करनेसे व्यय और परि- 
श्रमकी इष्टिसे विशेष सुविधा हो जाती है। 

` पाँच फुट व्यास तथा पांच फुट गहराईके एनदंढीसूत कांक्रीटके 
हौज बनानेके निमित्त चौथाई इञ्च मोटाईके छडकी कडियां नीचे 
छः छः इञ्च तथा ऊपर क्रमशः ९ इञ्चके अन्तरतक बढ़ाकर रखते 
हुः १। फुटके अंन्तरपर उन्हे रखकर तीन अष्टमांश. इच्ची मोटे 
छडोंको उध्यंगत रूपमे खडे करते हुए तारमें वान्घा जाता औरं 
ढचर तेंय्यार किया जाता दै। इस प्रकारके होजको ४ इञ्च 


 काँकीटकी मोटाई पर्य्याप्त हो जाती है। 


मकानकी छुवाई (रङ्गलेप) : 
` सतैल-रङ्गलेप ( ९७७) 
रङ्गलेप कई मरकारके होते हैं अ प्रसुखरूपसे इनका व्यवहार 
लकड़ी; लोहा तथा ऐसी ही ऐसी भवननिम्माण कार्य्योपयोगी 
साधंन सांसुंग्रियोंपर होनेवाळे जलवायु एवस रासायनिक परि- 
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णामोंको वचानेके निमित्त एवम्‌ उनके सौन्दर्यको वृद्धिङ्गव करने- 
के निमित्त होता है 
स्थपतिवर्ग जिन. रडुलेपाोका व्यवहार अधिकाँश रूपसे' 
करता है, वहं सब किसी न.किसी जमीन पर वनते हैं तथा 
बश'से ( छापा ) .इष्ठ साधन-सासुय्री पर विलेपित कियेः 
जाते हें। इस जमीनके 'सूलमें किसी न किसी घालु विशेषका 
प्राणवायु संयोजक? ( 02106 ०! 11९६] ) तथाः कुछ तैल पदार्थ. 
जो “वाहक” कहलाता है, स्थित रहता है। प्रसकृबशाद्‌ कहीं-कहीं 
रङ्गलेपकी क्रिया विशेषरुपसे सरल बनानेके निमित्त किसी दाव. 
(०४९०४ ) का सम्मिश्रण भी आवश्यक होजाता है और वाहक 
पदार्थ (००00) को शीघ्रतया सुखानेके निमित्त किसी 
सुखानेवाले पदार्थके सिश्रणकी शरण छेनी पडती है । याई 
अन्तिम इच्छित रङ्ग जंमीनसे पाथंक्य प्रमाणित करे तो ऐसी 
परिस्थितिमें वस्तुत छटा दिखलानेके निमित्त उसमें अतिरिक्त 
इच्छित रङ्गके मिश्रणकी व्यवस्था करनी पड़ती है । 
रङ्गेपमें जो पदार्थ सव्वं साधारण रूपसे प्रयोगान्वित होतें 
हें वे ये हें ४ 
१ जमीन अर्थात स्थिर दव्य--सफेदां, सिन्दूर, लोहका प्राण- 
वायु संयाजक, (0000 ०£ [707 ) जस्तेका प्राणवायु संयोजक; . 
हचक ( 0१९ 0! ठग) 
२ चाहक--तीसी, अलसी अर्थात्‌ बरेंका तेल 
३ पवेद्रावक--ताडपीन अर्थात्‌ बिरोजेका तेल 
४ अवरोधक--( 1०:४९ ) मुरदारसङ्ग तथा सिन्दूर 
५ रङ्गोत्पादक दव्य--( Colourin pigments) हिरमिजी या 
पीला हरताल, नील, नीलाथोथा, द्यिका काजल, बबूरके कोयले- 
का कपड्छन चूणे इत्यादि । 
स्थिर ब्रव्य--रङ्गलेपमें स्थिरता उत्पन्न करनेके लिये जो ब्रव्य' 
दय़वद्दत होते हें, उनमें प्रमुखतया ( ७11६९ 1020 ) झीसेका कर्बः 
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र्‍या सफेदा तथा ( ६८० 169१, 202 0; ) शीसेके प्राणवायु संयोजक 
( Oxide of 1७0, १९d 1690) या सिन्दूरका व्यवहार अधिकाँश 
खूपसे होता हे 1 सिन्दूरयुक्त रइलेप विशेषतः लोहेके सामानपर ही 
सम्यक्रूपसे वेठता है। सुरदारसंग ( 1६६८४६९, ?0 0) यह भी 
एक भकारका झीसेका प्राणवायुसंयोजक ( 04० ०: 1९१ ) 
ही है । किन्तु इसमें और सिन्दूरमें भेद इतनाही है कि, यह पदार्थ 
सिन्दूरकी पहिली अथोत्‌ प्रारम्भिक दशा है । इसी पदार्थ विशे- 
बको और अशिताप देनेसे सिन्दूर वनता हे । सफेदेसे वनाये हुए 
रङ्गछेप दीघेजीवी होते हैं। इन्हें गन्धकका घूँआ,-विशेष तो क्या 
उसकी गन्बतक विकृत कर डालती हे। उसके सम्पकेमात्रसे 
सफेदा मिश्रित रङ्गलेपका सूल स्वरूप वदलकर काला होजाता 
है तथा कुछही दिनांके उपरान्त उसकी चमक-दमक जाती रहती 
डहै। बाजारमें तीसीके तेलमें सफेश मिश्रित तैय्यारी रङ्गलेप 
१०, १४, २० तथा २८ पॉण्डके डिव्बोर्म मिलता है। रके 
रूपमै जो सफेदा मिळता हे, उसमें सुफेद चूने इत्यादि पदाथांका 
सम्मिश्रण रहता है । अतःयदि वह छेनेका विचार हुआ तो उसमें 
नत्राम्छ (1010 9००) डालकर परीक्षा कर लेनी चाहिये । नत्रा- 
'स्लके संयोगसे विशुद्ध सफेदा- घुल जायगा-तथा मिश्रित द्रव्य 
ज्यों का त्यों बना रहेगा । द न 
' इस पदार्थ विशेषसे बना हुआ रङ्गलेप यद्यपि लोहेपर अत्यन्त 
उपयुक्त रूपसे बैठता हे तथापि भवनस्थ सूक्ष्म एवस कलाकौशल 
युक्त कार्योमे इसका प्रयोग. अच्छा नहीं । ऐसी दशामें उसके 
स्थानपर जस्तेके प्राणवायु संयोजक पदाथ ( 0206 ०६ Zinc) 
'का व्यवहार करना पडता हे । इस पदार्थ विशेषपर घूँएका कोई 
प्रभाव नहीं होता और यदि अँशात्मक प्रमाणमें कुछ हुआ भी तो 
-साबुनके पानीसे साफ खुल जाता है । रसोईघर-स्नानागार 
“इत्यादि कमरोंकी दिवालोपर इसका लेप कहीं अधिक उपयोगी 
“सिद्ध होता है। किन्तु साथहीसाथ इसमें एक असुविधा यह 
रहती है कि, यह मिश्रणविशेष रङ्गलेप अधिक कालतक टिकता 
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नहीं न वह अत्यन्त सुक्ष्म स्तरमें .विळेपित ही होता हे । गाढ़ा स्तर 
देनेसे उसकी पपाडियाँ गिरने लगती हैं। सफेदी और चसक-द्सक 
में यह नितान्त उत्कृष्ट प्रमाणित होता हे । किन्तु साथहीसाथ 
सफेदेकी अपेक्षा महँगा भी होता है। आजकल बाजारसे ' हक? 
नामक एक स्थिर द्रव्य चला है । जो कारखानेके नामले सब्य 
साधारण समाजमें पहचाना जाता हे। यह अत्यन्त महँगा द्रव्य है ॥ 
सिन्दूरकें सम्बन्धमें हम अँशात्मकरूपसे ऊपर एक जगह 
लिखही आये हें । इसके सम्मिश्रणसे वना हुआ रङ्गछेप चिरस्थायी 
और रूप-रङ्गमं अपरिवत्तेनशील है। किन्तु उसका सम्बन्ध शीसा- 
जनित अथवा शीसायुक्त अन्य किसी पदार्थ विशेषले होनेपर 
उसकी यह शक्ति स्थिर नहीं रहती और वह नष्टरूप हो जाता 
है। अशुद्ध वायु भी उसे काळा बना देती है । अधिकाँशरूपसे 
यह पदार्थे स्थिर द्रव्यकी तरह प्रयोगान्वित न होकर अवरोधकके 
स्वरूपमें व्यवहृत होता है । सुफेदा मिश्रित स्थिरदव्यमें 
इसका सूक्ष्म सम्मिश्रण रङ्गळेपको शीघ्र सुखानेमें अच्छा: 
उपयोगी होता है। कभी-कभी लोग इसे तीसीके 'तेलमें मिलाकर 
इसका व्यवहार स्थिर दब्यकी तरह लोहेपर रङ्गलेप करने तथा 
जलावरोधक जोडोंके स्थानांको विलेपित करनेमें भी करते हें । 
ऐसी दृशामें उसमें सफेदेका भी सूक्ष्म अँश सम्मिलित कर दिया 
जाता है । लकड़ी आदिके कामोंपर प्रारम्सिक पुट देते समय भी 
इसका कभी कदाचित्‌ व्यवहार होता है। | 


लीहके प्राणवायुसंयोजक पदार्थका उपयोग .भी कभी-कभी 
स्थिर दव्य़के रूपमं लोहेके सामानोंप्र . होता है। इसका कारणः 
यह माना जाता दै.कि, शीसे अथवा ज़स्तेसे बने हुए :रङ्गछेपोँके 
अवरोधक कार्यके कारण लोहा गलकर नष्ट हो जाता है शोर 
उसका प्रतिवन्ध करनेके लिये यह पदार्थ विशेष.उपयुक्त है । इस 
पदार्थविशेषसे सम्मिश्रित रङ्गछेपोपर ससुद्दी जलवायुका .क्रोई 
प्रभाव नईं. पडता । - 
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६ उपरोक्त सूळ स्थिरद्ृव्य सफेदा और जस्तेके प्राणवायुसंयोजक 
पदार्थोके सम्बन्घमें,-जिनका व्यवहार अधिकौशरूपसे होता है,- 
तुलनात्मक विवेचन करते हुए: यह स्पष्ठ हो जाता है कि, उन वोनोंही 
पदायोनें गुण और दोष दोनों सरे पडे हैं। उपरानिदिष्ठ सफेदेके 
दोषॉके अतिरिक्त एक दोष उसमें यह भी होता है कि, वह 
अत्यन्त विषाक्त द्रव्य है । जिसका परिणाम उत्पादक एवस्‌ 
प्रयोगी दोनाहीके स्वास्थ्यपर चुरा होता हे । अतः आवश्यकता 
इस बातकी है कि, इन दोनों द्रव्योंके गुण विशेषको देखते हुए, 
उनसे सम्यकू लाभ उठाया जा सके एवम्‌ आर्थिक व्ययकी दृष्टिसे 
भी कम लागत बेठे । इसविचारसे_रङ्गछेपका आरम्भिक पुट . 
सफेदा मिश्रित रङ्गलेपका तथा दूसरा और तीसरा पुट जस्तेके 
ऊँचे रङ्गका ऊँचा तेल मिलाकर देना विशेष हितावह है । इसके 
कारण लोहे अथवा लकडीके सामान पर पडे इए प्रकृत दाग लेपके 
नीचे छिप जाते और वह सुद्ढृरूपसे उसपर चैठ:जाता है। हवक 
नामक स्थिर दव्यके मिश्रणका अन्तिम पुट देनेखे उस सामानमें 
चमक-दमक उत्पन होकर वह चिरस्थायी बनी रहती तथा 
उसपर गन्धकमय घूँए अथवा वाझुका इुष्परिणाम होकर वह काळा 
नहीं पड़ने पाता । ४ 
वाहक दव्यमें.तीसीके तेछका व्यवहार अधिकाँश रूपसे होता 
है। तथापि प्रसङ्गवशात्‌ कार्य और परिस्थितिको देखते हुए गरी, 
तिल्ली, पोस्ता, खसखस तथा बदासके तेल भी व्यवहृत किये 
ज़ाते हे । खसखस तथा 'बवामके तेलका उपयोग भायः-सूद्ष्म. तथा 
-कला-कौशल्यके कामोंमें व्यवहृत होता है।तीसीका तेछ अन्य 
तेलोकी अपेक्षा शीघ्र सूखने वाळा एवम्‌ हढरूपसे जमने वाला होता 
है. रङ्गलेपमें व्यवहृत होने वाळे इस पदार्थेविशेषके तेल दो कारके 
होते हैं ।. एक. पक्का.( 901०0 ०1 ) तथा दूसरा कच्चा ।,कञ्चा तेल 
पक्के तेळकी अपेक्षा पतला और कुछ नम तीसीक्रो घानीमें डाल- 
कर निकाला जाता है । उत्कृष्ट कोटिका तेल जलकी,तरह निम्मूछ 


और चमकदार होता है तथा उसमें ,एक प्रकारकी मधुर सुगन्ध 


२९६ हिंदी सुलभ वास्तुशा् 


रहती है । बाजारमें मिळनेवाळे तेल सभी अच्छे होते हैं, सो बात 
नहीं है। जो तेल गन्दा दिखलायी देता है तथा जिसमें खट्टी वू 
आती है वह व्यवहारोपयोगी नहीं है । कच्चा तेल उवालकर उसके 
पकाते समय प्रति इस गेलनके पीछे उसमें प्रायः १॥ पौण्ड 
( Litharge ) सुवोरसद्भ डाला जाता और उसे पुनः दो एक बार 
उवाल लिया जाता हे । इस क्रियासे तेलमें कुछ गाढापन आकर 
वह लाळ हो जाता है । इस प्रकारके तेलको व्यवहारमें छाते समय 
उसमें प्रति गैलनके पीछे प्रायः १॥ चम्मच झुर्दोरसङ्ग डाला जाता 
है ताकि वह शीघ्र सूख जाय । उत्कृष्ट प्रकारका पक्का तेल सूखी 
वायुसे प्रायः २४ से लेकर २६ घण्टोंमें सूखता है । 


` विक्त और पुराने तेलमें थोडासा गन्धकका तेजाब ( 8प]॥ए- 
धं० 400) डालकर उसमें जल मिलाकर घो डालनेखे उसका 
संशोधन हो जाता और चह स्वच्छ होता है । बाजारमे मिळनेवाळे.. 
तेोमें ब्लण्डेल कं. का तेल उत्कृष्ट होता है । 

अवरोधक द्रव्य वे हैं, जिनके सम्मिश्रणसे तेल शीघ्र सूखते 
हैं। इनमें मुदारसङ्घ ( 110०9790 ) प्रधान है । शीसेका दवीकरण 
करनेसे उसके पृष्ठमाग पर जो एक मलाईकासा स्तर जस - जाता 
है, उसे निकालकर तपानेसे जो एक पीतवर्ण पदार्थविशेषकी 
उत्पत्ति होती हैं, उसे ( 11009:80 ) झुदीरसङ्ग कहते हैं । 


विद्रावक दव्योंमें ताड़पीन अर्थात्‌ बिरोजेके तेछकी गणना 
अझुख रूपसे होती है । अधिकाँश छोगोंकी यह घारणा है कि, इस 
तेळके व्यवहारसे रङ्गलेप बहुत शीघ्र सूखते हें । किन्तु उनका यह 
सोचना नितान्त निम्मूल और निरर्थक हे.। बिरोजेका तेल शीघ्र 
उड जाता है। इस कारण रङ्गलेप सूखनेमें थोडे-वहुत - अँशमें 
सहायता भलेही मिळती हो किन्तु वह अत्यन्त थोडे प्रमाणम । 
उल्टे ताडपीनके व्यवहारसे रङ्कळेपॉमें पतलापन आ जाता है। वह 
रङ्गळेपोंमें उत्कृष्ठ रूपसे सम्मिश्रित होता तथा केशयुक्त “ब्रश ' के 
साथ ( 9771 ) सम्यक्‌ रूपसे काथ करनेमें सहायक स्वरूप 
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“*२५/९/९/९/१*/९/२/९/१/९/९/१/१५/१/””१. 


"होता है । रङ्गेपोंमें उत्पन्न होनेवाळे कालेपन अथवा फीकेपनका 
अतिकार करनेमें इसकी थोडेबहुत अँशोमें सहायता होती है। 
"किन्तु साथहीसाथ -यदि उसका प्रमाण आवश्यकताले आधिक 
"हुआ तो रङ्गलेप नितान्त पतले होकर सामान पर बैठनेम असमर्थ 


होजाते हें । ताडपीनके तेलमें रङ्जलेपाको डढीसूत करनेकी शाक्ते 


नहीं हे हे तथा उससे युक्त रइलेपोपर वषा एवम्‌ प्रखर ऊष्णताका 7 


दुष्ट परिणाम होता है। जिसके कारण रङ्गलेप नष्ठअ्रष्ट होजाते 

हें। अतः बुद्धिमानी इसीमें हे कि, इस तेळका प्रयोग रङ्गलेपके 
कार्यमे यथासम्भव कम करना चाहिये । यदि ऐसीही आवश्यकता 
'हुइ तो सामानके जिस भाग विशेषपर तीनचार पुट देने हाँ उस- 
पर उसके अन्तिम पुटके समय ताड़पीन मिश्रित तेलका व्यव- 
हार करना चाहिये। पश्चात्‌ उसके सूख जानेपर पुनः एक बार 
असली पक्के तेळका पुट देना चाहिये। इस तेलके असली न 
'होनेसे रङ्गलेपमें चसक-दमक नहीं रहने पाती । 


_ रङ्गोत्पादक द्व्या ( Colouring Pigments) में अधिकतया 
ललाईके लिये काव; गेरू, हिरमिजी या पीला हरताल 
जिससे कालापन छलिया हुआ रङ्ग, जिसे रक्त चन्दनी रङ्ग 
:( 000००४७ ) कह सकते हैं तथा हिंगुर (Sulphate of 
1॥०००००७ ) व्यवहृत होता है। हिंगुर अन्य दव्योंकी अपेक्षा 


“नीला थोथा प्रभृति सासुग्रीका व्यवहार होता है। नाला छटा 
दिखलानेके लिये अनुकमसे हरताल, तथा पिवडी मिट्टी, नीलीके 
लिये नीळ, कालेके लिये काजल, बबूरके कोयलेका कपडछन 
चूर्ण शीसेके रङ्गसे साहश्य मिलानेके लिये सफेदा, नील तथा 
काजलका सम्मिश्रण उपयोगी होता है । 


आजकल बाजारमें तरल रङ्गोंकी जो येलियां (7०७९३) मिलती 
हैं; उनके रंग 'हबक'में मिलाकर आवश्यकतानुसार रंग तैय्यारकर 
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लिये जाते हें । थैलियोंके रंग शीघ्र नष्ठ नहीं होते तथापि 
आर्थिक व्ययकी दष्टिसे अधिक महँगे पडते हें । इनपर जलवायुका 

सी कोई दुष्परिणाम नहीं होता । अतः यदि इन्हें व्यवहारमें छाना 

ही होतो वे ऐसी जगह व्यवहृत करे जहाँ जळवासुका विशेष 
सम्बन्ध आता हो । 


सवन निम्मोणकी लौह-लकडी इत्यादि साधन साझुग्रियोंपर 
रङ्गलेप करनेका सूल कारण हम आरम्भमें बतलाही चुके हैं। अतः 
उसकी पुनरावृत्ति करना यहां व्यर्थ है। इन साधन सासुब्रियोंपर 
रंगलेपकी किया करनेके पूव्वे उन्हे पू्णेरूपसे स्वच्छ कर लिया 
जाता है । उदाहरणार्थ लकडीपर रंगलेप विलेपित करनेके पूछे 
उसका पृष्ठसाग वालुकामय कागजसे रगडकर नितान्त स्वच्छ 
समथल एवम्‌ चिकना बनाना पडता हे । यदि उसमें कहीं छेद 
अथवा सन्धि-हो तो उसे भरनेके लिये एक प्रकारकी लादी 
बनाई जाती है । यह लादी तीसीके तेलमें खडिया सिट्टीका 
चूर्ण तथा थोडी सफेदी मिलाकर लुगदीके रूपमे बनती है। 
:लोहेके सामानपर.- रंगेप _विळेपित करनेके पूव्ये एक खुरदरे 
छौह खण्ड अथवा लोहेकी तख्तीसे उसका पुष्ठसाग भली 
भांति खुरूचकर उसपर जमा हुआ सम्पूणं जंग-कीट निकालना 
पडता है। यदि प्रसंगबशात्‌ उसका प्रमाण अधिक एवम सुहढ 
हो तो खुरुचनेके पूव्वे उस सामानको मिट्ठीके तेळसे तरकर पश्चात्‌ 
उसे खुरुचा जाता हे । तदुपरान्त सारा सामान नितान्त रूपसे 
स्वच्छ हो जानेपर उसपर पहिला पुट तीसीके पक्के तेलमें (3०1०१ 
| Linseed 01 ) सफेदा मिलाकर उस मिश्चिव दव्यका दिया जाता 
। एवस उसे १३ ।द्नतक सम्पूर्ण रूपसे सूखने दिया जाता दै 
| प्रश्नात जिस इ्गक्री छटा दिखालानी हो वह रङ्ग तीसीके तेलमें 
।मलाकर उसका रंगळेप विलेपित किया जाता हे । 


. योजित रंगको तीसीके. तेळमें सम्मिश्चित करनेके पूव्ये उसे 
खरळमें डालकर खूब घोटते हे । पथात्‌ उसमें कुछ तेल डालकर 
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उसे घोटते हुए एकजी किया जाता है । तदुपरान्त उस .रंगीन्न 
द्रावको व्यवहारमें छाये जानेवाळे सम्पूर्ण तीसीके तेलमें सम्यळ- 
रूपसे सिळाकर झिरझिरे कपड़ेकी सहायतास सम्पूर्ण द्रव्यांको 
किली पान्नसे छान लिया जाता है । 


आरम्सभें रक़्लेपका पाहिला पुट देते समय केशयुक्त “ब्रश 'का 
पाहिछा हाथ आडा तथा तत्क्षण उसपर दूसरा हाथ खडा | 
चळाया जाता है । पश्चात्‌ दो तीन दिनके उपरान्त उस पुटके || 
स्रूखनेपर पक्के तेलमें सफेदा घोटकर उसमें आवश्यक रङ्ग एवम्‌ / 
थोडासा ताडपीनका तेल मिलाते हुए उक्त विधानालुसार छान | 
लिया जाता और दूसरे-तीसरे पुटके समय उक्त प्रणाढीके 
अनुसार विलेपित किया जाता है । रङ्गकी अधिकता दूर! 
करनेके लिये ' ब्रश 'को प्रत्येक बार रङ्ग पात्रको किनारेपर' 
दवाकर निचोइ लिया जाता है । रङ्गलेप पतला होनेपर विलेपित| 
स्थानपर लकीरंसे उठती हें । जिन्हें देखते हुए मिश्रणमें हेप 
प्रमाण निर्धारित किया जाता है । एक पुट जबतक पूर्णरूपसे सूख! 
न जाय तबतक दूसरा पुट नहीं दिया जाता । 

काएलेप ( ४७.० ) 

लकड़ीकी सौन्दर्यवृद्धि करने एवम्‌ उसे जलवायुके प्रभावसे 
संरक्षित करनेके ठिये जिस विशिष्ट प्रकारके ळेपका व्यवहार 
होता है, उसे काष्टलेप कहते हें । इसका व्यवहार करनेके पूर्व 
लकड़ीका पृष्टमाग वालुकामय कागजसे रगड़कर नितान्त स्वच्छ 
एवम्‌ चिकना बनाते हुए तथा उसमें यदि कोई सन्धि अथवा 
छिद्र हो तो उसमें मोम भरनेके उपरान्त उसपर काष्टलेपका विले- 
पन होता है । इस लेप विशेषकी.विघान प्रणाली यह दैः | 


(१) एक. पौण्ड मोममें ५ तोळे रालका चूर्ण मिलाकर उसे आशि- 
ताप.द्वारा खौला छिया ज्ञाता एवस्‌ इच्छित र्ग; सिला. ढिया.जाता 
है। पश्चात्‌ उसके ठण्ढा हो जञानेपर उसमें आवश्यकतानुरूप.ताड- 
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“पानका तेल मिश्रित कर इच्छाजुंसार न्यूनाधिक रूपसे. तरल रखा 
` जाता है। व्यवहारके समय एक स्वच्छ चिथड़ा उस मिञ्षणम्ने 
'डुचा-डुवाकर ' इष्ठ: सामानका पृष्वमाग विलपित कर देते हैं । 

इस विलेपन कियासे उस सामानमें चिकनाइट आ जाती 
-है। तडुपरान्त एक बोतलभर स्पिरिटमें एक पौण्ड चपडा-लाह 
“(कची लाह ) तथा आधा गैलन पक्का तेल मिलाकर उस मिथि- 

शका एक पुट दिया जाता है। (२) चन्द्रस १ साग, ताडपीनका 

तेल २ भाग, तथा पक्का तेल २ भाग, एकमें मिलाकर उसका लेप 

देते हें। (३) तीसरा मिश्रण जो इस क्रियामें व्यवद्दत होता हे वह 
यह है कि, एक भाग राह्में एक साग पक्का तेल मिलाकर उसमें 

“एक साग ताडपीनका तेल मिला देते हैं। अछकतरेकों तपाकर उससे 
“उससे दूना मिट्टीका तेल मिश्रित करनेके उपरान्त उसे पुनः 
पञ्चात्‌ उसमें अलकतरेसे.तिगुना पक्का तेल डालकर 

'छकड़ीके सामानपर लगानेसे उसका रूपरंग शीसमकी लकडाके 
“समान हो जाता एवम्‌ उसपर जलवायुका दुष्परिणाम नहीं होने 
' पाता । उपरोक्त पदार्थ कड़काते समय उनमें ज्वाला उठानेका 
मय होता है । अतः वह खुले मैदानमे अत्यन्त सतकेतापूव्यैक 
“कडकाने चाहिये । | शे. 


फ्रेश्च जिलो--(ए"कला जाझ) 


लकड़ीपर फ्रेश्व जिलो देनेके लिये एक विवक्षित्‌ प्रकार 
“एवम पढ़ाथोंसे मिश्रण बनाया जाता है । जिसे आजकल 
जन्वसाघारण समाज. फ्रेश पॉलिशके नामसे पहिचानता. है! 
“उपरोक्त काष्टलेपकी . अपेक्षा इस मिश्रणका पुट लकडीपर 
अत्यन्त सक्म स्तरके रूपमें बैठता है तथा पारदर्शी होनेके 
कारण लकडीकी नस-नस दिखलायी देती है । उक्त काष्ट 
लेपका स्तर मोटा होनेके कारण उसके निकल जानेका सय रहता 
_है। तथा इस दूसरे प्रकारके मिश्रणसे वह भय नहीं रहता । किन्छु 
उसकी जगह एक भय यह रहता हे. कि; यह वर्षाके- कारण शीघ्र 
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नष्ट होजाता हे । सवनके अन्तर्गत भागोंमें. व्यवहृत लकडीके" 
सामाचपर भलेही इसका उपयोग किया जा सकता है किन्तु 
बाह्मगत सामानपर तो कदापि नहीं । इस श्रेणीविशेष मिश्रणका 
पुढ चढ़ानेकी क्रियाकी अपेक्षा, जिसपर वह चढ़ाया जानेवालाह्दोः 
उशवस्तुको घिसने एवम्‌ उसे नितान्त स्वच्छ बनानेकी ओर 
विशेष ध्यान रखना पडता तथा परिश्रम करने पडते हैं। 


इसकी विधान प्रणाली यह है कि, पहिळे थोडासा मोम: 
पिघळाकर उसमें तीसी अथवा ताडपीनका तेल तथा इच्छित 
रंग डालकर एकबार कडका लिया जाता है। पश्चात्‌ एक स्तर 
देकर उसके सूखनेपर बालू-विलोपित ( ?०४४॥ P९९ ) काग-- 
जसे पूरी तरह रगडकर चिकना बना किया जांता है । तडुपरान्तः 
एक स्वच्छ कपडा लेकर उसका पृष्ठभाग सम्यळ्रूपसे पोछनेके 
उपरान्त निम्न लिखित भिश्रणका स्तर-चढाया जाता है। 


सोथिलेटेड स्पिरिट ४ बोतल, कच्ची चपडा लाह आधा पौण्ड,. 
चन्द्रस ५ तोळे, रेवाचीनीका सत ५ तोळे, इच्छित रंग १ तोला 
लेकर स्पिरिटमें चपडेको द्रवीभूत करनेके उपरान्त दोष द्रव्य 
सम्मिश्रित कर दिये जाते हें और चिथडेकी सहायतासे ऊपर 
लिखे हुए विधानानुसार छकडीके सामानपर इस मिश्रणका लेपः 
चढाया जाता है। पांच मिनिटके उपरान्त एक स्तरकें रूख जाने" 
पर जिळोकें कागजसे सामानका पृष्ठभाग हल्के हाथसे रगडकर 
स्वच्छ कपडेसे पॉंछते हुए दूसरा एवम इसी तरह तीसरा चीथा,. 
जितने पुट देने हों, चढा दिये जाते हें । पुटोंकी अधिकतासे स्तरः 
स्थूल होता एवम्‌ उसमें चमक आ जाती है। गर्मीके दिनोंमें 
किये हुए पालिशमें चमक अधिक रहती है । दूसरे और तीसरे 
पुटके समय प्रारम्मिक पुटको रगडनेम काम आये हुए जिलोदार 
कांगजके दुकडोंका व्यवहार करना चाहिये । इस काममें व्यवहृतः 
होनेवाले रंगके कङ्कड बाजारमें डेढ दो आने तोळे मिलते हैं ॥ 
कहीं कहीं मोम और तीसीके तेलके पहिले पुटके ऐवजमें प्लास्टरः 
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आफ पेरिस जळमें दवीभूतंकर उसका पुट चढाया जाता है और 
उसके सूखने पर उक्त कागजसे भलीभांति घिसाई की जाती 
-हे । घिसाई अच्छी होनेसे अन्तिम मिश्रणकाही पहिला पुटं देनेसे 
-क्ञी पालिश अर्थात लेपं अच्छा चढता हे । 


छुंबाई 


जलमें विद्रावित होनेवाळे रंगोंको चार प्रकारके दृव्योंकी 
आवश्यकता होती है । १ वाहकः-जळ, २ स्थिरता उत्पादकः- 
चूना या खडियाका चूर्ण, २ रंगः-जलमें दवीभूत होनेवाले, 
.8 लासाः-सरेस, गोन्द, चावलकी माडी इत्यादि । 

भवनके कार्यमे रंग देने अथवा भवनंकी छुआईके निमित्त 
-सीपोंको भूनकर तैय्यार किया हुआ चूना सव्ये श्रेष्ठ होता है। यह 
:तीक्ष्ण जातिका चूना हे तथा यदि यह ताजी अवस्थामें हो तो 
उसके रंगीन सम्मिश्रणमें किसी प्रकारका लांसा देनेकी आवश्य- 
-कता नहीं होती। यह चूना. दीवालों इंत्यादिपर मजबूतीके साथ 
'बैठता तथा पुतेहुएः भागपर शरीर स्पर होनेसे देहमें किसी प्रका- 
रका. दाग नहीं लगता । छुआइके कार्यमें सुफेदीका पाहिला स्तर 
“सादी चूनेकी कलियाँको बुझाकर उसे कपडेसे छाननेके पञ्चात - 
-उस छने हुएं पानीसे देते हैं । ततपञ्चात्‌ दूसरा अस्तर चावलकी 
माडी या गोन्द मिले हुए चूनेके पानीका दिया जाता है । पंहिले 
अस्तरकी छुआई उध्वेगत रूपमें होनेसे दूसरा स्तर आडे रूपमें. 
'तथा इसके प्रतिकूल क्रम होनेसे उसी प्रकार परिवर्तन कर देते हैं । 

कही-कहीं उक्त चूनेकी जंगहं चायना व्हायटिज्ञकां चूर्ण 
-जलमें विद्रावित कर - उससे यह कार्य किया जाता दे! 
-किन्ठ इसमें लागत अधिक पडती हे । हां, चमककी दंष्टिसे इसमें 
-अवश्यमेव विशेषताका: समावेश रहता हैं! यही कारण है कि» 
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जहाँ हरे गुलाबी cnn ंङ्गांसे छुआईका काम होता हे, 
यहाँ उसके ले जोड़में इसीका आयोजन होता हे । 

पिवंडी या सूल्तानी मिट्टी बाजारमें अत्यन्त सस्ती अर्थात्‌ 
'इपयेकी १०११९ सेर मिलती है । उसे जल्म डालंकर यादें उसके 
'तिंधुने चौशुने चूनेके पानीमें मिळव ह पे, कपडेसे छानेर 
“व्यवहारसँ छाया जाय तो अत्यन्त थोडे उत्कृष्ट रूपसे घरकी 
रङ्गाई होती है । > 

ही यदिं खाकी रङ्गमँ घरकी छुआई करंनी हो तो एक कपडेंमें 
थोडासा काजळ बांन्धकर उसे उक्त चूनेमें घोटकर मिला दिया 
जांता और अन्तमें थोडासा नील छोड दिया जाता है। 

बकरीकी लेण्डियाँ पीसकर उन्हें चूनेके जलमें विद्वावित 
करंनेसे एक प्रकारका हरियाली युक्त खाकी ( 90४ ) रंग 

नीम या अन्य किसीभी प्रकारके वृक्षकी पत्तियां एक दिन 
'खुखाकर उसें जलाते डुए उसकी राख चूनेके जलमें सम्यळ्रूपसे 
-सम्मिभित करनेसे एक प्रकारका नितान्तं अच्छा रंग तेय्यार 
होता है । ९ 

इसके अतिरिक्त बाजारमें अनेक कम्पनियोंके डिस्टेम्पर रंग 
'पाये जाते हैं । जो सफेदा, सरेस या गोन्द तथा किसी एक भका- 
रके रंगका नितान्त महीन सम्मिश्चित रूप है । यह अत्यन्त महेँगें 
होते हैं। किन्तु आवश्यक छटाके प्राप्त होते हें, यही उनमें 
विशेषता हे । 


शौचकृप अर्थात्‌ सण्डास 
— SNR. 
मनुष्यको अपने वास्तव्यस्थानमें जिस भकार कुछ प्रमुख 
कार्योको करनेके लिये कुछ विशिष्ट कमरोंकी आवश्यकता होती 
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है उसी प्रकार उसे अपने उद्रस्थ मलत्यागके लिये एक और 
विशिष्ट कमरेकी आवश्यकता होती है । उसी कमरेको जन साधा- 
रण भाषामें शौचकूप, सण्डास, पाखाना आदि कहते हें । यह 
शौचकूप साधारणतया तीन प्रकारके होते हैं और उन्हें. भत्येकके 
शुणंवैसिष्टयके अनुसार तीन पृथक श्रेणियोसे विभाजित 
किया जाता हैः-- - 

१. खाद उत्पादक शौचकूपः-इस श्रेणीके शोचछूण प्रायः उन 
स्थानोंमें पाये जाते हें जहाँ म्युनिसिपेलिटियां अथवा आम पंचायतें 
न हों । ऐसे स्थानोंमें जो घर होते हैं, उनके चतुर्दिक घेरेमें पर्य्यास. 
भूमि खाली छोड दी जाती हे और सूल भवनसे यथोचित दूरीपर 
मळत्यागके लिये जो एक.विशिष्ठ प्रकारका कमरा बनाया जाता हे, 
उसे खाद उत्पादक शौचकूप कहते हैं। इस प्रकारके शौचक्कूपोर्म 
विशेषता यह है कि, वहाँ त्याग किया हुआ मल एक सन्दूकनुमा 
स्थानमें जमा होता जाता हे और उसकी खाद बनती जाती है। 

२. नित्य शोधक शौचकृपः इस श्रेणीके शोचकूप उन बड़े: 
चहरॉम पाये जाते हें, जहाँ मलकी निकासी करने एवस स्वच्छता 
रखनेके लिये भङ्कियोंकी नियुक्ति की रहती है और उन्हींकी सहा- 
यतासे नित्यही उन शौचक्ूपामें जमा हुए मलकी निकासी होती: 
रहती और स्वच्छता रखी जाती है। इसी शुणवेशिष्टयक. 
दृष्टिसे इस भ्रेणीके शौचकूपॉको नित्यशोधक शौचकूप 
कहा जाता है । न जे 

३. जिन स्थानोंमें सावेजनिक सड़कोंके नीचे बडे-बडे नाले 
( 86७९७ मोरियां ) बने रहते हैं और उनके भीतरसे अन्यजळ 
प्रवाहके साथ 'मलमयजल'के ( 5९४६४९) निकल जानेकी व्यवस्था 
की रहती है, उन स्थानोंमें जो शौचकूप बनाये जाते हैं, उनकी 
वि देखते हुए उन्हें जलोत्सजेक ( 1०8०४ ) शौचकूप 


अब देखना यह है कि, उपरोक्त तीन श्रेणीके शौचकूपोकी 
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विशिष्ट रचना क्या है और वह किन-किन ध्येयोको सन्सुख रखते 
हुए अपनी विशेषता स्थायी रखे हुए हें। इसका” विचार हम 
अथात्‌ ही उक्त क्रमसे अर्थात्‌ श्रेणी संख्या १ से करेंगे। - 


१. खाद--उत्पादक शौचकूप इस श्रेणीके जञोचक्रपांकी यदि 
यथोचितरूपसे रक्षा की जाय तो यह अत्यन्त सन्तोषप्रदरुपसे 
काम देते हैं। इतनाही नहीं वरन्‌, यादि इन्हें स्वच्छ रखनेमें विशेष- 
खूपसे सतर्क रहा जाय तो इनसे न किसी प्रकारकी दुगन्धिही 
फैछ सकती है और न इन्हें वास्तव्यस्थानके सञ्चिकट स्थापन 
करनेमें कोई प्रतिबन्धही रह सकता है तथापि सब्बे साधारण 
दृष्टिसे विचार करनेपर इनका वास्तव्यस्थानसे कुछ दूरीपर 
निस्साँण होनाही विशेष उपयुक्त ह ।. 


अंग्रेज लोग मल-मूत्र त्याग करनेके पश्चात्‌ स्वच्छताके लिये 
जळका ( आबद्स्त ) उपयोग नहीं करते, उनके देशकी जल वायु 
एक तो अत्यन्त ठण्ढी है जिसके कारण उन्हें वारम्वार जलकी 
शरण लेना अत्यन्त कष्टकर मालूम होता हे, दूसरे उस शीत 
अधान जळ-वायुमें किसी भी पदार्थके इतने शीघ्र सडने अथर्वा 
दुर्गन्धिमय होनेकी सम्भावना नहीं रहती । परिणाम यह होता है . 
कि, इस नैसार्गक नियमके अनुसार वहाँ की जलवायुमें अधिकतयां 
मल शुष्क रहता है और उसकी इुग्रन्धि नष्ट करनेके लिये 
विशेष प्रयास नहीं करने पडते । किन्तु हमारे भारतवर्षकी प्रकृत- 
दशा विलायतसे नितान्त विपरीत है ! यहाँ की जलवायु एक तो 
विलायतकी अपेक्षा अत्यन्त ऊष्ण' है जिसके कारण यहाँ कोई भी 
पदार्थ अत्यन्त शीघ्र सड: जाता और ढुगेन्धमय हो जाता है; 
दूसरे हम अपने यहाँ स्वच्छताके विचारसे जलकी झरण.लिझे 

२० 
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बिना एक क्षणभरी कल नहीं छे सकते । जलका प्रयोग करनसे 
मलका कुण्ड विशेष रूपसे सुविस्तृत बनानेकी आवश्यकता भ्रति- 
भासित होती है और जलका अँश सुखानेके लिये पयोप्त डुगेन्धि 
नाशक दव्या,-ज सुखी मिट्टी-राख इत्यादिकी यथेष्ठ प्रमाणमें 
झारण लेनी पड़ती ह। अथोत्‌ पाञ्चात्य एवम्‌ पौवात्य देशोंकी 
जल वायु परस्पर प्रतिकूल होनेके कारण निसगेने इस कार्यको 
थोडेसे स्थानमै खुचारुरूपसे सम्पादन करनेकी जो सुगमता 
पाञ्चात्य देशीयोंको प्राप्त करा दी है, वह हमें नहीं । जलके सम्मि- 
अणसे मलका परिमाण बढता है; हमारे यहाँ की जलवायु ऊष्ण 
'होनेके कारण मलमें इुगेन्धि पैदा हो जाती हे और शरीरारोग्यकी 
दष्टिसे उसे बाह्य वातावरणमें सम्मिश्चित होनेसे रोकना हमारा 
आद्य कत्तंव्य हो जाता है । हम उस दुर्गनिधका नाश करनेके लिये 
उपरोक्त दुर्गन्धिनाशक द्वव्योंकी शरण लेनेको वाध्य हो जाते हैं। 
अर्थात्‌ हमें दुगेन्धि नाश करने और मलमेंसे जलका अँश सुखा- 
नेके लिये एक और सम्मिश्रण करना पडता हे । इससे वास्तविक 
सल जितनी जगह ले सकता है उसकी अपेक्षा कमसेकम तिगुनी- 
चौगुनी जगह तो अवश्य ही हमारे यहाँके उपरोक्त श्रेणीके शौच- 
. कूपके मलकुण्डमें होनी चाहिये । जो कि भूमिके महत्वकी दष्टिसे 
अत्यन्त अयोग्य और त्रासयुक्त बोध होता है । 


तथापि यादि उक्त असुविधाओंको दृष्टि कोणमें रखते हुए इस 
अओणीके शौचकूपोंमें हमारे यहां कुछ परिवत्तेन एवम्‌ सुधार किया 
जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि, हम इस प्रकारके शौचक्र॒पोंकी 
-उपयोगिताका पूरा-पूरा लाभ उठा सकेंगे और उनके निर्म्माणमें 
में उतनी भूमि भी नहीं देनी पडेगी जितनी हमें उनकी निर्माण 
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भ्रणालीम बिना आवश्यक सुधार और पवित्तनके देना अनिवार्य 
हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्यकी दष्टिसे भी हम 
इन खुधारों एवस्‌ परिवत्तेनोंक कारण यथेष्ट रूपसे निश्चिन्त 


हो सकते हैं। 


` ५हमारे यहाँ यदि आरस्भमंही इस श्रेणीके शौचकूप निम्मांण 
करते हुए उनकी रचनामें देशकी रूढी और नैसर्गिक नियमोंका 
स्याने रखकर आवश्यक परिवत्तेन तंथा संशोधन कर दिया जाय 
तो निःखन्देह स्यास्थ्य,;भूमि, और उपयुक्तता इन तीनोंही इष्टिले 
उक्त श्रेणीके शौचकूपॉका महत्व बढ़ जायगा और हम इस 
कार्यको अपने देशके अनुकूल ? बना सकेंगे, यदि हम इस 
श्रेणीके शौच्चक्रप निम्मांण करते समय आरम्ममें ही अपनी 
आवश्यकताओंका समुचित खूपसे सम्पादन करनेके लिये 
उनका आकार कुछ बड़ा कर दें और जहाँ तक हो सके वहाँ 
'काममें छाया जानेवाळा पानी, मळसे पृथक्‌ रखनेकी व्यवस्था 
“करै तो सम्भव हे कि, हमारे अभीष्ठका अधिकाँश भाग भलीभाँति 
'सिद्ध हो सकता है। इस प्रकारके शौचकूपोंमें -जो मळत्याग हो 
वह ठीक मलकुण्डमंही हो तथा पानी ( आवदस्त ) लेनेके लिये 
केनिभं ऐसी जगह बनी रहे जिससे वहाँ गिरनेवाला पानी मळंसे 
पृथक रहकर सीधा नालीके मार्गले बाहर निकल जाय । इस 
साधारण सुधारसे ही हम इस श्रेणीके 'शौचळूपॉको उनका महत्व 
कायम रखते हुप उन्हे अपने देशकी रूढी एवम्‌ भ्रकृत] नियमोंके 
अनुकूल बना सकेंगे | अस्त, ` Rr 
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इस नवीन योजनाको उदाहरण देकर समझानके लिये बगलमे 
दो चित्र दिये 
गये हैं । देखिये 
चिन्न नं ९७ 
और ९८ इसकी 
नीवमें कांक्रीट 
अरा गया है तथा 
उसकी ऊपरी 
सतह और चौत- 
फो दवाळ पर 
सिमेण्टकी तरह 
दी गयी हे । वहाँ 
एकत्रित होने- 
वाळे मळकी दुर्गे- 
न्धि वायुसे स- 
स्सिश्चित होकर 
चनधी हुई अव- 
स्थामें ऊपरही 
ऊपर पयाप्त 
रंचाईपर छोडने 
के लिये एक 
वायुनालिका रखा 
गयी है। जो चित्र. 
में दाहिनी ओर 


,आक्कति संख्या ९८ में (इडी-इटी रेषामें ) खम्भेकीःतरह एक 
ऊध्वेनाळेका दिखलायी देती है। इसका एक -सिरा सममे उक्त 
वायुनलिकाके साथ जुटा हुआ है । यह नलिका एक जन सा 


हिंदी सुलभ वास्तुशांस्रे ३०९ 

वल कवन डाक न्य क क्क यी ही. प 
रण खस्भेकी तरह पर्य्यात्त दूरीतक बाह्य वातारणमें खडी है । 
जिसके दूसरे सिरेसे मलकुण्डकी सारी दुगेन्धिमय वायु बन्धे हुए 
खपमें उक्त नलिकाओंके मार्गस होती हुई अत्यन्त ऊँचाई पर 
'लहरानेवाली वायु लहरियोंमें समावेशित हो जाती है । आकृति 
संख्या ९८ सँ मलकुण्डके ऊपर बनी हुई पत्थरकी बैठक है। जिसपर 
जेठकर मनुष्य मलत्याग करता है। उसके आगे भूत्र कुण्ड दिखलाया 
हैं। इस सूत्रकुण्डफी सतहमें यदि मलकुण्डकी विरुद्ध दिशाकी 
ओर ढाळ कर दिया जाय तो मूत्र सरलता पूव्वेक मलसे प्रथक्‌ 
रहकर दूर तक बह जाता है। कोनेमें, पानी गिरानेके लिये स्थान 
एक रखा है । जिसमें दो पावदान हें । यह जगह सामान्य सतहसे 
कुछ नीची है इधर एक नलिका रखी गयी है, वह उसी स्थानसे 
जुडी हुई है और वहें। गिरनेवाला सारा पानी इसीसे होता हुआ 
चहकर बाहर निकल जाता हे । मुख्य मलकुण्डपर लकड़ीकी - 
'चौखट देकर उसपर सागवानी पहियांकी तख्तपोशी की गयी हे । 
जो इच्छानुसार बिछायी और समेटी जा सकती है । मलकुण्डकी 
'स्वच्छताके समय इस तख्तपोशीको समेटना पड़ता हे और वह 
पुनः घो-छुलाकर साफकी जा सकती और बिछायी जा सकती है। 


. इस श्रेणीके शोचकूपॉको उपयोगमें लानेके पूवव मलकुण्डकी 
भीतरी सतहपर सूखी मिट्टी बिछा देनी चाहिये । वह इतनी कि, 
उसका स्तर ४५ इञ्चसे कम मोटा न हो। मलत्याग करनेके 
सञ्चात्‌ उसपर मिट्टी डालनेके लिये पास ही एक मिट्ठीसे हुआ 
भरा बत्तेन रखा जा सकता है। जिसमेंसे आवश्यकतानुसार 
मिडी लेकर मलपर डाली जा सकती है । इस सरल उपायके 
अतिरिक्त यदि वैसीही इच्छा हो तो एक विवक्षित पद्धतिसे बना 
हुआ डिब्वा भी इस कार्यके लिये प्रयोगमें लाया जा सकता है! 
उसकी सिकडी खींचते ही उसमें मरी हुई मिट्टी .आवश्यक परि- 
आणमें मलपर गिरती है और हाथको. मिट्टीका स्पर्श नहीं होने 
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पाता ! किन्तु यह थोडे खर्चका काम होनेके कारण हम पहिले 
बतलायी हुई व्यवस्थाही को विशेष खुछम और लाअजनकः 
समझते हैं । अस्तु, 


जब मलकुण्डका अधिकाँश भाग भर जाय तो तब उसमें 
पर्याप्त मात्रामें सूखी मिट्टी छोड़ देनी चाहिये और प्रायः महिनेभर 
उस शौचकूपको नितान्त अव्यवद्दत अवस्थामें छोड़ देना चाहिये। 
पश्चात्‌ एक महिनेके उपरान्त उसकी निकासी करनी चाहिये। 
यद्यपि सरसरी तौरसे विचार करनेपर इस कार्यकी करते समय 
अत्यन्त दुर्गेन्धिसें सामना करनेकी आशङ्का होती है तथापि यदि 
आरम्भसेही स्वच्छता की ओर विशेषरूपसे ध्यान दिया जाय 
और बराबरसही यथेष्ट प्रमाणमें मलपर मिट्टी पडती रहे तो इस 
आइङ्काका कोई प्रयोजन नहीं रहने पाता न उस संग्रहित मलसें 
“ किसी प्रकारकी इुगेन्धिही रहने पाती है। ऐसी अवस्थासें मलकी 
निकासी करनेके लिये भङ्गीको भी बुलानेकी आवश्यकता नहीं 
है अपितु सरलतासे यह काम प्रत्येक मनुष्य स्वयम्‌ अपने निजी 
हाथोंसे कर सकता है । वह निकासी किया हुआ संग्रहित मल 
एक ऐसी बढ़ियाँ खाद हो जाती है जो निःसत्व भूमिको सत्व- 
शील और उपजाऊ बनाती है। खेती बारी एवम्‌ बागबगीचेमें 
इसका अच्छेसे अच्छा उपयोग हो सकता हे। फल-फूलके 
वृक्षको समृद्ध पुष्ट और निरोग बनानेवाळा यह एक अत्यन्त 
पौष्टिक मसाला हे । मळकुण्डकी सली भाँति सफाई हो जानेपर 
उसके अन्तर्गत सागमें जो कुछ जीर्णोद्धार करना हो वह करनेके 
उपरान्त पुनः उसकी सतहपर' जैसा कि, आरम्अमें कहा गया है,. 
यथेष्ट मिट्टी डालकर उसका ४५ इञ्चकी मोटाईका चबूतरासा बनाः 
दे। और उसे पुनः पूर्व्ववत्‌ काममें लाना आरम्भ कर दे । 


२. नित्यशोधक शौचकूप इस श्रेणीके शौचकृपांका निर्माण 


करते समय स्थानीय स्युनिसिंपेलिदीके नियमोंकी ओर विशेष 
रूपसे व्यान रखना पड़ता है और उन्हींका पालन करते हुए इसकी 
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रचना करनी पडती है। उन नियमोंके अतिरिक्त अपनी ओरस 
भी इसकी रचना करते समय इस बातका विशेष रूपसे ध्यान 
रखना चाहिये कि, अपनी उस निजी आवश्यकता की पूर्तिके कारण 
अपने अडोसी-पडोसियो तथा महले वालांको जहाँतक हो विशेष 
उपसर्ग किंवा कष्ट न उठाने पडं । हमारे यहाँ बहुतसे शहरोमें 
इस श्रेणीके शौचकूप बने हुए हैं । किन्तु उनमेंसे अधिकाँश शह- 
रास यही देखनेमें आता है कि, वह इतने अव्यवस्थित प्रकारसे 
और ऐसी अनुपयुक्त जगहों पर बने हें, जिनके कारण न तो 
स्युनिसिपॉलिटियोके नियमोंका ही पालन हो सका हे और न वह 
अडोसी-पडोसियों तथा महछेके आरोग्यका ही संरक्षण करनेमें 
समर्थ हें । इतनाही नहीं वरन्‌ अधिकाँश रूपसे उन शहरोंमें जहाँ 
इस भ्रेणीके शौचकूप हैं महछेके महले बदबू और गन्द्गीका 
घर हो रहे हैं! उक्त शहरोंके अतिरिक्त जो थोडेसे शहर उक्त 
'शिकायतसे वचे हुए हैं और जहाँ इस श्रेणीके शौचकूप वत्तेमान 
हैं वहाँ की नगर रचनाही ऐसी व्यवस्थित रूपसे हुई है कि, वहाँ 
ऐसे शोचळूपोॉके होते हुए भी दूषित वायु और गन्द्गी फैळनेके 
लिये युञ्ञाइशही नहीं रह गयी है। उन शहराँभ प्रत्येक घरके 
पिछवाडेमें इस श्रेणीके शोचकूपोंकी रचना होती है और महछेके 
महेमें थोडीसी गलीनुमा जगह ऐसी छोडी जाती है जहाँसे 
होकर नित्य सबेरे-शाम संगी समाज आवागमन करता और उन 
शौचकूपांकी सफाई किया करता है । इसके अतिरिक्त यवि प्रत्येक 
घरका मालिकः अपने शौचकूपकी स्वच्छताकी ओर थोडा भी 
ध्यान दे तो उस महलेका आरोग्य नष्ट होनेकी किञ्चित्‌ भी संभावना 
नहीं रहती । दैवदुविपाकले जिन शहरोंमें उक्त प्रकारकी विशिष्ट 
पद्धतिसे नगर रचना नहीं हुई है वहाँके मकानदारोंको अपने घरमें 
इस श्रे्णाके शौचकूपका सृजन करने पूव्वे यह बात सव्वेदा ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि, उनकी उस घरेलू व्यवस्थाके कारण उन्हें तथा 
उनके अडोसियों-पडोसियां और महलेवालोंको किसी तरह दुर्ग- 
निघमयवायुः और गन्दगीका शिकार न होना पड़े । अपने थोडेसे 
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दुळेक्ष्यके कारण अपने अडोसी-पडोसियोंकी नाक मारे दुगीन्धिके 
फटने न पाये और सारे महलेका आरोग्य नष्ट न हो । 
इस भ्रेणीके शौचकूप सब प्रकारले उपयुक्त और छुव्यवस्थित 


चनानेके लिये विरोषतया निम्न लिखित वातॉपर ध्यान देना 


अत्यावश्यक दैः 
१. वह वायुकी दिशाम न हो। 


२, उसके आधार स्तम्भ अथवा चबूतरा कभसे कभ ३।४ फूठले 
कम ऊँचा तो किसी हालतमें न हो ! 


३. जहाँ तक हो सके उसमें ऐसी व्यवस्था की जाय कि, मळ 
और जल एक दूसरेसे पृथऋ रहे । 

४. यदि दो बार नहीं, तो कमसेकम एक बार तो अवश्यही 
प्रतिदिन इस श्रेणीके शौचकूपॉंसे मल आर जलकी निकासी 
हुआ करे । 

५. उसमें वायु और प्रकाश दोनोंकी विशेषरूपले सम्म्ाद्ध हो । 


जिन शहरोंमें इस श्रेणीके शौचकूपॉके निस्माणकी परिपाठी है, 
चहाँ बहुतले लोग अपने यहाँके शौचक्रपोंकी ( निचला फश) 
नावगत भूमिकाले पत्थरकी बनाते ह और उसी पत्थरके मल- 
सूत्रकुण्ड रखते हे । इस प्रकारके पत्थरपर मूत्रादिका रासायनिक 
परिणाम नहीं होने पाता, यह सत्य है तथापि पत्थर कितनाही 
क्यों न तराशा और चिकना किया जाय उसपर मलके पुट चढ़ 
जाना अवश्यम्भाव्य है। शाहाबादी और पोरबन्द्रके चूनेके पत्थर 
तो इस कार्यके लिये अत्यन्तही अनुपयोगी हें । इनपर मल- 
सूत्रका रासायनिक पारेणाम तो होताही है साथही साथ 
इुगीनिध सी विशेष रूपसे तीव्र-स्वास्थ्यनाशक और दीर्घजीवी हों 
जाती है । अतः उपरोक्त बातोंको देखते हुए स्वास्थ्य, आराम, 
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'टिकाऊपन और खच चारोंहीकी इष्टिसे विचार करनेपर यही 
प्रमाणित होता है कि, इस भ्रेणीके शौचकूपोंके मल-मूत्र- 
कुण्ड चीनी मिट्डीकी जिलो ( 1१2९१ ०७०१ ८।३) ) किये 
हुए होने चाहिये और तलेकी सतह पर सिमेण्टकी तह चढ़ाकर 
उसमें ( White ७1४20१ 11८५) सफेद जिलों किये हुए ईटें 
जड़ देने चाहिये! यदि यह न हो सके तो यह सतह ' सिमेंण्टके 
भेरेण्ट स्टोन ? की भी बन सकती हे । 

' उक्त ( White Glazed Til९५) सफेद जिलोदार ईंटांके 
स्थानपर यदि एक उपायका अवलम्ब लिया जाय तो व्यय और 
स्वास्थ्य दोनाही की इष्टिसे उसमें विशेष सुविधा होगी । वह उपाय 
यह है कि, पेन्देकी सतह बनाते समय पहिले उस स्थान पर गिट्टी 
कूटे । पश्चात्‌ उसपर चूनेकी तह देकर ऊपर थोडासा सिमेण्ट 
'फैलांद । अनन्तर इसके खिडकियां अथवा भळमारियोंमें जो 
काँचके चद्दर बरते जाते हैं उन्हें चौकोर ईटोंकें आकारमें 
काटकर उक्त तैय्यार हुईं सतह पर इस तरह एक दूसरेसे 
सटाकर जड़ दे कि, वस्तुत सतह पर जलका अँश मात्र 
सी न पहुँच संके। इस प्रकारकी फशेबन्दी अत्यन्त कम खचेमे 
तय्यार होती और आरोग्य तथा मजबूती की दष्टिसे 
नितान्त समाधानकारी होती हे! यदि कांचके नीचेका मसाला 
भरपूर और व्यवस्थित रूपसे जमाया गया हो तथा कांचके डुकडे 
भी पर्य्यात्त मोटाईके हाँ ता उनके हटने इत्यादिका कहीं भी भय 
नहीं होता। कांच निसर्गतया अत्यन्त चिकना पदार्थ है और 
उसपर कोई रासायनिक परिणाम मी नहीं होता। अतः आरोग्यकी 
इष्टिसे भी इस तरहकी सतह नितान्त संन्तोषजनक होती है। 
स्वच्छताके सम्बन्धमें तो यह स्पष्टही है कि, कांचपर कोई पदार्थ 
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नहीं चिपकता । अतः जरासे प्रयासमेंही उसपर गिरे हुए मलादि ` 


पदार्थ सहजहीमें दूर हो जायंगे । 


इस श्रेणीके शोचक्रूपांके पेन्देमें एक ओर ढाल देकर इस पका- - 
रकी व्यवस्था करनी चाहिये कि, वहाँ गिरनेवाला सारा पानी 
सिमेण्टके बने हुए एक कुण्डम जमा होता जाय और उसकी रोज 
निकासी हुआ करे । इस कुण्डपर लोहे अथवा सिमेण्ट कांक्रिटका . 


बना हुआ वजनदार ढक्कन रहना चाहिये । ॒ 
आझङ्काति संख्या ९९ और १०० में हमने एक अत्यन्त थोडे 
व्ययमें तैयार होनेवाला शौच- 


पीठ ( चब्ूतरे ) की दीवाळें १५ 
इय्वी चौडे पत्थरकी बनी हुई 
(पिलर) खडेकर मध्यम सलोह 
ईटोंकी बन्धाईकर दी गयी है ४ 
सिमेंण्टका मोटा लेप कर दिया 
गया है। ब्रह्मपीठसे प्रायः पांच. 
फूटकी ऊँचाईपर एक खिड़की 
त्याग करनेके हेतु बैठनेके लिये 


दान चेठाये गये हें; किन्तु यदि 


 चौकोर चबूतरेनुमा बन्धाईकर 


४४,0६२ 


कूप दिखलाया है । इसके बहा-- 


हैं और उनके ऊपर चारों 
कोनोंपर ९-९ इञ्ची ईटाके खम्भे ` 


भीतर तीन फूटकी ऊँचाई तक. 


बनी हुई हे । शौचकूपमें मल-- 
तराशे हुए काले पत्थरके दो पांव- - 
उनकी जगह चूनेकी छोटे-छोटे 


म हट उनपर सफेद जिलो किये हुए: 
ईटें जमा दिये:जांय अथवा उन चूनेके चबूतरोंपर सिमेण्ट बिछाकर : 
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उसपर कांचके तावदानी चौकोर दुकडे बैठा दिये जांय तो यह 
व्यवस्था आरोग्यरक्षाकी 
इष्टिसे विशेष उपयुक्त तो 
होगी ही, साथ ही साथ 
उक्त व्यवस्थाकी अपेक्षा 
इसमें आर्थिक व्ययसी कस 
' होगा । इस प्रकारके चूनेके 
बने हुए पांवदानोंपर जो 
कांचके तावदान 
जांय वे अधिक बड़े न' 
होने.चाहियें । क्योंकि वैसाः 
होनेसे पैर फिसलनेका भय 
रहता है । अस्तु, 
सण्डासकी नींवगत सतहपर. एक छेद किया हुआ डिब्बा 
रखा हुआ है । उसके नीचे, सण्डासके पेन्देमें दोनों ओरसे हाळ 
देकर सिमेण्टका बना हुआ एक मध्यवत्ती पनाला दिखलाया गया 
है। जो बाहर प्रायः २ फूटकी चौडाईके खिमेण्टका पलास्तर किये 
हुप्प्कुण्डसे लाकर जोड़ विया गया है। यह कुण्ड सदा लोहे अथवा 
सिमेण्ट कांक्रीटके बने हुए वजनी ढक्कनसे बन्द रहना चाहिये । 
सण्डासके बह्मपीठपर बना हुआ कोठा ४५३ है । बह्मपीठपर, 
चैठनेके लिये. जो पाँवदान बना है वह जमीनसे ३॥ फूटके' 
अन्तरपर है.। 

३. जलोत्सर्जक शौचकूप-आरोग्य औरं स्वच्छताकी इष्ठिसे 
इस शरीक शोचळूपाका. महत्व उक्त: दो श्रेणीके शौचळूपासे 
कहीं अधिक है । यह यदि, घरके भीतर अथवा उसके सान्निकट' 
भी बनाये जॉय तो भी काम चळ सकता है । इसके अतिरिक्त 
इसके होनेसे भङ्गी इत्यादके ऊपर सफाईके लिये निर्भर रहनेकी' 
कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । | 
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इस पद्धतिके शौचकूप बनानेके लिये दो बातें अनुकूल होनी 
-चाहिये। एक तो यह कि, जलोत्सर्ग करनेके लिये पानी यथेष्ट 
“परिमाणमें मिळता रहे और दूसरी यह कि, शौचकूपके वाहर 
जानेवाले मछ-जलको शुद्ध करने अथवा उसकी कोई अन्य 
व्यवस्था लगानेका स्थायी प्रबन्ध उपलब्ध हो! बहुतसे लोगोंकी 
यह धारणा है कि, इस श्रेणीके शौचकूप वहीं बनाये जा सकते 
'हैं जहाँकी म्युनिसिपेलिटियोंने अपने यहाँ नल चलाये हाँ तथा 
साव्वेजनिक सड़कोंके नीचे से मल-जलकी निकासी करनेके लिये 
बड़े-बड़े नाले ( 5०७९8 ) बान्ध दिये हाँ और सम्पूण गन्द्गीका 
यथोचित हीला लगानेकी कोई खास व्यवस्था की हो। किन्तु नहीं, 
'शुसा समझाना भूल है! इस श्रेणीके शौचकूप भी हर जगह बनाये 
जा सकते हैं। उनके लिये न ' नल-प्रवन्ध ? की ही आवश्यकता 
'है न साव्येजनिक नालोंकी ही ! जलकी पूर्ति कुएँ-बावडी-तालाव 
और नदीसे भी हो सकती है तथा घरके पिछवाडेम यादे थोडी 
“बहुत जमीन हो तो भी सरलतासे वहाँ इस श्रेणीके शोचकूपकी 
-रचना हो सकती है । अस्तु, 
अब इस श्रेणीके, शौचकूपोंका निम्मोण करने पर विशेषतया 
सावधानी किन बातांकी रखनी पड़ती हे इसका विचार हम करेंगे । 
'इस सम्बन्धमे विचार करते हुए सबसे आवश्यक ध्यान देनेकी 
'बात यह है कि, ऐसे शोचकूपोकी रचना करने पर इस बातमें 
“विशेष रूपसे सतके रहना चाहिये कि, कहीं भी मल-मूत्र अथवा 
तदनुषङ्गिक दुर्गन्धिमय पदार्थ खुली अवस्थामें न रहने पायें। ऐसे 
पवार्थीकी निकासी सव्वेदा सिमेण्टके बने हुए, जिलो किये हुए 
'खप्पड़के अथवा लोहेके बने हुए नलोंद्वारा बन्द अवस्थामें होनी 
चाहिये । अन्यान्य श्रेणीके शौचकूपोंकी सफाईका काम सज्लियों 
“द्वारा होता है। किन्तु इस पद्धतिके शोचळूपोंकी सफाई केवल 
पानीके प्रवाह द्वारा होती रहती है । इसलिये ऐसे शोचळूपाभे 
सम्पूण उत्सजन व्यवस्था. (flushing system ) इस प्रकारकी 
होनी चाहिये कि, कहीं भी मळ .अथवा तदनुषङ्गिक अन्यान्य 
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की निकासी करनेके लिये जिन नलोंका अवलम्ब लिया जाय 
वे यथेष्ठ रूपसे चिकने-मजबूत और उत्तम प्रकारसे ढळे हुए 
होने चाहिये । इतनाही नहीं वरन्‌ साथही साथ इस बातकी 
योजना भी पहिलेसेही कर रखनी चाहिये कि, यदि दैववशात्‌" 
किसी प्रकारसे उनमें दुगेन्थिपयवायुका प्रकोप हुआ ही तो उसका 
प्रसार चर अथवा उसके सञ्चिकट न होते हुए वह तत्काल ऊँचे 
चातावरणमें परिधावित हो जाय और वहाँ स्वतन्त्र वायुमें सम्मि-- 
श्रित हो जाय। इस योजनाकी पूति स्थान-स्थानपर (179) )" 
प चैठाने तथा प्रत्येक टूँपपर एक-एक ऊ्ध्वनलिका (V९nt]ia-' 
ting pips ) च्चेठानेसे सहजहीमें हो जाती है। 

इन सब आवश्यक बातोंके अतिरिक्त यदि इस भेणीके शौच-- 
कूपोभ एकत्रित हुए मलके तत्काळ छुल जानेकी ओर विशेष 
ध्यान रखा जाय तो उससे उत्पन्न होने वाली दुर्गेन्धिके फेलनेकी 
कहीं सी गुज्जाइश नहीं रहती । इस प्रसुख बातको ध्यानमें रखते 
हुए कुछ कम्पनियोंने ऐसे श्रेणीके झौचकूपामें जड़नेके लिये एक 
विशिष्ट प्रकारके चिकने तथा चीनी मिट्ठीके बने हुए कुण्ड 
( 0०४७ ) चलाये हें । ये कुण्ड प्रायः २० से लेकर २७ इञ्च 
तकके होते हैं। अधिक लम्बाईवाले कुण्डोके निचले पंन्देमे 
कुछ कम ढाल रहता है। अतः वह वहीं बरते जा सकते हैं जहा. 
जलका संग्रह यथेष्ठ दो और उसका प्रवाह जोरका हो! कम 
लम्धाइवाले कुण्डांमें दाल अधिक र हा है । अतएव इन 
कुण्डोमें एकत्रित हुए. मलको उससे हुए नळके द्वारा 
बहानेके लिये अत्यन्त अल्प जलसे भी काम चल जाता हे ।' 
कन्य न्तु साथही साथ इस प्रकारके छुण्डॉमें पक दत यच 
सी होती है कि, कुण्डका आकार छाटा होनेके कारण 
मळ पानीमेंही गिरता है और उसके कारण दुत जलके 
ई वनवा स वियर घु बय गज 
प्रकारके कुण्डा -दोषोंपर वेच ti bo 
आकारके बानी २४ से २५ इञ्ची रहते हैं विशष उपयोगी; 
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और व्यवहारके लिये निर्भय समझे जाते हे । जिन स्थानोंमे 
पानीकी कमी है वहाँपर प्रयोगमें लानेके लिये इधर एक 
प्रकारके कुण्डोका आविष्कार हुआ है । इनमें विशेषता यह है 
“कि, इनके साथ बैठनेके लिये पाँवदान भी जोड दिये गये हैं तथा 
कुण्डके बाहरकी दुतर्फा जमीनका थोडासा हिस्सा उसीके साथं 
-ढुला हुआ है और इस वातकी विशेषता रखी गयी है कि, 
उसका सारा ढाल मुख्य कुण्डकी ओर हो और उसपर गिरनेवाळा 
जल कुण्डहीमें बह जाय! उपरोक्त सभी प्रकारके कुण्ड मल्खूत्रके 
-चिसर्जनके लिये बनाये गये है और इनमें विसर्जित छुआ मसल- 
जल थोडासा जलोत्सँग होनेसेही बहकर उसके एक कोनेमें बने 
इए, छेदके द्वारा उससे जुटे हुए मळ-जल प्रवाहक नळके रास्ते 
बह:जाता है। परिणाम यह हाता है कि, कुण्ड पुनः पूर्व्ववत्‌ स्वच्छ 
औरं निर्गन्ध बना रहता है। 

देखिये चित्र संख्याः--१०१ 

इसमें एक मळकुण्ड यथास्थान बैठाकर उसका लम्बच्छेद 
[दिखळाया गया हे । ' अ? यह प्रमुख कुण्ड हे और वह “ब? 


आकृति नंबर १०१ 
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- नामक ट्रैपमें अगछ-बगल सिमेण्ट भर कर उसमें बैठा दया गया 
है। कुण्डके पिछले हिस्सेसे जलोत्सर्जक नलिका जोड दी गयी 
'है। इसी नलिकाके सार्गले, दीवालपर रखी हुईं उडी में लगी हुइ 
“सिकडीके खींचतेही पानी दौड़ने लगता और वह * प? ' फ? और. 
* ब? नामक छित्रोसे निकलकर सारा मलजनित पदार्थ बहात हुए 
शोचळूपको नितान्त शद्ध और साफ कर देता है। कुण्डके शिरो- 
सागपर “क” जासक जो थोड़ासा भूमिभाग है, बह भीतरसे 
'योळा होनेके कारण उसके भीतरसे कुछ जळ वह निकलता ह्ढै। 
जिससे कुण्डको सम्पूर्णूपसे शुरू जानेमें पर्याप्त सहायता 
“सिलती है। निचले ट्रेंपमें "म? नामक जो स्थान निर्देशित किया 
गया है वह सदा जलमय रहता और उसमें ट्रंपका कुछ हिस्सा 
'ङ्गबा हुआ रहनेके कारण बाह्यवायुको कुण्डके भीतरी हिस्सेमें 
प्रवेश पानेकी कोई गुञ्जाइशा नहीं रहती । ट्रॅपके वाह्यगत सिरेसे 
रांगे-जस्ते अथवा अन्य किसी धातुकी नलिका जोड दी जाती 
'है। जिसके सीतरसे होता हुआ शौचकूपका सारा मलमय जळ 
एक पनालीदार (17४9 ) के सार्गले होता हुआ आगे बढ़ता 
है। यह अन्तिम 19) साव्वेजानिक मार्गके प्रदुख नाळे (Sewer) 
'से जोड क्या जाता है। अर्थात्‌ शौचकूपका सारा मल-जल 
'और तद्नुषङ्गिक इगेन्धिमय पदार्थ कमिकरूपसे उपरोक्त व्यव- 
*स्थाके अनुसार इसी प्रमुख नालेमें जा गिरते हे । 
इस श्रेणीके शोचळूपोमें ण्डके शिरोसागपर, आगे पीछे सफेद 
'जिलो किये इए खपडे या शाहबादी पॉलिश लादी अथवा और 
'कुछ नहीं तो सिमेण्टका पेटेण्ट स्टोन जड़ देना चाहिये और इस 
'बातकी सम्पूर्ण सावधानी रखनी चाहिये कि, कुण्डके चारों ओर 
'पय्योप्तरूपसे ढाळ बना हो । आजकल उक्त प्रकारके; विशिष्ट 
कुण्डको निचले ट्रॅप सहित प्रायः १८ से लेकर २० रुपये तक दाम 
देना पड़ता है । जहाँ पानीकी कमी हो वहाँ नलिकाको एक दोटी 
चामी अगर ( ४६।१९) जोड देना चाहिये। जिससे आवश्यकता 
अरही पानी खर्च होगा । सिकड़ीकी पद्धतिमें एकबारके खिंचावमें 
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कमसे कम एक ' घडा? पानी खर्च होता है और जबतक कि 
ऊपरकी टड्डी डुबारा नहीं भरती तबतक पुनः पानी नहीं मिल 
सकता, यह विशेष दिक्कत है । 


| हातेकी दीवाल Compound Wall 


जहांतक सम्भव होता है, हातेकी दीवार बेजोड़ और बेस्तर 
की होती हे । इसका भीतरी वन्धाऊ काम गालेलेकर घाइरकी 
द्रारं चूनेके गिळावेसे जोड़ी जातीं तथा यादे अधिव.ही - हुआ तो 
इसका शिरोगत सुंडेरा ( 0०7०४ ) चूनेका बनाया जाता है ७ 
उसपर किसी भी प्रकारका भार न पडनेके कारण उसकी नींद. 
कठोर मिट्टीपर भी डाली जा सकती है। यह काये ८१० फुटपर 
१४ इञ्ची चौकोर खम्भे खडेकर उनके बीचमें पुनडंढीभूत ईंटोंकीं 
४॥ इञ्ची पडदियोंको उठानेसे शी हो सकता हे । जानवरों अर्थात्‌ 
पशुओंका उपसगे बचानेके निमित्त इनकी ऊँचाई 8 फुट तथ 
पडदानशीनी के लिये ५॥ फुट लगती हे । 

जिस स्थानपर फाटक बनाना हो, उस स्थानके दोनों ओरके 
स्तम्भ विशेषरूपसे मजबूत रखे जाते हें । इसके विपरीत करनेसे 
उनपर फाटकका सम्पूण सार गिरकर स्तम्सके ससूलरूपसे उखड 
जानेका भय रहता हे । यदि स्तम्भ पत्थरके हों तो एक के पछि 
दूसरे स्तरमें एक-एक अनगढ पत्थरकी ही जडाई होती हे । नहीं 
तो फाटकके भारके कारण स्तम्भमें खडी दरार पैदा होकर उसके 
चिर जानेका भय रहता हे! ईटेका स्तम्भ होनेसे वह कमसे कम 
१॥ वर्ग फुटका बनाया जाता तथा उसके पेटेमें नींवसे लेकर ऊपर 
तक भीतर सिमेण्ट कांक्रीट भरी हुई तथा ऊपरसे तैलरङ्गकां 
अस्तरकी हुई लौह नलिका जड दी जाती है । जडे जानेवाले नरको 
थोडी दूरी तक लाकर चित्र संख्या १०२ में वर्णित विधानानुसार 
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ज्य क्या eo) 
उनके छोरोंकी एक लपेट नलिका में देते हुए सिमेण्ट कांक्रीटमें 
जड दिया जाता है । इस विधानके अतिरिक्त कहीं-कहीं नालि- 
काके स्थानपर उक्त कथनाचुसार एकाध गोछ तरकेका डुकडा 
देकर उसे छिद्रान्बित करते हुए उसमें नरका छोर मोडकर जड 
देते हैँ। नरकी जुडाई स्तम्भके शुनियेमें न कर एक कोनेमें जैसा 
कि, आकृति १०१ सें दिग्दाशित है, कर्णरेषामें होती है। ऐसा कर- 
नेले फाटक सळी भांति खोले जा सकते हें । 

फाटकके कार्यमें जो माद्यां प्रयोगान्वित होती हैं, वे पल्लोंकी 
चौडाईके हिसाबसे दो तिहाई लम्बी होतीं हें। तथा उन्हें बोल्ट 
और चकत्तियोंसे कस देते हैं। 

आक्काते संख्या१०२में हातेके पल्लेका एक सादा नमूना दिलाया 
गया है। पल्ले चाहे जिस घकारके भी क्‍यों न बनाये. जांय, उनका 
समस्त आर नरोंपर ही गिरता तथा चे अधरमें रहते हैं। पारिणाम यह 
होता है कि, उनके जोड ढीले होकर चौखटें शुनियेमे नहीं रहने पाती । 
यही कारण है कि, आक्कतिमेँ प्रदर्शित प्रकारानुसार उसमें चौखटकी 
कर्णरेषासें एकाथ लोहे या |छकड़ीकी पकड़ जड दी जाती है। 


10 
। 
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आक्राति नंबर'१०२, १०३ | TT 
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पत्थर या ईटेकी दीवालोंकी जगहपर कहीं-कहीं कांटेदार तारों 
या लोहेके उध्वंगत ऐंगळ आयर्नकी छडदिवाली खडी करते हैं। 
इस प्रकारकी छड दिवालीसे पशुओंसे बखूबी बचाव नहीं होता 
तथापि उसे कम करनेके निमित्त नीचेकी पाहिली तार जमीनसे 
६ इञ्चपर, तथा उसके ऊपरीकी तारें ८८ इद्धपर छगाकर अन्तिम 
७ वीं तार एक फुटपर लगा दी जाती है । पश्चात्‌ प्रचि आठ-दस 
फुटके अन्तरपर चूनेके कांक्रीटमें सागवानके गोळ लाहे अल- 
कतरेसे विछेपितकर खडेकर दिये जाते और उनके बाहरी ओर तार 
तानकर उसे बाहरके दोनों ओरवाले जस्तेके हुकांसे जोड दिया 
जाता है। तनावके कारण कोणस्थ तरके निकल न पड़ें इस विचार 
से उनकी ओर लोका तिछी आधार-जोर देते हैं। इस प्रकारके 
आघार सरल पंक्तिमें भी एक-एक खडे तरकोंके दोनों ओर प्रति सौ 
फुटके अन्तरपर दिये जाते हैं। 

बाजारमें मिळनेवाळली तथा जन साधारणरूपसे व्यवहारसें 
आनेवाली कांटेदार तारोंकी लम्बाई तथा वजन निम्नलारिणीमें 
दिग्दरित किया गया है । 


पि ६ फूट लम्बी नढिकाका 
भीतरी व्यास इञ्चमें |मोटाई इञ्चमं सन धारी 
२ कद ३४ 
२३ 32 ४१ 
३ 29 ४८ 
३३ डे ५8 ' 
8 दद ६९ 
पे 22 ८४ 


पेंग आयनेके डुकडे यदि खडे जडने हों तो प्रति आठ फुट 
यर १॥०१ १॥” ५३ नापके- दी ! आयनंके खम्मे कांक्रीटमं 
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अजबूतीसे गाडते हुए (उनमें एक सतहसे ६ इञ्च तथा दूसरा 
चार फुटपर ) आडे ऐँगल अथवा “ही? एँगलके दुकडोंकी जडाई 
की जाती है । पश्चात्‌ इन दो आडे लोह-साधनेंमिं ६६ इञ्चके 
अन्तरपर नोक निकले तथा मध्य शिरामें छेद किये हुए १९५१” 
> टे “ सोटाईके एँगल आयेनके डुकडे पेंचसे कस देते हैं। इसके 
अतिरिक्त एकको छोडकर दूसरे खडे 'दी आयेनके' खम्भेको नीचेसे 
२-२॥ फुटके अन्तरपर छित्रान्वितकर वहाँसे उसी नापके पँगळ 
अथवा ठी आयर्नेके तिछे तीर जमीनमें कांकीटमें गाडकर 
बैठाये जाते हैं । खडे डुकडे नीचे ५ इञ्ची पोळाई रखकर गाडनेसे 
8 ही फुट ऊँचाईंके यथेष्ठ हो जाते हैं। 


NNN, 


6 [a 
गृहसीमान्तगत नालीरचना--१ 
( घर के हाते के भीतरवाली नालियोंकी व्यवस्था ) 

जिस प्रकार मनुष्य को जीवित रहने तथा अपने शरीरका 
पोषण करनेके लिये भोज्य पदार्थोकी व्यवस्था कर रखना आनि- 
वाये है, उसी धकार जिस घरमें वह रहता है और जहाँ उसके 
नित्य नैमित्तिक व्यवहार होते रहते हैं, बहाँकी स्वच्छता. 
रखना किम्बहुना उसे निवासके योग्य रखनेके लिये उसमें एकत्रित 
'होनेवाली दुर्गन्धि एवम्‌ अन्यान्य आरोग्यनाशक पदार्थोकी 
निकासी होते रहने की स्थायी व्यवस्था कर रखना सी एक 
अनिवाये काये है। मनुष्य अपने पेटकी नित्यकी सांगको पूरी 
-करनेके लिये नौकरी-व्यापार आदिकी स्थायी व्यवस्था कर रखता 
'है। उसी तरह जिस घरमै वह रहता है, उसमें उसके नित्य नेमि- 
त्तिक व्यवहारॉके . कारण . निरन्तर रूपसे इुर्गन्धिमय एवम 
आरोग्यनाशक पदार्थ एकत्रित होते रहते हें उनके निकासीकी 
"स्थायी व्यवस्था करना भी उसका एक आवश्यक और प्रधान 
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कत्तव्य हो जाता है! वह पेटकी माँगको पूरी करनेकी जो स्थायी 
व्यवस्था कर रखता है, उसे सव्वेसाघारण इाव्द में “वृत्ति? अथात्‌ 
'पेशा? कहते हें। अपने घरसे दुगोन्धि एवम्‌ अन्यान्य आरोग्यनाशक 
पदार्थोकी निकासी की जो स्थायी व्यवस्था उसके द्वारा होती है 
उसे पारिभाषिक प्रयोगमें 78०१४९ ४9४९० अर्थात्‌ नाली रचनाः 
प्रणाली कहते हैं ! 


इस प्रकरणमें हम घरके हातेमें (0:917980) दूषित पदार्थों एवस 
दुगेन्धिके निय्यांतनके लिये जो नाली रचना की जाती है, उसपर 
प्रकारा ड।ळनेका विचार करते हैं । अतः हमें आवश्यक है कि, हम 
सव्वैप्रथम इस आवश्यक कार्यके लिये जिन साधनोंकी आवश्य- 
कता पडती है, उनका परिचय यहाँ करा दें। पञ्चात्‌ हाते अरमें 
व्यवस्थित की जानेवाली नाली रचनाका भेदाभेद चतलाते हुए 
अन्तमें उन नालियोके मागेखे निसृत होनेवाळे विभिन्न दुगैन्धिमय 
पदाथांकी अन्तिम व्यवस्था किस तरह और कया का जासकती 
है, इसे वतलायेंगे । 


घरके हातेमें जो नाली रचना की जाती है उसके लिये विशेषः 
तया चार साधनोंकी अत्याधिक आवश्यकता पडती है। जो ये हेः- 


१. जिळोकी हुई खपड़ेकी नलियाँ (01६20१ Stoneware pipes) 
२. ह्यूम पाइप, २ टप, 8 लोहेकी ढलाऊ नलियाँ। 

उक्त क्रमके अनुसार पहिले जिळोकी हुई ख़पड़ेकी नलियोंका 
नाम आता है । अतः हम पहिले उसीके सम्बन्धसँ विचार करेंगे । 


जिलोकी हुई खपडेकी नळियाँ Glazed Stoneware Pipes 
ये नलियों भारतवर्षमें प्रायः तीन कस्पानियाँ बनाती हें । पहिली 
प्रसिद्ध और निपुण कम्पनी है,-वन एण्ड को०। इस कस्पनीकी 
नालियाँ मजबूत-टिकाऊ और सुन्दर होती हैं । किन्तु मूल्यमे 
दूसरीकी अपेक्षा महँगी पडती हैं । दूसरी कम्पनीका नाम है,-- 
परफेक्ट कम्पनी । इस कम्पनीकी भी नालियाँ अच्छी होती हैं किन्तु 
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~~ 


पहिळीके टक्कर की नहीँ। हाँ, दामसँ अवश्य सस्ती होती हें। तीसरी 
कम्पनी है ग्वालियर पॉटरी वकस यह भी अच्छा काम करती है। 
इस पघरकारकी नलिओंका आकार सर्वसाधारण रूपसे एक 
होता है। किन्तु व्यासका परिमाण अवश्य २इश्वसे लेकर १८ इञ्च तक 
घटता बढ्ता रहता हैं! यद्यपि व्यासमें इस प्रकारकी सीमावद्ध 
घट-चढ़ करनेकी शुञ्ाइश रहती हे तथापि लम्बाइ प्रायः सभी 
नलिकाओंकी एक, और वह २६ इञ्च होती है । इन २६ इञ्चोंमेंसे 
२ इख जोड़में चले जाते हें और २४ इञ्च अर्थात दोही फुटकी 
छस्चाई वास्तचमें बची रहती है । इनके दोनों छोराके अग्रभागके 
वेशिष्ट्यको देखकर अंग्रेजीमें इनके प्रत्येक छोरके अग्रभागका नाम 
अलग-अलग पड़ा है । जो क्रमशः 9००६९६ ९०१ और 5४०६ ९4 
के नामसे पहिचाना जाता हे । हमारी मातृभाषा हिन्दीमे हम उक्त 
शब्दकसका रूपान्तर क्रमशः 'सादीसुह? ओर 'नरसुँह' कर सकते हें। 
_ पाठकोंको खमझानेके लिये हमें ' मादीसुंह ? और ' नरमुँह 'का 
रिष्ट्य समझाना भी आवश्यक प्रतीत होता है। ' मादी संह? 
नलिकाके उस छोरका अग्रभाग हे, जो नलीके व्यासकी अपेक्षा 
अधिक चौडा होता हे । इसके भीतर निकास्थ नलिकाका 'नरसुंह” 
अर्थात्‌ नलिकाके दूसरे छोरका अग्रभाग,-जो सव्वेसाधारण रूपसे 
नलिकाकेही व्यासका होता है, बैठाकर उसपर सिमेण्टका 
जाड़े ( पलस्तर ) दिया जाता है । अलकतरेमे (००४ ) 
सिंगाकर ' नरसुँह” के चौतफो लपेट दिया जाता हे और 
उसे मादीसुंहमे चेठाकर ऊपरसे सिमेण्टका पलस्तर कर वेते हैं 
यह तो हुआ इन नलिकाओंका सव्वे साधारण परिचय ! किन्तु 
अब देखना ये है कि, यह बनती किस तरह हें ! इनके बनानेका 
कया उद्देश है! तथा इनके कार्योपयुक्त होनेकी क्या किरन हे ! 
यतो आरम्भमेंही नालिका की रचनाके साधनांका नाम 
|| करते हुए इन्हें खपड़ेकी वनी घोषित कर चुके हैं। खपड़ा 
'मिट्टीका बनता हे, यह सभी जानते हैं। अतः यह सी स्पष्ट है कि, 
ये मिट्टी की बनती हैं । किन्तु भेद इतना ही है कि, इनके बनानेमें 
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विशेष क्रियाओंका अवलम्ब लेना पड़ता है । अब वे क्रियाएं 
क्या हैं, इसका विस्तृत विवेचन करना एक तो हमारी पुस्तकका 
विषय नहीं हे; दूसरे हमारे पास उतना स्थान भी नहीं है कि, हम 
उसपर पूरा प्रकाश डाल सके । अतः हम उस सम्बन्ध- 
में विस्तारकी शरण न लेकर यहाँ केवल इतनाही उल्लेख 
करेंगे कि, 51920१ 810001741७ 00९६ अर्थात जिलोकी हुई खपड़े 
की नलियाँ मिट्टीकी बनती हैं और उन्हं भट्ठीमें आँच देते समय 
उनपर जिलो किया जाता है। यह क्रिया, जिंस मिट्ठीकी ये 
नलियाँ बनती हें, उसमें मिलाये हुए ' निमक'के कारण होती है । 
जब ये भट्टीमें भूननेके लिये छोड़ी जाती हें तव निसक दवीभूत 
( निमकका रस ) हो जाता है और उससे नलिकाओंमें चिकनाहट 
(8५४०४ ) आ जाती है। विशेषतया इन नलिकाओंका भीतरी 
भाग बाह्य भाग की अपेक्षा अधिक जिलोदार बनाया जाता हे। कारण 
यह है कि, ऐसा करनेसे उनपर किसी प्रकारके प्रखर आस्ल 
अथवा क्षार पदार्थोका असर नहीं होता । हमारे यहाँ अचार- 
तेजाब-सुरव्बे आदि रखनेके लिये जो वर्तन व्यवहृत होते हैं, वे 
इसी क्रियासे बनाये जाते हें । जिसके कारण उनकी मजबूती 
बढ़ती है और उनपर किसी प्रकारका तेजाबी असर- नहीं होता । 
अत्यन्त चिकनाहट होनेके कारण उसके भीतर रखे हुए पदाथ 
बिना सड़ें गले या खराव हुए ज्यों के त्यों घरे पड़े रहते हैं। 
इस प्रकारकी नलिकाएं लेते समय सदा यह बात ध्यानमें रखनी 
चाहिये कि, वे पूर्णतया समानान्तर (सीधी) हों तथा उन्हे 
पत्थर या अन्य किसी ठोस वस्तुसे ठोकने पर उनमेंसे खुलकर 
ध्वनि भरस्फाटेत हो ! स्वछता साधनके कार्यमें-विशोषतया मल- 
जलकी निकासीके लिये तो कभी भूलकर भी धागा या ड्रोरा गयी 
हुई अथवा ठोककर देखनेपर ठस बोलनेवाली नालेकाओंका प्रयोग 
न करे। नलिकाएं खरीदते समय सतर्कता पूवेक यह देख लेना 
चाहिये कि, उनमेसे प्रत्येक नाळिका का अन्तर्गत हिस्सा परया 


ह 


रूपसे जिलों चढ़ा हुआ हो । उनमें न कहीं गाँठसी दिखलायी दे 
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और न कहीं फोडेकी तरह फूला हुआ सा चिन्हही अङ्कित हो । 
नलिकाओंकी विशेष परीक्षाके लिये उन्हें एकवार तौलकर देख 
लेना चाहिये। पश्चात्‌ प्रायः ४८ घण्टे तक जलमें डुबा रखनेके 
पश्चात्‌ पुनः निकालकर तौल लेना चाहिये। यदि नलिकाएं अच्छी 
होंगी तो जलसे निकाळनेपर उनका वजन २ प्रतिशतसे अधिक 
न बढ़ेगा । 


इन सब परीक्षा प्रकारोंके अतिरिक्त कुछ प्रकार ऐसे हैं, जिनका 
अबलस्ब स्थपतिवगेद्दी ले सकता है । साथही उन प्रकारोंका अव- 
छम्ब लेनेके लिये विभिन्न उपकरणोंकी सहायता लेनी पडती है । 
जो सव्येसाधारण समाजको नहीं प्राप्त हो सकते तथापि जो 
प्रकार सरळ और आसान हैं, उन्हें यहाँ पर लिख देना साव्वे- 
जनिक हितकी इष्ठिसे अत्यावश्यक है और उन्हींका हम यहाँ 
जिऋ कर रहे हैं। 

उपरोक्त परीक्षाप्रकारोंके आतिरिक्त नालिकाओंकी मजबूतीका 
पता एक तरहसे और चल सकता है ओर वह इस तरहसे कि, 
उनको जमीनपर रखकर उनपर इतना वजन रख दे कि, उसका 
सव्वे साधारण प्रमाण प्राते वर्ग इञ्च ३० पौण्डके हिसाबसे पडे। 
यादि इतना वजन झेलकर नलिकाएं ज्याँकी त्यों बनी रहीं तो 
समझलेना चाहिये कि, वे उत्तम और इष्ठ योजनाके अनुकूल हें। 
अथवा नालिकाको आडी रखकर उसपर लकड़ीकी एक तख्ती 
रख दे। पश्चात्‌ उसपर प्रायः १७०० पौण्डका वजन रख दे । यढ़ि 
इतने पर भी नलिकाको कोई आघात न पहुँचा तो समझ लेना 
चाहिये कि, वह उत्तम है । स्युनिसिपेलिटियों अथवा अन्य सादंव- 
जनिक कामो में जिन नालिकाओंका प्रयोग किया जाता है, उनके 
जोड सफाईदार और आवस्यकताचुकूल ( ॥ 2९-४९४ ) जला- 
मेद्य हैं की नहीं, इसकी परीक्षा पहिलेही करली जाती है और 
तभी वे काममै लायी जातीं हैं। - 
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हयूमपाईंपः-नाली रचनाका दूसरा साधन हे,-द्यूम पाइप ! इधर 
सारतवर्षमें इण्डियन ह्यूम पाईप कम्पनी नामका एक कारखाना 
खुळा हुआ है। जहाँ विशेषकर सिमेण्ट और कांक्कीटकी नलिका. 
चनायी जाती है । 


ये नलिकाएं विशेषतया सिमेण्ट और वालूके सम्मिश्रणसे 
बनती हैं तथा उनके अन्तर्गत भागमें विरोषरूपसे जिलों किया 
जाता है । बड़ी-बड़ी नळिकाएं बनाते समय उनके गर्भमें फौलादी 
तारोंका ढृञ्चर (818९०1) क्या है। जिसके कारण उनके ऊँचाईसे 
गिरने अथवा उनपर यथेष्ट वजन पड़ने पर, उनके हूटने या 
-नष्ट-भ्रष्ट होनेका भय नहीं रहता! ये नलिया प्रायः ६ से लेकर 
< फूट तकके लस्बाईकी होती हें । जिसको देखते हुए उनमें अधिक 
जोड़ पडनेकी कोई गुज्ञाइश नहीं रहती । आरम्भमें बतलायी हुई 
खपड़े की नलिकाएं केवल दोही फुट लम्बी होनेके कारण उनकी 
व्यवस्था में स्थान-स्थान पर जोड़ देने पडते हैं। जो अत्यन्त चास- 
दायक और व्ययका काम हो जाता है। यादे उनकी जगह ह्यूम पाइप 
का प्रयोग किया जाय तो उसमें खर्चकी भी बचत होती है और 
कार्य भी सुगम हो जाता है। ` 
उक्त कम्पनीकी नालिकाएँ ४ इञ्चसे लेकर ६ फूट तक चाहे 
जिस व्यासकी भी अपेक्षा हो, मिल सकती हैं। ये ढ़छाऊ लोहे- 
की नलिकाओंसे दाममे भी अत्यन्त स्वल्प पडती हैं और मजबू- 
तीमें भी उनसे कुछ कम नहीं होती हैं । ढलाऊ लोहेकी नालियाँ 
-ऊँचेसे गिरने पर तत्काल हट जाती और छिन्नभिन्न हो जाती हैं 
किन्तु ' ह्यूम पाइप ! से इस प्रकारकी भयङ्कर हानिका भय नहीं 
रहता। कारण यह है कि, द्यूम पाइप सलोह कांक्रीटके वने होते 
हैं। जो आघातकी सहसा परवाह नहीं करते । 
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पिंजडा 7%? और उसका कार्य-इन पिश्नडोंकी व्यवस्था 
'घरके हातेमें दुगन्धिमय वायुको फेलनेसे रोकनेके लिये की जाती 
है । वैज्ञानिकाने सिद्ध किया है कि, जलको अपेक्षा वायु 
अधिक हल्की है । अतः उसे जहाँ जरा भी स्थान मिल जाता 
है, बही वह ऊपर उठनेका प्रयत्न करती है। इसी सिद्धान्तको 
ध्यानमें रखते हुए घरके हातेमें जहाँ कहीं दुर्गेन्धिमय वायुके 
एकत्रित होनेकी गुञ्चाइश होती है वहाँ उसके प्रकोप-प्रातिवन्धके 
विचारले एक तरहके वायु-नियन्त्रक पिंजडे लगा दिये जाते 
“हैं। इन्हीं पिंजड़ोंको अंग्रेजीमे 1179 और स्थपतिशास्त्रकी पारि- 
भाषिक भाषामें पानीका पिञ्नड़ा कहते हैं। 


घर अथवा घरके हातेमें बनी हुई मोरियोंमें सल-जलका जो 
निरन्तर प्रवाह प्रवाहित होता रहता है उसके कारण उन मोरियोंमें 
णकुच्रित हुए सेन्ट्रिय पदार्थ सड़ने लगते हैं और उसके कारण 
जो दुर्गीम्धिमय और आरोग्यनाशक वायु उत्पन्न होती है, वह सदा 
अपने विकासके लिये स्थान ढूंढा करती है। घरमें स्वच्छताके 
-लिये व्यवहृत किये जानेवाळे पानी की अथवा मलजल की जो 
-छोडी-छोदी नलिकाएं किसी बडी नलिकासे अथवा ( 86७५! ) 
नाळेसे संयुक्त कर दी जाती हैं उनसे उस नाले अथवा बड़ी नलि- 
कामें स्थित रहनेवाली दूषित वायु घरके अन्तर्गतस्थ भोरियोंमें 
प्रवेश पाकर घरके सम्पूर्ण वातावरणमें फैलनेकी सम्भावना 
होती है। जिसके कारण केवल उस ढुगेन्धिकी बदौलत ही नहीं 
अपितु उसमें उत्पन्न हुए आरोग्यनाशक विषोंके कारण वह वायु 
मानवी स्वास्थके लिये अत्यन्त हानिकर सिद्ध होती है। इसलिये 
जहाँ सम्भव हो, इस प्रकारकी दूषित वायुकों पुनः उल्टे मार्गसे 


he 


-चरमें प्रवेश न मिले इस विचारसे स्थपतिवगे ६८३ अर्थात्‌ पानीके 
.पिंजडोंकी योजना करता है। इन पिंजडोंकी सहायतासे इगोन्धि- 
:सय वायुका जहाँका तहां अवरोध हो जाता है और उसके घरमें 
-अरवेश पानेकी यु्जाइश नहीं रहती । | 


३३० हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र 


= स्य म किक 
पिक्नड़ोंके आकार वैशिष्टयके कारण उनके पेन्देम हमेशा सरपूर 
प ट्र पानी भरा रहता है ।: 
04 इस पानीसें पिज्षडेका 
७. ७ ( चित्रसंख्या १०४ दे- 
ट N ३ खिये) ` अ? ` च? नामक 
> >> हिस्सा पडदेकासा काल 
करता हुआ एक ओरकी 
वाथुको दूसरी ओर जाने 
से रोकता है। यह हिस्सा 
जितना भी आधिक पानीस 
इबा हो उतनाही अच्छा 
काम पिञ्जडेसे निकलता 
आ. ने. १०४ है। यदि वायुको दूसरी 
ओर जाना हो तो उक्त चित्रमें पानीमें वकर “ब? के नीचेसे 
होते हुए पुनः “अ? की ओर पानीसे ऊपर आना पड़ेगा । 
अतः इस प्रमाणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि, चित्रे अब? - 
नामक जो भाग पानीके शीतर इवा हुआ है, वह जितना 
लम्बा होगा उतनाही वह अधिक उपयोगी होगा । यदि इख प्रकार 
एक-एक पिश्नड़ा घरमें, जहाँ-जहां मल-जळ बहानेवाली मोरियाँ 
वहां, तथा नलके पासवाली मोरी, रसोंइघर, स्नानागार तथा : 
अन्यान्य ऐसी जगहांपर जहाँ मोरियाँ हो; वहाँ लगा दिया जाय 
तो किसी भी सोरीके मार्गसे घरमे ढुगेन्धिमय और बिषाक्तवायु ` 
प्रसारित होनेकी गुआइश नहीं रहेगी तथापि कथी-कभी एसा 
सी अवसर आता है जब पिञ्जड़ा सुचारुरूपसे अपना कार्य करनेमें 
सम्पन्न नहीं होता । उदाहरणार्थ-- 


कक अ ठ बहुत दिनोंतक मोरीमें पानी न पडा हो तो पिज्ञ-- 
रहा हुआ पानी ओट कर “ब? के नीचे चला जाता 
है। (उक्त आकृति देखिये ) अर्थात इस प्रकारसे जो थोड़ासा 
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स्थान रिक्त हो जाता है, ( पोला पड़ जाता) उस मार्गले वायुः 
इधरसे उधर संचार करने लगता है । 

(आ ) कभी-कथी पानी पिंजड़ेमें इतने जोरसे भीतर घुसता है 
कि, वह तत्काल पुनः जोरोंक साथ ऊपर उछाल मारता है! . 
परिणाम यह होता है कि, पिञ्जडेके पेन्देमें आवश्यकतासे कमं ` 

[aN ~ परे 
पानी रह जाता है और उससे दुर्गन्धियुक्त वायुको भीतर संचार 
करनेके लिये मार्ग सिल जाता है । 

ऊपर दिये हुए चित्र नम्वर १०४ में दिखलाये हुए पिञजडेमे 

ट ® प्रायः ऐसा होना अशक्य है । क्योंकि उसमें 
व निर्देशित किया हुआ “अ? का ऊपरी हिस्सा 
पर्य्याध ऊँचा है । तथापि स्नानागारमें लगे हुए 

«० पमा पिठजड़ेम ( चित्र संख्या १०५,१०६ देखिये ) - ` 

अथवा जलोत्सर्जक शोचकूपमें स्थित्‌ पात्रके 
आ. नं. १०५,१०६ पिछले पिङजड़ेमें इस प्रकार की बात हो जाना 
अधिकाँश रूपसे सम्भव है। 

(इ) यदि नलिकामें उत्पन्न हुई वायुको दूसरे मार्गस बाहर 
'निकळ जानेके लिय ( ४०2६०४०८ ) वातनलिकाके समान कोई ' 
साधन न रखा हो तो अवरोधित वायु दब जाती है और कभी-कभी 
उसका दबाव इतना बढ़ जाता है कि, वह चित्र नस्बर १०४ में 
दिखलाये हुए “अब ? नाशक स्थानमें रहे हुए पानीको भेदकर 
पिश्नडेके सुहकी ओर दौड्नेम जोर मारती है । 

(३) पिञ्जडेके भीतर कूडा-कर्कट अथवा कागज इत्यादि जमा- ` 
हो जाय तो उसम निर्वात स्थिति (३९००० ) उत्पन्न हो जाती : 
है और ' ब? के नीचे पानी चला जाता है। अतः इन सब विप- 
दाओंको देखते हुए पिञ्जडोंको कार्येसमर्थ बनाये रखनेका आर” 
म्ससे ही ध्यान रखना चाहिये । विशेषतया तीसरे कारणसे उत्पन्न ` 
होनेवाली खराबीसे बचनेके लिये मोरी अथवा सण्डासकी प्रत्येक 
नलिका को एक-एक -ऊध्वें वातनलिका जोडकर एकत्रित वायु: 
छप्परके ऊपरतक पहुँचानेका प्रबन्ध करना चाहिये । 
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ऊपर जो चित्र संख्या १०४ दिखलायी गयी है, वह एक गली 
-पिञ्चड़ा है । इस प्रकारके पिञ्जडे उन कुण्डोंमें रखे जाते हैं जो उन 
बड़े नलो ( 5९७०५! ) के पास, जिनको रसोई घर अथवा खाना- 
गारमें बनी इई मोरियोंका पानी बहाने छे जाने वाली छोटी-छोटी 
:नलिकाएं जोड दी जाती हें बनाये जाते हें। इसके अतिरिक्त इन 
: पिञ्जडोंसे एक लाभ यह भी हे कि, वह अत्यन्त गहरे होनेके कारण 
"उनमें बालू-मिट्टी-राख इत्यादि जो जड़ पदार्थ एकत्रित होते रहते 
: हैं, वे ऊपरका ढक्कन निकालकर सरलतापूर्व्वक हाथसे निकाले 
` जा सकते हैं। सण्डासकी नलिका मल-जलके प्रसुख नल (5९९) 
“को जोडनेके पूवव, उसके मार्गमें इसी नमूनेके परन्तु तीन सुँहवाले 
`पिञ्जड़े बैठाये जाते हें। ( उदाहरणार्थ देखिये चित्र संख्या १०४ ) 
` : इसमें बडी भारी सहूलियत यह है कि, दोनों ओरकी नलिका ओंके सिरे 
उससे जोडे जासकते हैं। साथही साथ यदि उसके भीतर कोई पदार्थ 
"जम जाय अथवा अटकजाय तो वह भी ऊपरवाले सडके मार्गसे 
हाथ डाळकर सरलता पूव्वेक निकाला जा सकता है । इस अुंहमें 
सदैव ` डाट › चन्द किया रहता हे और उसमें अञ्चकका ' वाल्व ? 
' बैठाया हुआ रहता है । यह ' वालव ? चैठानेका उद्देश्य यह है 
"कि, उससे वायु भीतर तो जा सकती है; पर बाहर नहीं 
'निकल सकती । 


उक्त गली पिञ्जडेके अतिरिक्त स्नानागार और रसोई घर की 
मोरियोंके पेन्देमें बाद्यगत गली 
-पिञ्जडेके अतिरिक्त और एक- 
एक पिञ्जडा चेठाया जाता हे । 
जिसे 'स्नान-पिञ्जडा' ( Nhani 


न्रे | पाए) ) कहते हें । चित्रनम्बर 

इ / १०७ और १०८ में इसी श्रेणीके 
पिज्जडे दिखलाये गये हैं । प्रथम 
आ. नं, १०७, १०८ आङ्कतिके शिरोभागपर सूक्ष्म 


छी 
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डिद्रोकी जाळी लगी हुई है। जिसके कारण नलिकाके अन्दर 
कोाईसी बडा पदार्थ भवेश नहीं पाता और जालीपर ज्यों का त्या 
पडा रहता है। इसके अतिरिक्त यह जाली उठाऊ होनिके कारण 
जब चाहे तव उस स्थानसे अलग की जा सकती है और भीतर 
जमा हुआ मल तथा छूडा कर्केट सरलता पूव्वेक हाथसे निकाला: 
जा सकता है। 


चित्र संख्या १०७ और १०८ में जो पिश्नढ़े विखलाये गये हवे... 
उन्हे देखते हुए यह स्पष्ट हो जायगा कि, उन पिश्नडोंका पानीमें 
इवा रहनेवाला हिस्सा अधिक रूम्बा न होनेके कारण वाझगत' 
वायुका बुलचुळेके रूपमें भीतर प्रवेश पाना विशेष कठिन नहीं है।' 
अतः यद्यपि शीतर ( चित्र संख्या १०७ और १०८ ) ऐसा पिञ्चडा 
लगाया भी जाय तो भी बाहर एक “गली पिञ्ड़ा? लगानेकी 
नितान्त आवश्यकता है । 

अभी हाल अन्तिम चित्र १०८ में जो पिञ्जडा दिखळाया गया: 
है वह संख्या नम्बर १०५ और १०६ से कहीं उपयोगी है। उसका ' 
पानीमें इबा रहनेवाला हिस्सा पर्य्याप्त ठम्बा रहता है और उसके ` 
शिरपर ऊध्वेनालिका ( ९ ००४४० ) जोड़नेके लिये एक छिद्र: 
रखा रहता है । 


द 


लोहेकी ढलाऊ नलिकाएं 


he 
इन नलिकाओंका व्यवहार रके छप्परके नीचे जस्तेकी चद्दरके 
जो पनाळे बैठाये जाते हैं और र होता हुआ वर्षाका पानी 
एक दो संकलित होता है, [ जहाँ 
अक नक पततिके (Flushing ३१७९) शौचकूप बने हें वहाँ, 
इमारतके ऊपरी खण्डमें बने हुए शौचकूपका मळ जल बहानेमें, 
तथा रसोई घर-स्नानागार इत्यादि जगहोंमें गिरनेवाले पानीको 


0 
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"निकासी करनेमें होता है! लछिखनेकी आवश्यकता नहीं कि, 
यद्यपि इस प्रकारकी नलिकाणं उक्त विवक्षित स्थानोंसे जलको 
“निकालनेके लिये जोडी जाती हैं तथापि उनका संयुक्तिकरण उसी 
'चडे नल (5०४००) से होता है, जिसमेंसे होकर घर भरका लारा 
-मल-जल इष्ट स्थानपर पएुँचाया जाता हे । इमारती काममें अधि- 
काश रुपसे २॥ इञ्चसे लेकर ४ इञ्च तकके व्यासकी ढलाक नलिका- 
ओंका प्रयोग होता है। ढीवालसे सटकर चैठानेके लिये इनके दोनों 
ओर प्रायः २२ जगह सछ्िद कान होते हें । इन छिद्रोमें कांदे 
डालकर उन्हे ढीवाल की दृरजोंमें सजबूतीखे ठोक कर वेठाया 
जाता है। बाजारमें इन नंलिकाओंको जोड्नेके लिये चाहे 
जिस आकारके कोने-बेण्ड इत्यादि मिळते हैं तथा यदि दो-तीन 
नालिकाआको एक जगह जोडना हो तो उसके छिये सी दुझँही- 
-तिसुंही छोटी-छोटी युक्त नालिकाएं मिलती हैं । इनका एक दूस- 
रीसे संयाक्तिकरण करनेकी प्रणाली यह हे कि, पहिले एक नालिका 
"लेकर उसका मादी मुँह ऊपर किया जाता हे और उसमें नरझुंह 
-बैठाकर अगळ-बगलमें रही हुई पोलमें चतुर्दिक कूट-कूट कर पाट 
भरते हैं और ऊपरसे गलाया छुआ संगा छोड देते हे । रागा भी 
- खूब ईँस-हस कर भरा जाता है और उसी समय उस स्थानमें 
समावेशित वायु निकाल दी. जाती है। पश्चात्‌ अन्तमें शिरोभाग 
पर “चप' (०२८००७८) जडकर यह कार्य समाप्त किया जाता है । 
ये नालिकाएं भायः १।६ फूट लम्बाईकी होती हैं। बम्बई इत्यादि 
बडे-चडे शहराँस यह कार्य ( 1.०९०४९१ P००7३) खनद्याफ्ता 
द्वारा ही होता हे । क्योंकि इन्ही जोडाकी सुयोग्य जुडाई पर 
घरके निवासियोंका आरोग्य अवलम्बित रहता हे । इन नलिकाओं 
में जिन * बेण्ड ! ( घुमाव ) का व्यवहार होता है, उनके शिरो भाग 
' पर वोल्टोसे कसे हुए दृक्कन रहने चाहिये । जिनमें यदि कभी कोई 
चीज अँटका जाय तो ढक्कन खोलकर किसी बाँस या लाठी द्वारा 
-सीतरसे वह चीज निकाली जा सके । 
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सरके हातेमें जो पानी इकहा हुआ करता है, वह प्रायः तीन 
अकारका होता है । इनमेंसे एक पानी तो वह है जो चर्सातके 
“कारण इकहा हुआ हो । दूसरा वह है जो रसोई घर, स्नानागार 
इत्यादि जगहों व्यवहृत्‌ होता है । तीसरा और अन्तिम पानी वह 
है जो सण्डास अथात्‌ शोचकूपमें गिरा करता है। इन तीन प्रकारां- 
मेंसे पहिले दो प्रकारोंका पानी खुली नालियी बनाकर उनके 
-मार्णसे साव्वेजनिक नालेतक पहुँचाया जाता है। इन नालियोंका 
अन्तिम छोर उस नालेको सिला रहता है जिसमेंसे होकर तमाम 
"गन्दा पानी इष्ठ स्थानपर पहुँचाया जाता है । किन्तु अन्तिम 
'अकारके पानी की निकासीके लिये खुली नालियाका अवलम्ब 
नहीं लिया जालकता और उसे निकाल वाहर करनेके लिये बन्द 
'ञलिकाआकाही अवलस्ब लेना पडता है। 

बहुतसी जगहोंपर बर्साती जलकी निकासी स्वतन्त्र नालियोंसे 
-करने की परिपाटी नहीं हे । जिसका परिणाम यह होता है कि, 
वह पानी फशेपर गिरकर फशको कमकूवत वना देता है । यदि 
'फूर्श मिट्टी या चूनेका हुआ तो वहाँ बडी-बडी दरार (गडढ़े) पड जाती 
हैं । जिनको जोडना एक बडे खर्चका कास है। यदि गडढे अथवा 
दरारे कुछ दिनोंतक वैसीही रहने दी जॉय और वहाँ मिट्टी न डाली 
जाय अथवा पछस्तर न किया जाय तो काछान्तरसे उसका 
'परिणाम सकानकी नींव पर होता है । संयोगवशात्‌ घरके 
हति की जमीन ढालू न हो और वहाँ पानी एकत्रित होता गया 
'तो उसे वही जमीन सोख लेती हे । परिणाम यह होता है कि, 
'वहाँ को वायु सद हो जाती है और उससे आरोग्य नाइकी 
सम्भावना होती हे । इतनाही नहीं आपितु यदि दीवालें पत्थर- 
'मिट्टीकी भी हों तो सी उन दीवालोंमें पानी मरने और उनके नष्ट 
भ्रष्ट होनेकी सम्मावना होती है । अतः तात्पर्य यह निकलता है 
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कि, इमारत चाहे कितनीही मजबूत क्यों न बनी हो उसकी नीच 
के पास पानी मरने देना भयंकर भयप्रद है । 

रसोईघर और स्नानगुहमें गिरनेवाळे पानीमें साग-पातके 
डण्ठळ-छिलके इत्यादि बहुतसे पदार्थ बहते रहते हैं। अतः यादि 
उसे वहीं स्वतन्त्र रख छोडा जाय तो आरस्भमें कुछ दिनों तक 
तो वह वहाँकी जमीनमें मरता रहा है! किन्तु पश्चात्‌ आवश्यकता 
भर भर जानेपर वह ऊपर ही ऊपर जमा होता जाता है और वहाँ 
की जर्मानपर सील जम जाती है। इसीको दूसरे शब्दमें ' नोना” 
कहते हें । इसके अतिरिक्त इस प्रकारसे पानी जमा होते रहनेसे 
शीतञ्चरके मछड़ उत्पन्न होकर घरभर मलोरिया ज्वरका शिकार 
चन जाता है । हमारे यहाँ बहुतसे घरोंमें विशेषतया देहातोंमें इस 
वातकी ओर अत्यन्त ही दुलेक्ष्य किया जाता हे। 

साराँश यह कि, पानी,-फिर वह चाहे जिस प्रकारका हो घरसे 
जहा तक हो सके दूर निकाल देनेकी अथवा उसकी ऐखीही कोई 
उपयुक्त व्यवस्था छगानेकी निरन्तर चेष्टा करनी चाहिये। घरसे 
दूर निकाल देनेके जो उपाय सब्वेसाधारण रूपसे अवलस्बित किये. 
जा सकते हैं, वे ये हेः- 

(अ) घरके चारों तरफ मिट्टी डालकर उसे ढालुअँ आकार देते हुए. 
ऐसी व्यवस्था करे जिसमें सारा पानी एक ओर एकत्रित हो अथवा. 
ड्रेनेजके साव्वेजानेक नाळे निकटस्थ जन-पथके नीचेसे निकाले 
गये हों तो उसका प्रवाह उनसे मिलादे । संयोगवशात्‌ यदि निकटः 
ही उक्त प्रकारके नालेका प्रबन्ध न हो तो सारा पानी एक जगह 
एकत्रित कर जहाँसे वह बाहर निकालना हो उस स्थानकी सतह' 
पर चूनेका पछस्तर कर उसे निकटस्थ सइककी नाळीसे अथवा 
आसपासके नालेसे जोड़ दे । ऐसा करनेसे वह एकत्रित हुआ 
पानी उस पछस्तर किये हुए मार्गसे होता हुआ उक्त सार्वजानिक 
सड़कोंकी नाली अथवा आसपासके नालेमें प्रवाहित हो जायगा ॥ 
साथही साथ घरके हातेमें उक्त चुनेका पलस्तर की हुई जमीनका 
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अन्तगेत हिस्सा पानीके दुष्परिणामसे साफ बचा रहेगा । 
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( आ ) रुनानागार अथवा रसोइ घरमै व्यवद्दत होनेवाले पानी 
को निकासी करनेके पूर्वं भीतर चित्र संख्या १०७, १०८ में दिख- 
लाये इए पिश्नडेके अनुसार एक पिञ्जडा बेठाकर उसमें एक 
नलिका जोड दे तथा उसे उसीतरह बाहरतक निकाल कर यदि 
ड्रेनेजकी व्यवस्था न हो तो उसमे एक गल्ली-पिञ्जडा जोड दे और 
अन्तमं आगे उसकी मिलान मंल-जलकी प्रमुख नलिकासे कर दे । 
यदि दैववशात्‌ वैसी भी कोई व्यवस्था उपलव्ध न हो तो उसे एक 
चूनेकी बनी हुई नाळीके आगेसे दूरतक निकाल दे और खुली 
जमान पर फलने दे अथवा साग-पातके खेतसे जोड दे । खुली 
नालेयोंके कामे चीनीमिट्टीकी जिलोकी हुई अद्धेगोल नलिकाएं 
विशेष उपयुक्त सिद्ध होती हे । इस प्रकारकी नलिकाएं भीतरसे 
अत्यन्त चिकनी होतो ह ओर उनकी जुडाई सी अहप-स्वल्प खच 
ओर सेहनतमें हो जाती है। उक्त कार्यक लिये जो नालियाँ बनाई 
जाती हं, उनके बनानेकी एक प्रणाली यह भी हे. कि, नाळीके 
पन्द ओर अगळ-चगलमें शहावादी लादीके डुकडे चूनम जमा दिये 
जाते इ । किन्तु इस प्रकारका प्रयोग खर्चकी इष्टिसे कुछ महँगा 
पडता इ । देहातामें जिलोकी हुई नालिकाएं अथवा शहावादी लादी 
मिळना दुष्कर हो जाता है । वहाँ नालियोके स्थान पर एक फुट 
गहरा आर सवासे लेकर डेढ़ फुटतककी चोडाईका गडद खोदकर 
उसमें कंकडोंकी कुटाई करे । पञ्चात्‌ उसपर थोडीसी बाळू फेळाकर 
खूब पिटाइ करे। इसके उपरान्त कांकीटकी नाली बनाकर भीतरसे 
समपमाणमें महीन बालू और सिमेण्ट मिले हुए मसालेका हलकासा 
पळस्तर करे और खूब घोटे। इस विधिसे बनी हुई नाली अच्छी 
और थोडे खरचमें बनती है । इन नालियोंकी सतह चौकोर चनानेकी 
अपेक्षा अद्धगोल और ऊपरसे फेलावदार बनानी चाहिये । जिसमें 
पानीको डुतगतिसे प्रवाहित होनेमें सहायता मिलती है । साथही 
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यह भी घ्यान रखना चाहिये कि, इस प्रकारकी नालियोंमें कमसे 
कम ५० फुटके पीछे १ फुटका ढाल तो अवश्य ही होना चाहिये » 
२२ 
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(इ) जहाँ जलोत्सजेक पद्धतिसे सण्डास बनाकर व्यवह्ृतजलू 
{ 8णा४2७) और मलजल ( 5९७१४०) का संयुक्तिकरणकर 
बाहर निकासी करनेकी व्यवस्था करनी होती हे वहाँ जिलोकी 
हुई खपड़ेकी नलिकाओंका प्रयोग करना अवश्यस्सावी होता है । 
इसके लिये ३ इश्वी खपड़ेकी नलिया चल सकती हे । किन्तु फिर 
भी इस व्यवस्थाके लिये स्युनिसिपेलिटीके नियमानुसार कमसे 
कम ४ इश्वी नलिकाएं व्यवहारम लानी पडती हैं । उनके जोड़ 
सिमेण्टसे मजबूत करलेने चाहिये और कमसे कस उनमें प्रति 8० 
फुटके पीछे १ फुट दाल देना चाहिये । संयोगवशात्‌ इतना ढाल देने- 
की गुञ्जाइश न हो तो ड्रेनेजके सबसे उपरी भागके सञ्िकट एक 
कुण्ड बान्ध दे और उसकी ऐसी व्यवस्था करे जि लमें वह सदैव जळसे 
सरा रहा करे। यह पानी दिनभरमें कमसेकम एक दो बार तो 
अवश्यही जोरके साथ ड्रेनेनकी नलिकामें गिरना चाहिये । 


इसके अतिरिक्त नीचे निर्देशित की हुई स्ूचनाआंको ध्यानमें 
रखना चादियेः- 

(1) मळ जलकी समस्त नलिकाण एक सीधी रेषासे 
हाँ । यदि संयोगवशात्‌ उनमें एकाद घुमाव पडजाय तो उसे दो 
समान रेषाआंसे जोड़ देना चाहिये तथा उस स्थानपर उच्छ्वास 
( Mantle) अथवा परीक्षाकुण्ड (Inspection Chamber) का 
निर्माण कर देना चाहिये । 


चित्र संख्या १४१ और १४२ में एक परीक्षा कुण्ड दिखलाया 
गया है । इसमें दो परस्पर गुणीकृत ४ इञ्ची खपडेकी नलिका- 
ओंको परीक्षा कुण्डके पेन्देमें सिमेण्टका पलास्तर किये हुए 
अद्धंगोल नालीसे जोड दिया गया है। इस प्रकारकी २३ अथवा 
उससे अधिक नलिकाएं भी उक्त परीक्षा कुण्डसे जोडी जा सकती हैं। 
इस परीक्षा कुण्डके निम्माणका मुख्य हेतु यही है कि, यदि नलिकामें 
कुछ अँट गया हो तो वह सरलता पूर्व्वक निकाला जा सके। 
अतः उसका आकार कमसेकम इतना बड़ा होना चाहिये कि, - 
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उसके भीतर एक मनुष्य अच्छीतरह खड़ा हो सके और झुक 
नके । ऐसा होने उसे परीक्षा कुण्डकी सफाइ करनेमें सुगमता 
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आक्काति संख्या १४१-१४२ 
होंगी । सामान्यरूपसे यह परीक्षा कुण्ड २५३ फुटसे तो किसी तरह 
छोटे न होना चाहिये । कुण्डको सतहमें पहिले कांक्रीट देकर 
उसपरखे चारों ओर एक इञ्च मोटा सिमेण्टका पलस्तर कर 
दे तथा इस चातका ध्यान रखे कि, पेन्दरेकी पनालीमें कहीं कोई 
कोना-कतरा न रह जाय । यदि कुण्डकी गहराई अधिक रखनी 
हो तो उसमें उतरनेके लिये लोहेकी सीढियाँ लगा देनी चाहियें। 


ऊपर शिरोभागके चारों ओर ईंटोंकी सतह जमाकर इमारती जुड़ाई 
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करे अथवा कांक्रीटका छाजन बिछाकर मुँह छोटा कर दे. और 
ऊपर एक पूरेपूर नापका कात लगादे । जिसपर यह 
ढक्कन.स्थित रहता है, उसकी चोखट एवम्‌ ढक्कन बाजारसें 
तैय्यार मिलते हैं । 

(11 ) नलिकाकी लम्बाइ यदि अधिक हो तो प्रति सौ छूट 
पीछे उक्त प्रकारके परीक्षाङुण्डका सृजन करना चाहिये । 


(I) जहाँ तक -सम्भवनीय हो सके, इस वात का ध्यान 
रखना चाहिये कि, खपडे की नलिकाएं जमीनके नीचे कमसे कम 
६ इञ्च की गहराईपर दबी हुईं हों । ऐसा करनेका उद्देश यह है 
कि, यदि संयोगवशात्‌ जहाँ वे व्यवस्थित हें, अगर कोई सारीं 
चीज गिरे तो उसण उनपर कोई आघात नहीं हो सकता । उनके 
नीचे की जमीन यदि पोली हो तो वहां पर पत्थरका एक 
सचान सा बान्ध देना चाहिये या चूने का कांक्रीट कर उसमें 
जल वेते हुए खूब कूट-पीटकर उस जमीनभें पुख्तई छानी चाहिये: 
इस विशेष व्यवस्थाका कारण यह है कि, यदि वह जमीन,-जिस 
पर उक्त खपड़ेकी नछिकाएं रखी जाती हें, पोळी रह गयी 
तो नलिकाओंके जमीनके भीतर घैस जानेका भय रहता है 
ओर उससे उनमें दिये हुए सिमेण्टके जोड़ोॉंके तहल-नहस हो 
जानेकी सम्मावना होती है। यदि इन जोडोम एक जरासी 
सी दरार पड जाय तो उससे नलिकाके अन्तर्गत जो दूषित 
वायु स्थित होती है उसके चाहर निकळनेकी शुक्षाइश हो जाती 
है । जो शरीरस्वास्थकी हष्टिसे बडे ही कष्ठका सामना है । 


(1४ ) इमारतके ऊपरी खण्डम बने हुए शौचकूपोंकां मल- 
जल अथवा स्नानशुह या ऐसेही किसी स्थानका पानी 
नीचे उतारनेके लिय ढ़लाऊ लोहे की नालिकाएं काममें 
लानी चाहिये । खपड़ेकी नालेकाएं लोहेकी नलिकाआकी अपेक्षा 
कमजोर होनेके कारण उनका व्यवहार ऐसे स्थानोपर नहीं करना 
चाहिये । साधारण व्यवहृत पानीकी निकासीके लिये ३ इञ्च 
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व्यासकी और अल-जलकी निकासीके लिये ४ इच्ची व्यासकी 
ढलाऊ लोहेकी नालिकाओका उपयोग करना चाहिये । इन नालि- 
काओंके जोड़ पाटके डुकडे हँलकर तथा उनमें गला हुआ रांगा 
भरकर खूब मजबूतीसे बन्द कर देने चाहिये; ताकि उनमेंसे 
जराशी वायु अथवा जलका अंशा निस्त न हो सके । 


( ४ ) चोल्टोंकी सहायता लेकर हरएक बैण्ड ( घुमाव) के 
शिरोभागपर खूब मजबूतीसे बैठाया हुआ ढक्कन रहना चाहिये । 
जलोत्स्जक शीचकूपके पिञ्जडेके छिग्रपर एक ऊर्वे वातनलिका 
( Ventilator ) लगाकर उसपर जस्तेकी तारका बना हुआ 
ढक्कत छगा देना चाहिये । जिसमें उसके भीतर पक्षियोंकी बीट 
वगेरे पड़नेकी शुञ्जाइश नहीं रहती । यदि खानालय अथवा | 
जोचळूपॉके पिञ्जडे बिल्कुल सन्निकट लगे हों तो २३ टप 
नलिकाआसे उन्हें जोड़कर उन सभोंकी अन्तगैतचायु एकही 
ऊर्ध्वचातनलिका द्वारा ऊपर निकाल देनेसे सी काम चल 
सकता है । 


(४1) मल-जलकी मुख्य नलिकासे जिन स्थानोंपर शौचकूप 
अथवा अन्य मोरियांकी नलिकाएं जोडनी हो उन स्थानोंपर 
अंग्रेजीमे बतलाये हुए ”४" अक्षरकी सी नलिका जोड़ देनी 
चाहिये । यह जोड़ इस प्रकारसे होना चाहिये कि, मोरियांसे 
प्रवाहित होनेवाले पानीकी, मल-जल निस्रुत करनेवाली नलिका- 
ओके संग्राहित प्रवाहको बहानेमें सहायता पहुँचे । अतः. 
शेसी दशामें जो. जोड देना होगा वह” १” इस अक्षरके आका- 
रसे साइऱ्य रखनेवाली नलिका ही होना अनिवार्य हे । “टी? 
अक्षरके आकारसे साइश्य रखनेवाली नलिकाका ऐसे स्थानों- 
पर प्रयोग होनिसे दोनो प्रवाह पक दूसरे "+" चिन्हके सदश्य 
मिलते हें । जिसके कारण प्रवाहम बाधा पहुंचना सम्भव है । 
चित्र संख्या १४३ में एक “ वाई नलिका दिग्दाशत की गयी है। 
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( शा ) नालिकाके भीतरका पानी जोरोंसे निकल जानेके लियेः 
निम्नलिखित बातोंकी आवश्यकता हैः-- , 

(अ ) नलिका भीतरसे चिकनी हो । 

(आ) उसमें पर्याप्त ढाल देना चाहिये । 

( इ ) चार इश्वी नलिकामें ४० में एक,-तथा 
६ इश्वी नलिकामें प्रतिशत के हिसावसे १ हाळ तो 
अवश्य ही होना चाहिये । 

( ई.) नलिका हमेशा आधीसे ऊपर भरी अव-- 
स्थामें कार्य करे । लेकिन ऐसा होना घरेलू 
आ.संख्या१४३ व्यवहारोमें शवय ही हो इसका कोई विश्वास नहीं 
दिलाया {जो सकता । अतः उत्तम मागे यही है कि, नलिकाओंमें 

पर्याप्त दाल दिया जाय। . 


€ Vl! ) उच्छास अथवा परीक्षा कुण्डके पन्देमें घुमाव रहते' 
ह। अतः उनमें प्रवाहित होनेवाले पानीके लिये थोडा बहुत बन्धन: 
होना सम्भव है । इसलिये चाहिये कि, उस स्थान पर आवश्यकता. 
भर ढाल दिया जाय। 


( IX ) मळ-जलकी नलिका दीचालके नीचेसे अथवा घरके 
कुछ हिर्सोंके नीचेसे कदापि न जानी चाहिये। अतः जहाँ तक 
हो सके, शोचङूपाका निम्माण सदा बाह्यगत दीवालोके सनिकटः 
ही किया जाय। > 

( 2 ) पीनेवाले पानीकी नलिकाएं मल-जलकी नलिकाओंकेः 
सन्षिकट न होनी चाहिये । 

(XI 2 ढलाऊ लोहेकी नलिका और 'जिलोदार खपड़ेकी ` 
नलिकाओंका जोड सिमेण्टमें पाट 'सिंगाकर उसे उसके भीतर: 
हसत हुए उसमे पुनः सिमेण्ट भरकर पूरा करना चाहिये । 

नीचे चित्र संख्या १४४ में एक तीन खण्डकी इमारत दिखलायी ` 


[a 


गयी है । उसमें सामने जमीनपर डेनेजकी जो खपडेकी नलिकां: 
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दिखलायी गयी हैं उनपर एक तिछों च्छेद ।ईखलाया गया है । 
अब उसमें मल-जलकी एवम व्यवहृत पानीकी लोहेकी खडी 


आक्कति संख्या १४४ 


नलिकाएं दिखलाकर वे खपडेकी नलिकाओंसे किस प्रकार और 
कहां जोडी जाती हैं तथा वहाँ ट्रेपॉको किस तरह जोडा जाता 
है यह विखलाकर, खपडेकी नलिकाओंमें यथेष्ट ढाल देते हुए 
बायीं ओर एक परीक्षा कुण्डमें तीन सुंहा ट्रॅप (ntercepting Trap) 
जोडकर सार्व्वजनिक नाले ( ४०४८० ) से उसका संयुक्तिकरण 
कैसे किया जाता हे, यह दिखलाया गया है। इस तिसुंदे दॅपके 
कारण सार्वजनिक नालेकी दूषितवायुको घरकी नलिकाओंमें 
प्रवेश पानेकी कोई गुज्जाइश नहीं रहती । 


३४४ ` हिंदी सुलभ वास्तुझास्र. 
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AANA, 


मल ओर व्यवहृत जलकी व्यवस्था 
RYO 


जिन इाहरोमें म्युनिसिपोलिटियां हें वहाँ मलकी निकासी करने 
और उसे दूरतक ले जाकर उसकी अन्तिम व्यवस्था करनेका प्रब- 
न्घ भज्ञियोंद्वारा करा छिया जाता है और वही शोचकूपांकी सफाई 
किया करते हैं । किन्तु छोटे-छोटे कसवो, ामों, नगरों पवस 
उपनगरोंसे यह प्रश्न बडा जटिल एवम्‌ तापदायी होता हे । आरो- 
ग्यकी इष्टिसे चाहे जिस तरह शी हो मलकी निरन्तर निकासी करना 
और उसकी अन्तिम व्यवस्था करना एक अनिवार्य कार्य है। 
रसोईघर और स्नानाळयमें व्यवहृत होनेबाले जलको यदि घरके 
आसपासही फैलने दिया जाय तो उससे घरमै नोना लगने और 
मिट्टी सड़ककर विषाक्त वायु पैदा होकर उससे थी आरोग्य नाश 
होनेका भय है। अतः इस व्यवहृत जलकी अन्तिम व्यवस्था कर- 
नेका स्थायी प्रवन्ध करना भी उतना ही महत्व पूर्ण है; जितना 
कि, मलकी अन्तिम व्यवस्था करना । इसके लिये छुछ उपाय जो 
अ सब्य साधारण रूपसे व्यवहारमे लाये जाने लायक 


जये हैः-- 


१, मल अथवा व्यवहृत जल घरसे दूर लें जाय और उसे एक 
गड़ढा खोदकर उसमें गाड दे । 

२. खाद उत्पादक शौचक्रपमें,-मल पर राख, मिट्टी इत्यादि 
डालकर उसे निरापद्‌ कर दे और यथा समय उसकी निकासी 
करता रहे। 

३. जलकी प्रबल धारासे मलान्तर्गत घन पदार्थको फोडकर 
उसे जल प्रवाहके साथ बहाते हुए एक होदमें एकत्रिक कर दे। 
पश्चात्‌ एक प्रकारके सुक्म जन्तुओंकी सहायतासे उसे द्रवरूप 
बनाकर जमीन पर बहाते हुए सूयोकिरण और वनस्पतियोंकी 
सहायतासे उसे निरापद्‌ बना दे। 
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उक्त तीन उपायोंमेंसे पाहिले उपायका अवलम्ब लेलके लिये 
सङ्गियोंका सहारा लेना पड़ता है। यह सुविधा हर जगह होना 
नितान्त असस्भवनीय है । कहीं तो सङ्गी मिलते ही नहीं और 
अगर मिळते भी हैं तो उन्हे सारी वेतन देना पड़ता है । इसके अ- 
तिरिक्त तीसरी समस्या जो सव्वे साधारण खूपसे सन्सुख उपस्थित 
होती है, वह है परावलस्बीपन । इस उपायका अवलम्ब लेनेसे 
हमें अपने घरकी स्वच्छताके लिये पराधीन हो जाना पड़ता है । 


खाद उत्पादक शौचङूपांके सम्बन्धमे हम पाहिले विस्तारपूर्वक 
लिखडी चुके हें । यदि इनका उपयोग दक्षतापूवेक और नियामेत 
ढुंगसें किया जाय तो बे आरोग्य संवर्घनके कायम अत्यन्त 
सहायक स्वरूप सिद्ध होते हें । किन्तु यदि उनमें दुर्गेन्घिनाशक 
` पदार्थों (सूसीमिट्टी राख इ०) का सरपूर व्यवहार न हुआ हो अथवा 
वहाँ गिरनेचाले जळकी निकासीका कोई उत्तम प्रबन्ध न रहा 
तो उससे झारीरारोग्यको बहुत कुछ उपसर्ग होनेका सय रहता 
है। अतः वह जहाँतक हो सके, घरसे दूर रहनाही अच्छा है। 
उसके लिये चरसे दूर एक स्वतंत्र जगह रहनी चाहिये । किन्तु 
"फिर सी बीमार मनुष्यक लिये इतनी दूरका आना-जाना एक कष्ट 
दायी प्रश्न हो जाता है । 


( १) तीसरा और अन्तिम उपाय स्वच्छताकी इष्टिसे अत्यन्त 
उपयुक्त सिद्ध होता है । ( २) जलोत्सजेक शौचकूप यदि घरके 
भीतरी हिस्सेमें बने हों तो भी उनसे कोई त्रास नहीं होता वरन 
उल्टे आरामही मिलता है । ( ३ ) खाद उत्पादक शौचकूपोमेसे 
निश्चित अवधिपर मलकी निकासी करनी पडती हे । जहाँ साववं- 
-जनिक खर्चेसे ड्रेनेजकी व्यवस्थाकी रहती है, वहाँ मालिकको 
कुछ भी नहीं करना पडता और जहाँ .वह व्यवस्था नहीं रहती 
"वहाँ जलोत्सर्जक शौचकूपोंके हौद पय्योत्त अवधितक बिना 
निकासी किये रखे जा सकते हैं तथा उनकी निकासी करनेके 
सस्य कीचड़ सी बहुत कुछ अंशोंमें थोडा निकलता .है। इसके अ- 
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तिरिक्त जलोत्सजक शौचक्ूपमें बने हुए होदसे निस्जृत होनेवाला 
जल,-शाक-पातके लिये प्रवाहीखादके रुपसँ उपयोगी होता है। 

जिन शहरोंकी म्युनिसिपेलिटियोंने ड्रेनेजके नाळे साव्वेजानिक 
सड़कोंके नीचेसे चलाये हैं वहाँ घरके हाते और जमीनके नीचेस 
से नलिकाएँ बैठाकर उनसे, ट्रॅप जोडदेने तथा उनका सम्बन्ध 
एक बड़ी नलिकासे कर उसे घरके प्रमुख नलसे जोडकर 
उसका सम्बन्ध साव्वेजानिक ( 86७७! ) नालेसे कर देनेसे ही 
घरका सारा मल जल उक्त नलिकाआसे होता हुआ इच्छित 
और योग्य स्थानपर पहुँच जाता है। वहाँसे म्युनारसेपॉलिटी' 
स्वयम्‌ उन दूषित पदार्थोकी अन्तिम व्यवस्था करती है। किन्तु 
जिन देहातों, छोटे शहरों अथवा निकाटस्थ आमोंमें, जहाँ घरके 
पीछे थोडीसी जमीन रहती है, वहा अपना काम निकाळनेके लिये 
क्या करना विशष उपयुक्त आर सरल है, यही हमें यहाँ 
दिखलाना है । 

यह प्रश्न चार तरहसे हळ हो सकता है। एकतो जलकी 
सम्सृद्धि, दूसेर जछोत्सर्जक शौचकूपोंका निम्मोण, तीसरे ट्रॅप 
जोड़कर खपडेकी नलिकाओंका ड्रेनेज बनाना और चौथे मळ: 
और मळ जलका शुद्धीकरण कर उनकी अन्तिम व्यवस्था करना 
यही चार उपाय उक्त समस्याको पूरी तरह हल कर सकते हैं। 

(1) पानीकी सम्मृद्धि-जहां म्युनिसिपैलिटियाँने पानीके नल 
पहुँचाये हो वहां शोचकूपके शीषेभागपर एक पानीकी टङ्वी 
बान्धना और उसे सदा भरी रहने देना विशेष सुविधाजनक है।' 
जहां इस प्रकारसे पानी मिलनेका कोई प्रबन्ध न हो वहां कुँओं 
और तलेय्याका पानी पम्पाकी सहायतासे उक्त टष्ल्योंमें भरा 
जा सकता हे । किन्तु जहां उक्त दोनोंही साधनोंका अभाव हो 
और भरपूर प्रमाणमें पानी न मिळ सके वहां निम्न लिखित गौण 
उपार्याका अवलम्व लेनेसे भी पानीकी बहुत कुछ आवश्यकता दूर 
हो सकती है। किन्तु इसका अथ यह नहीं कि, वहां पानीका 
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बिलकुलही काल हो। निम्न लिखित उपाय केवल गौण काये कर 
सकते हँ । सस्पूर्ण काय करनेके लिये उस स्थानपर कमसे कम 
प्राति मलुष्यके पीछे ३ घडे ( प्रायः ५ गैलन ) पानी तो अवश्यही 
मिलना चाहिये । अस्तु, 

वे उपाय ये हेंः-- 

( अ ) रखोई घरकी मोरीमें चायके पत्ते, तरकारीके डंठल, प्याज 
आलूके छिलके आदि जो पदार्थ जल्दी नहीं सड़ते और जमा हो 
जाते हें, उन्हें एक किनारे निकालकर जला देना चाहिये । 

(आ) चर्तन मांजते समय राख-मिट्टी आदि चूणेपदार्थ जो 
सोरीमें रह जॉय उन्हें सावधानीसे निकाल लेना चाहिये । मोरीमें 
उनका अँशसात्रशी वहकर न जाने पाये। 


(इ ) स्नानालयमें अधिकसे आधिक जलका व्यवहार मनुष्य 
करता है । अतः उसे कुछ ऊंचाईपर वान्धना चाहिये और वहाँका 
सब व्यवहृत जळ एक चूनेकी बनी हुई नाळीके मा्गेसे सिमेण्टकी 
तह दिये इण हौदेमें एकत्रित करते रहना चाहिये । 

( ई ) रसोईघर अथवा अन्य कमरोंकी मोरियोंका संयोग स्नाना- 
ळयमें बने हुए हौदकी नलिकासे कर देना चाहिये तथा प्रत्येक 
मोरीको एक एक गली द्रप जोड देना चाहिये । स्मरण रहे, स्नान 
डप होते हुए सी गली ट्रंप होना अत्यावश्यक दै । 

(उ) जळोत्सजेक शौचक्ूपमें भी एक गल्ली ट्रॅप जोडकर' 
उसकी नालिका स्नानालयमें बने हुए कुण्ड ( होद ) की नलिकासे 
जोड देनी चाहिये । साथही इस श्रेणीके शौचकूपोंमें मळत्याग 
करतेही इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि, विसर्जित मलपर 
तत्क्षण जोरोंक साथ एक लोटा पानी छोड दे । उसके अबलः 
आघातसे सारा मळ तत्क्षण बह जाय! 

(ऊ ) प्रतिदिन सबेरे प्रायः १० बजे छुण्डमें एकत्रित किया हुआ 
सारा जल एकदम खोळ देना चाहिये। जिसमें उसके प्रबल प्रवाहके 
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"कारण सुख्य नाले (101010 ) से प्रवाहित होनेवाला सारा सळ 
साफ घुल जाय । सायङ्कालके समय प्रतिदिन शौचळूपसे एक-दो 
'बाल्दी तो अवश्यही पानी गिराना चाहिये और वह सी धार 
धरकर नहीं वरन झोंकेके साथ | ऐसी करनेसे मलको किसी भी 
तरह वहाँ चिपके रहनेकी गुञ्जाइश नहीं मिलती । 

(ए) यह सब पानी एकत्रित करनेके लिये 8 इची खपड़ेकी 
नलिकाओंसे बने हुए मागंका आयोजन करना चाहिये । खपड़ेकी 
'नलिकाएं कमसे कम प्रति ४० फुटके पीछे एक फुट ढ़ालके 
हिसावसे एक दूसरीके साथ सिमेण्ट द्वारा संयुक्त कर देनी चाहिये 
और उनकी मिळान रेवकुन्ड ( ७०६ ००००७९7 ) अथवा पूतिकुण्ड 
-( ४००४० ६71: ) इत्यादिसे कर उसमें पानीकी शुद्धी होनेपर 
"उसका उपयोग खेतके काममें करे । 


मल-जलका शुद्धीकरण 


मल-जलका शुद्धीकरण करनेके निम्न लिखित तीन प्रकार हे । 
"एक तो यह कि, मळ और जलको उनकी अपक्क दुशामें 
भूमिपर फैला दे । इस प्रणालीको काममै लाते समय पहिले 
यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि, ( अ) सारा मल फूटकर 
। पानीके साथ द्रवीभूत हो जाय (आ ) दूसरे पानीको अहण कर- 
नेके लिये भूमि भी यथेष्ट प्रमाणमें पास रहे । ( इ) बर्सातमें भूमि 
"निसर्ग प्रदत्त पानीक कारण योंही तर रहनेकी वजहसे उक्त प्रणा- 
“लीकी शरण छेनेवालोंको बड़ी कठिनाईस सामना करना पड़ता है। 


दूसरी प्रणाली यह है कि, सल जलमें और पानी मिलाकर 
'रासायानिक क्रिया द्वारा उसे शुद्ध करना । इसके लिये (अ) 
“पानी सरपूर होना चाहिये । (आ) उसमें जिन रासायनिक 
बव्योंका सम्मिश्रण करना पडता है, उनके लिये नित्यका व्यय 
“सहन करनेकी क्षमता होनी चाहिये । ( इ) नीचे जो कीचड जमा 
-होता है उसकी नित्यप्रति सफाई होनेका प्रबन्ध होना चाहिये। 
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इस ग्रणाळीका कार्य चूनेकी कली, फिटकिरी  अल्युमिना फेरिकः 
सहा पदाथोके व्यवहारसे होता है । 


सेप्टिक कुण्ड और फिल्टर--इस प्रणालीको कामम लानेके लिये 
घरके पिछवाडेस थोडीसी जमीन होनी चाहिये । साधारणतया 
यह सुविधा छोटे-छोटे गावो, कसबा और नगरा-उपनगरोमे 
अधिकांदारूपसे होती है। अतः यदि आरस्भमे थोडासा अर्थव्यय 
सहन कर उक्त कुण्ड औरफिल्टरकी रचना कर ली जाय तो मलके 
शुद्धीकरणका कार्य सहजहीम और बिना किसी विन्न वाधाके 
सुचारू रूपसे सम्पन्न होता रहता और भविष्यमे इस कार्यके 
निसित्त कोई खर्च उठानेक़ी भी आवश्यकता नहीं रह जाती।' 
जहाँ भक्षियांकी प्राप्ति होना असम्भव हो वहाँ और जहाँ वह 
सहजहीमे प्राप्त हो जाते हैं वहां सी इस प्रणालीका उपयोग 
अत्यन्त उपयोगी और सरल प्रमाणित होता हे । कारण सङ्गी मिलने 
पर उन्हें वेतन देना पड़ता और साथही साथ अपने आरोग्यके लिये 
उनके सुँहताज होकर रहना पड़ता है । अतः दोनोंही इष्टिसे यह 
प्रणाली विशेष लाभजनक और उपयुक्त है । 


इसका अवलूम्ब लेनके लिये . सव्वं प्रथम दो विशिष्ट प्रकारके 
कुण्डोंका ख॒जन करना पडता है। जिनमेंस एकको रेवकुण्ड 
( Grit chamber) और दूसरे को पूतिकुण्ड ( Septic Tank )' 
कहते हें । महुष्य चाहे जितनी भी सावधानीसे काम ळे, उसके 
चरसे व्यवहृत होनेवाले जलमें राख, मिट्टी, बालू, झाक-पातके 
डण्ठल, छिलके, चायकी पत्ती इत्यादि पवार्थाका कुछ न कुछ 
अंश रह ही जाता है। उसे पूणं सतर्केतासे निकाल कर अलग 
कर देना चाहिये । दूसरी बात यह है कि, कितनीही बार सल 
फूट कर जळमें मिश्रित नहीं होता और उसे उसमें सिलानेकी 
नितान्त आवश्यकता होती है । इसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये 
जिस विशिष्ट प्रकारके छुण्डका सजन होता है उसे रेवकुण्ड 
अथीत्‌ 'भ्रेट चेम्बरः कहते हैं। 


३५० हिंदी सुलभ वास्तुशास्र, 
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इन चित्रोंमें बायीं और एक रेवकुण्ड दिखलाया हे । इसमें एक 
'लोहेका छड जडकर उसपर तिछी चलनी रखते हैं और उसपर प्रमुख 
'नलिकासे आनेवाला सारा पानी छोड़ा जाताहै । उस समय उस 
'जलके साथ मिश्रित डेंठल-पत्ते इत्यादि पदार्थ ऊपरही रह जाते हैं 
और बालू इत्यादि जड पदार्थ पेन्देमें जम जाते हैं । पानीका निरन्तर 
भवाह प्रवाहित होता रहनेके कारण मळ भी अच्छी तरह फूट कर 
पानीभें सम्मिश्रित हो जाता है। इल कुण्डसे होकर, चलनीके नीचे 
बैठायी हुई एक नलिकाके मागसे एूति कुण्डके मध्यभाग तक पानी 
पहुंचाया जाता है। ऐसा करनेका कारण यह है कि, जिसमें वहां 
पानी अत्यन्त मन्दर गतिसे पहुंचे । वहां पहुँचने पर इस पानीका 
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झुद्धीकरण ( 40/0018009119 ) स्वतन्त्ररूपसे अपने आपही हुआ 
करता है । कयां? पूतिकुण्डकी विशिष्ठ रचना प्रणालीके कारण । 

जो पूतिकुण्ड नया बना हो, उसमें मल-जल छोडतेही आरस्ममें 
२।३ दिनतक थोडीसी दुर्गन्धि पैदा हो जाती है । किन्तु थोडेही 
'दिनोंमें वहांपर एकत्रित हुए पानीके पृष्ठणागके पास एक तरहकी 
“काई? अथवा तह जम जाती है और उस नलिकामे अत्यन्त सदम 
अनुर्वोपजीवी ( अलुबेसपप०प ०४४४९1) कीटाए ( Anaerobic) 
1380७0७ पैदा हो जाते हैं । मल-जलमे जो थोडी बहुत वायु 
-और उसके साथ-साथ उद्बे अथोत्‌ प्राणवायु (०५४०० ) विद्दुत 
-दृशामें स्थित रहता है, उसका सर्व प्रथम मळान्तर्गत सेन्द्रीय 
-्रव्योंपर ( ०६४३०० ००४९) रासायनिक परिणाम होनेसे, भीत- 
रकी सारी प्राणवायु समाप्त होतेही उक्त कीटाणुओंकी जोराके 
साथ बृद्धि होने ळगती है और वह बचे-खुचे सेन्द्रिय 
दव्यांका अधिकांश साग खा डालते हें । परिणाम यह 
होता हे कि, घन पदार्थ दवीभूत होकर शेषभागकी वायु बन 
जाती है । यदि यह न हो तो मल ज्यों का त्या जहा का तहाँ धरा 
रहे और थोडेही दिनोंमे उसका ढेर लगकर तदान्तर्गत दुर्गन्धि 
आरोग्य नाशके लिये प्रधान कारण बन जाय । किन्तु उपनिर्दिष्ठ 
कारणत उसकी आधी व्यवस्था तो यहीं लग जाती है। अर्थात्‌ 
न मलका ढेरही रहने पाता है न उसमें आरोग्यनाशक इगेन्धिही 
यथेष्ट प्रमाणमें रह जाती है । जो कुछ थोडाबहुत अवशेष भाग 
रह जाता हे वह आरोग्यका उतना घात करनेवाला नहीं रहता और 
-उसकेभी शुद्धीकरणका कार्यं सरल हो जाता है।इस कुण्डके 
'शीर्षभागकी सतहपर जो काई जम जाती है, वह अत्यन्त महत्व पूर्ण 
होती है । उसको स्थायी रखनेके लिये अत्यन्त सतर्क रहना चाहि- 
चे । इसीलिये कुण्डस्य जलको स्थिर रखनेके विचारसे रेवङुण्डसे 
' “निस्ृत होनेवाली नलिका पूतिकुण्डके मध्यतक लाकर छोडी 
जाती है तथा पूतीकुण्डसे जानेवाछे पानीकी नलिका इसीप्रकार 
-मध्यसे ऊपरतक छे जाते हें । 
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पूतिकुण्डका निम्मोण 


घरू कामके लिये चौकोर पूतिकुण्ड बनाना अच्छा हे । उसका: 
आकार किञ्चित्‌ लम्बा होना चाहिये । चौड़ाई जहातक बने कम रहे। 
किन्तु समयानुसार मनुष्य उसमें उतर सके इस विचारसे कमसे कम 
२ फुट चौडाई तो अवश्यही रहनी चाहिये । इस कुण्डके पेन्देसे, 
जिस दिंशाखे पानी भीतर आता रहता है उस ओर १० में शते 
१५ में १ तक ढाल दिया जाता हे तथा पेन्दरेसे प्रायः २३ इञ्च तक 
नीचे जमा हुआ कीचड सहजहीभ निकाला जासके इस विचारसे 
एक तीनसे लेकर ४ इञ्च तकके व्यासकी नलिका भी कहीं-कहीं 
बैठा दी जाती है । इस नलिकाको बाहरसे एक काग लगा रहता 
है । कतिपय कुण्डोके मध्यभागमें एक अथवा दो पडदे और बनाये 
रहते हे । ये पड़दे सलोह कांक्रीट अथवा ईटेके बने रहते हैं । इनके 
बनानेमें विशेष उल्लेखनीय बात यह हे कि, उनकी ऊँचाईके तीन 
हिस्ले कर मध्यवर्तीय भागमें डेढले लेकर २ इञ्च तकके व्यासके 
छिद्र रखे जाते.दैं। उद्देश्य यह कि, ऐसा करनेसे उन छिद्ोसि 
होता हुआ पानी इस कुण्डके इस हिस्सेसे उस हिस्सेमें जा सके । 
इन पडदोंके सृजनका सुर्य उद्देश्य यही है कि, जलका खूळ वेगः 
रोककर छुण्डके प्रष्ठ भाग पर जो ' काई? की सतह जम जाती 
है, वह ज्याकी त्यों स्थिर एवम्‌ अचळ बनी रहे । छुण्डका भीतरी 
हिस्सा सिमेण्टका पलास्तर किया हुआ और तदन्तर्गत पृष्ठभाग 
जतक सम्भव हो चिकना जिळोदार बनाना चाहिये तथा 
ऊपर एक जस्ते की चद्दर लकडीकी चौखटमें बैठाकर उसका ढ्क्कन 
के स्वरूपमें उपयोग होना चाहिये । इस ढक्कनपर “ रिङ्ग ' लगा- 
नसे उठाई-धराइमें सुविधा होती है । अस्तु, 

यह कुण्ड जमीनके भीतर होना बुरा नहीं तथापि इससे वर्सा- 
तमे उसके भीतर पानी पहुँचनेकी सम्भावना होती है। अतः सर्वे 
अ वात यही हे कि, इसका २ फुट तककी ऊँचाईका भाग 
जमानसे ऊपर निकला रहे तथा शेष अङ्ग जमीनमें ही गडा रहे ॥ 


ONAN, 
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कुण्डके भीतर से बाहर जानेवाळे पानी की नालिका जमीन पर 
कुछ ऊंचाइपर रहनेसे, एक लास यह शी होता है कि, उस पानीका. 
उपयोग खेतोंकी सिंचाईके लिये खहजहीमें हो सकता है। 
गाहेस्थिक पूतिछुण्ड आवश्यकतासे कुछ बड़ा बनाना अच्छा 
है। याने कमसे कम उसमें दो-तीन दिनका मल-जल तो अव-' 
इयही रह सक । ऐसा करनेसे एक तो उसमें स्थित पदार्थका 
शुद्धीकरण करनेमें पथ्योप्त अवसर मिलता है दूसरे समयानुसार 
यदि घरमें मेहमान और अतिथियोंका जमघट इकठा हो जाय तों 
उस सभय सी इसी एक छुण्डसे काम चल सकता है। : . 
कुछ शाख्ज्ञांका कथन है कि, सालमें एकबार अथवा यादि 
सम्भव हो तो सालम ३।४ बार तो अवश्यही पूतिङुण्डकी- सतहमे 
जमे हुए कीचडकी सफाई होती रहनी चाहिये! किन्तु हमारी 
खमझसे उनका ऐसा कहना सूल है। क्योंकि, हमारे देखनेम बहुत 
से ऐसे पूतिकुण्ड आयें हैं, जो पाच-पाच वर्षतक अव्याहत रूपसे 
कास देते चले गये हे । इतनाही नहीं अपितु हमारा यह अनुभव 
हे कि, अधिक दिन तक' कुण्डोकी सफाई न होनेसे उनके पुष्ट 
साग पर जो काई? जम जाती है, उसमे घर बनाकर रहनेचाल 
कीटाणु अधिक प्रबल और सुपुष्ठ हो जाते हें। जिनके कारण उन. 
कुण्डोंमें प्रवेश पानेवाले मळ और इुर्गोन्धिका नाश आधिक डुत” 
गतिसे होता रहता है । २-२ वषोकी अवधि चीत जानेपर उक्त 
काईंका प्रष्ठसाग पत्यरकी तरह ठोस बन जाता है । अतः ऐसी: 
दशामें कितने दिन तक कुण्डकी सफाई न करनी चाहिये, यह 
बात कुण्डकी कार्यक्षमता पर निर्भर करती है । यदि पेन्देमे अत्यन्त 
कीचड जमा हो गया हो और उसके कारण भीतर जानेवाले 
पानीकी शुद्धि विलम्ब लगनेकी सम्भावना हो गयी हो तो उस 
परिस्थितिमें कुण्डकी सफाई करना आवश्यक और अनिवार्य है। 
कुण्डकी सफाई pr आवश्यकता का पता कुण्डके बाहर 
नेवाळे पानीको परीक्षा से छग सकता हे । यादे वह साफ 
आम बारीक च हुप दिखलायी दे और दुग्ध 
आती हो तो समझ लेना चाहिये कि, कुण्ड सफाई मांगता है। 
२३ 
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कभी-कभी ऐसा देखनेमें आता है कि, घरके फर्शको घोते 
समय किसी ऐसिड अथवा डिस-इन्फेक्टरका प्रयोग करनेसे 
उसका परिणाम कुण्डस्थ जन्तुओपर बहुतही बुरा पडता हे और 
उसके कारण कुण्ड उचितरूपसे कार्य करनेसे असमर्थ हो जाता 
है। ऐसी दशासें यह ध्यानमें रखना चाहिये कि, यदि कुण्ड किसी 
कारणवश पूरा काम न देता हो तो उसे सहला साफ नहीं 
करना चाहिये। वरन्‌ २-४ दिनतक उसमें सळ-जल छोडना निता- 
न्तरूपसे बन्द कर देना चाहिये । ऐसा करनेस परिणाम यह होता 
है कि, कुण्डस्थ जन्तु उस अवधिमें भूखले व्याकुल हो जाते हैं 
और उक्त अवधिके पश्चात्‌ मल-जल छोडनेसे बुशुक्षिर होकर 
अपने खाद्य पदार्थको दूने जोर-शोरके साथ खाने लगते हैं । 
इसके अतिरिक्त इस प्रयोगके कारण ऊपर जमी हुई काइकी 
मोटाई भी पय्योप्तरूपसे कम हो जाती है और सफाईके योग्य 
छुआ कुण्ड पुनः प्र्व्वचत्‌ कास देने लगता है । 
कुण्डकी सफाई करनेके पूव्ये उसे तीन-चार 'दिनितक पूर्ण 
विश्रान्ति देनी चाहिये । ऐसा करनेसे भीतरी झार्षसागकी तह 
प्रायः फुटभर नीचे दबी हुई मिलेगी । पश्चात्‌ फावडेले झीलरका 
कीचड़ निकालकर जमीनमं प्रायः १॥ फुट गहराईका गड्ढा खोद- 
कर उसमें उसे गाइ दे और ऊपर खूब सिट्टी ळोट दे। कुण्डके 
वात नलिका चाल्व्ह पेन्देमें जमे हुए इस कीच- 
Pr उ, / उभें बिल्कुल भी इन्धि 
पेन्दरमें ज्यों-ज्यों कीचड 
जमता जाय त्या-त्या उसके 
निकाळनेमें सुविधा हो, इस 
विचारसे कुछ उपाय भी 
निर्घोरित किये हुए हैं। चित्र 
संख्या १४५ में उन उपार्यो- 


मेंसे एक उपाय अङ्कित 
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"किया गया है जो ' डाटमण्ड टेड ' के नामले प्रसिद्ध है । बायीं 
ओरले सल जलकी नलिका लाकर वह प्रायः आधी गहरायी 
तक छोडी गयी है । पृष्ठणागपर जमी हुईं काई( 807० ) दिखलाई 
जयी है। पेन्देमे जमनेवाछा कीचड साधारणतया प्रवाही दशामें 
रहता है । उस कीचडके शीषेसागपर एक खडी नलिकाका झुंह 
है। इसी झुंहके मार्गल वह खडी नलिकामें घुसकर झुण्डान्तर्गत 
पानीके दवावके कारण ऊपर खसक जाता और छुण्डके बाहर, 
-दाहिने हाथकी ओर जो एक ' वालव? रखा हुआ है, उसके खुलते 
ही उसके भीतरसे बाहर निकल आता है। इस पद्धतिसे कुण्डका 
कार्य अव्याहतरूपले चरते हुए ही कीचड निकाला जा सकता है । 


कुण्ड साफ करनेक्ती अवधिसें बाधा न पहुँचे इस विचारसे 
कहीं-कहीं एकही आकार-प्रकारके दो पूतिकुण्ड बनाये जाते हैं। 
इस दोहरी व्यवस्थाका सम्यऋ रूपसे लास उठानेके निमित्त मल 
जलकी सुख्य नलिका अथवा नालेमें दो मागे रखे जाते हैं। 
जिनसे उक्त किसी भी छुण्डमें जल भर्ती किया जा सकता है - 
और उसके लिये किसी एक विशिष्ट और स्वतन्त्र बडे कुण्डकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि घरके सन्चिकाट कोई खुली 
जमीन हो और विशेषतया पानी निचोडे जाने लायक वहां बालू, 
त अथवा लाल रवादार मिट्ठीही हो तो कुण्ड साफ करनेकी 
अवधिमें ५-६ दिनके लिये सारा मलजल उस खुली जमीन पर 
भी फैलने क्या जा सकता है । किन्तु ध्यान रहे, यहं बात बसात 
में नहीं की जा सकती । जहां नितान्त काली और चिकनी 
मिट्ठीकी जमीन हो वहां दो पूतिकुण्ड बनानेकी व्यवस्था विशेष 
फलप्रद सिद्ध होगी । 


कुण्डका नवीन सूजन होनेपर अथवा उसकी सफाई की जानेके 
पश्चात्‌ उसे पुनः चालू करनेके समय उसमें आरम्समें प्रायः २।३ 
ङ्च तक सादा जल भर देना चाहिये । पञ्चात्‌ उसमें मल-जलकी 
अरती आरम्भ कर देनी चाहिये । आरम्सके ४५ दिन. कुण्डस्थ 
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मल-जलपर कमसे कम ३ इञ्चकी काइंकी तह जमने तक वायु 
लहरीके साथ उसमेसे कुछ गन्धि निकलने लगती है। _ 
पूतिङुण्डसे निस्त हुआ जल पूणरूपसे शुद्ध हुआ न समझना 
चाहिये । उसमें एकत्रित हुए मल-जलका दोष ७० फीसदी निकल 
जाता है। शेष ३० फीसदी मढाँश दवीभूत होकर जरूसे समर्प 
होजाता है और आवश्यकता आ पडती है कि, उस अंशको भी 
पानीसे निकाल दिया जाय और उसे पूर्णरूपसे शुद्ध किया जाय। 
स्थपतिवर्गनें इसके शुद्धीकरणके दो उपाय निर्धारित किये हैं । 
जिनमेसे एकतो यह है के, उक्त अद्ध संशोधित जलका वाझुसे 
जितना अधिकसे अधिक संयोग हो सके, उतना करनेकी निरन्तर 
चेष्ठा करना । फिर चाहे इसके लिये किन्ही कृत्रिम उपायोका 
कयां न लेना पडे | ऐसा करनेसे बायुम मिळे हुए प्राण- 
वायुसे ( ०५४०० ) तद्न्तगेत सेन्द्रीय दरव्योंका सम्बन्ध होकर 
जलकी अशुद्धता नष्ट हो जाती है। दूसरा उपाय यह है कि, उक्त 
अद्ध शुद्ध जल जमीन पर फैलने दिया जाता है और वहाँ शाक 
पात इत्यादि लगा दिये जाते हुँ । ऐसा करनेसे उसमें रहे हुए सारे 
सेन्द्रीय पदार्थ नष्ट हो जाते हें । पहिले उपायको कार्य परिणत 
करनेके लिये, खंगार ईण्टा, कोयलेके बड़े-बड़े दुकडे तथा 
अन्यान्य सच्छिद्र जड पदार्थ खुली जमीन पर तहलुसा फैलाकर 
उन्हें एक फिल्टरकासा रूप [या जाता है तथा उसपर पूति- 
कुण्ड से निस्त होनेवाला जल फौव्वारेसे निकरूनेवाली घाराआ 
की तरह अथवा अन्य प्रकारसे छिडका जाता है। इस विधिसे 
वाझुसे उस जलका विशेष संयोग हो जाता है। यह फिल्टर 
जमीन के नीचे न कर उसके ऊपरही करना विशेष श्रेयस्कर 
है। कारण उससे आधिक से अधिक खुली वायु उस दूषित 
जलको मिल जाती है। यही कारण है कि, अधिकतया इस 
प्रकारके फिल्टरोंके चलुदिक उँची-उँची दीचाले नहीं. बनायी 
जाती । मात्र ऐसे फिल्टरोंसे निकला इवा जळ ननितान्तशुद्धं 
यानी कभी-कभी तो रासायानिक इष्टिसे नदीके जलकी अपेक्षा 
अधिक शुद्ध प्रमाणित होता हे । 5 
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: कौडुस्विक जलोत्सजेक भणालीमें इस प्रकारका फिल्टर 
निस्माण करना अत्यन्त खर्च और त्रासका काये है। क्योंकि 
सुविघाकी इष्टि फिल्टर बनाने पडते हें । ताकि, एकके कामपर 
लगे रहनेकी अवधितक दूसरा विराम छेता रहे । अतः इस 
दृशासे निम्नलिखित भकारका अल्पव्ययी और वडुशुणी फिल्टर यदि 
काममै छाया जाय और उसभेंखे निकला हुआ जल जमीन पर 
फैलने दिया जाय तो व्यय भी कम होता है और कार्य भाग 
शी उत्तमताके साथ सिद्ध दो जाता है। 

इस योजनामें पूतिकुण्डसे थोडे अन्तर पर जमीनमे एक रे फूट 
लम्बा २-३ फूट चौडा और २ फूट गहरा गड्ढा खोदना चाहिये 
और उसमें चारों ओरसे ९ इख्ची इटे लगाकर चूनेकी पक्षी जुडाई 
कर देनी चाहिये । याद रदे, चुनेका पलास्तर न रहे । पश्चात्‌ उस 
गड़ढ़ेकीो खपडेके डुकडे, खडार ईडे, कोयलेके मोटे ढोके और 
कङ्कड इत्यादि सच्छिद्र पदार्थास भरपूर भर दे। तडुपरान्त उस 
पर एक जस्तेदी चद्दरकी बनी हुई इश्च व्यासकी सछित्र पनाली 
रखेदे ! वह इस भकार उतरती रखनी चाहिये कि, पूतिकुण्डका 
सारा जल उसके ठिक्रोद्वारा नीचेके गड़ढेमें फैलजाय। इस नसू- 
नेके दो गड़ढे होना. विशेष हितकर है । जिसमें कमशः ८-१५ 
दिनतक एक गड़ढेमें पञ्चात्‌ उधरसे छुमाकर दूसरे गड्ढेमें पानी 
छोड़ा जा सके । ऐसा करनेसे जो गड्ढा विरामकी अवधिमें रहेगा 
उसके सारे सछिद्र जड़ पदार्थ धूपसे सूख कर पुनः कार्यके 
लिये समर्थ हो जातें दें । एकही गड़ेढका अवलम्ब लेने- 
से महिने दो महिने की अवधि के उपरान्त उसमेंके सारे जड़: 
पदार्थं निकालकर धूपमें सुखा देने चाहिये और उसमें नये 
पंदार्थोका समावेश कर देना चाहिये। | 

, गडढ़ेके वाहर निकळनेवाला जल खपड़ेकी अद्धेगोल जिलोदार 
(४३८९१) नलिकाओंके मागेसे निकालकर खेतमें छोड देना. 
चाहिये किन्तु याद रहे, यह पानी प्रतिदिन खेतके एकही विभागमें ` 
न पहुँचाया जाय । 
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यदि जमीन सूखी और वालुकामय हो तो ८-१० मलुष्योंके 
लिये ५६ सौ वर्गछूट जमीन पय्याप्त होती है । ललाई लियेहुण: 
रवादार मिट्टीकी जमीन प्रायः १२०० से १४०० वर्गफ़ूट तक रूगेगी।' 
जर्मानके एष्टभागकी मिट्ठीकी अपेक्षा उसके २ झूट नीचे जिस 
प्रकारकी मिट्ठीका स्थर हो उसपर बहुतेरी बातें निर्भर करती हे । 
यदि नीचे वालू अथवा उसीसे सादृश्य रखनेवाला स्थर हो तो 
जल शोषणकी इष्टिसे नितान्त हितावह है। इस काममें छायी 
जानेवाली जमीनको ३।४ महिनेकी अवधिमें एकबार अवश्य खोद्‌-' 
देना चाहिये । 
चित्रसंख्या १४५-१४६ में जो एक १५।२० मनुष्योंके परिवारको 
व्यवहारमें लाये जानेछायक रेवकुण्ड और पूतिछुण्ड दिखलाया 
गया है उसके सजनके लिये अन्दाजन कितना खर्च बैठेगा यह 
निम्नलिखित तालिकासे जाना जा सकता हैः-- 


—— le NN 
कामका विवरण कामका विवरण | घनफूट | त पत्येक | कीमत घनफूट न्ट प्रत्येक | कीमत 
| 
घन 
मिट्टी और रेतीमें खुदाई। १५६ | १|- ११5 १८. 
कांक्रीट (चुनेका) है १२० २० के 2१ ३६-० 
९ इज इंटेकी चूनेसे जुडाई १४५ (५० | - » | ७२९--८ 
1समण्डका पलास्तर ।१७८बगेछू.|२० | - | , | ३५-१० 
रवङुण्डकी छोहेकी जाली 
७, २९३० १नग ५. | ,„ | ४-० 
नलिकाएं चैण्डसहित 


3A (मजूरी ल्यि) १५ फूट | १| - प्राति नग १५-०: 
२ इश्वी चाण्टलेटर नलिका | १२ , | ५ | १२।प्रति फुट ९-० 


लकडीका दक्कन ३० वर्गेफुट| १| ४ | , | ३०--० 
र 7 ॥ हि ७५--७ 
कुछ कुक छि १०९-१०- 
oo 
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विद्वुद्दीपन ( Electric Lighting ) 


बिजली उत्पन्न करनेवाले यन्त्रको अंग्रेजीमें Dynamo अर्थोत्‌ 
८ जतिजन्य वियत्‌ यन्त्र ? कहते हैं। यह बिजली किसी एक केन्द्र 
( छुर ) के चारों ओर, चुस्बकके उत्तर तथा दक्षिण घुवके बीचमें, 
फोळाद की पतली और चिपडी शळाकाओंको एक साथ बान्ध- 
कर उन्हें इक्षष या जलूप्रवाहकी शक्तिले अत्यन्त वेगके साथ 
छुमानेले उत्पन्न होती है। पारिसाषिक भ्रयोगम इन शलाकाओंके 
एक छोरमें उत्प होनेवाळी बिजलीकों ए०8।४।४९ अर्थात्‌ धन 
तथा दूलरे छोरवाली बिजलीको ०४४०० अर्थात्‌ ऋण घारा 
कहते हैं। इस सस्बन्धमें शास्त्रियोंद्वारा यह समझा जाता है कि, 
बिजली की धारा अनवरत खूपसे घनकी ओर से निकलकर 
ऋण की ओर जाती रहती डे । गतिजन्य विद्युत्‌ यन्त्रम दो प्रकार 
की बिजली उत्पन्न होती है। एक तो वह जो. सतत रूपसे 
घनकी ओरसे निकलकर ऋण की ओर जाती तथा दूसरी वह 
जो प्रत्येक सेकन्दमें अनेकबार अपनी गतिकी दिशा बदलती 
रहती है। पारिभाषिक प्रयोगमें इन दो ओणियोंकी विजलीको 
ऋमराः Direct अर्थात्‌ सरल या Continuous ०पा7०॥५ अर्थोत्‌ 
सतत धारा (0.0.) तथा दूसरीको Alternating current अथात्‌ 
यातायातिक थारा ( 4. 0.) कहते हें । सामान्य इष्टिसि 
यादि पूछा जाय तो अत्येक गातिजन्य विद्यत यन्त्रमें याता- 
यातिक विद्युत धाराही उत्पन्न होती है । किन्तु उसमें 
CGommutator अर्थोत्‌ एक एसे प्रकारकी योजना होती है जो 
यातायातिक विद्यत्‌ धाराको आवद्धकर उसे सरळ थारामें 
परिवात्तित कर देती है। अंग्रेजीके Commute से Commutator 
चना है। जिसका अथे है, आबद्ध करनेवाला या खुपुद करनेवाला! 
इन दो ओेर्णाके विद्युद घाराओंके शुग सर्म एक वूसरेसे नितान्त 
बिभिन्न हैं । इनमेंसे किसी शी विद्यद धाराका प्रवाह जारी 
करनेके लिये छुण्डी बन्द कर देनी पड़ती है। 
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यातायातिकविद्युद्‌ धाराकी क्रिया बहुत कुछ अंशोंमें जेवी 
घड़ीके ( 3818108 ऋ॥९९| ) तौलचक्रसे साम्य रखती हठ । 
केवल भेद इतना ही होता है कि, उसकी गतिकी दिशा कुछ धीमे 
खूपसे बदलती रहती है और यह धारा अपनी गतिकी दिशा से 
त्येक सेकन्द्में कितनेही सौबार परिवत्तित करती हे । घक्ताशकी 
'हेष्टिसे दोनोंही ्रकारकी विद्युत्‌ धाराएं एकसी होती हैं! 
- कौनसीही प्रवाही या चलत्‌ विजलीपर : कुछ भार 
( Electric Preessure ) हुआ करता हे । उसकी चाकी 
( 9०h ) खोलकर घुण्डीके बन्द करनेसे जिस ओर दबाव कम 
होता है उसी ओर वह प्रवाहित होने लगती है । यह ढ्बाव 
अथोत्‌ भार ( २०७) वोल्टस विद्यतचालकशक्तिके निर्धारित 
गणना कममें गिना जाता है। बिजलीकी गणना एस्पियर अवरभे 
होती है । बिजढीके प्रवाह और दवाव का हिसाब जतलानेके ल्यि 
पारिभाषिक प्रयोगमें इस प्रकार कहते हैं कि, असुक एस्पियरका 
अवाह असुक बोल्टके दृबांवका हे । एक घण्टेमें प्रवाहित होनेवाली 
एम्पियरकी संख्याको वोल्टकी संख्यासे गुनाकर देनेसे "tt hour 
वॉट अवरमें फल निकलता है । १००० हजार वॉट अवरसे १ यूनि- 
डस (8. T.U.) (Board of Trade Ut) होता है । उदाहरणार्थ 
१० एम्पियर का प्रवाह १०० वोल्ट प्रेशर अथवा २० एब्पिथरका 
५० बोल्ट पेशरसे घण्टे भरतक प्रवाहित होनेसे एक. यूनिट पूरा 
हो जाता है। अस्तु । भि , 
` विद्युत्‌ धारा भयः प्रत्येक पदाथमेंसे प्रवाहित होती है । घातु- 
आस उसका अशात्मक प्रतिकार ( 7९७8०००७ ) भले ही होता हो 
किन्तु वह प्रायः नगण्यके समान हे । कुछ पदार्थ इनसे कुछ 
अधिक पतिकारक होते हें । किन्तु उनमें भी इसका अल्प-स्वल्प 
वाह बहता ही रहता है। पत्थर, मिट्टी, चूना आदि द्रव्य तो विशेष 
रूपसे विद्युद्वाहक होते हैं। लकडी, रबर, काँच इत्याद्मि इसके 
विपरीत यथेष्ठ भतिकारक शक्ति वर्तमान होती है। यही कारण 

कि उन्हें ( ४०३४०९ ) अर्थात्‌ विद्युद्वोधघक पदार्थ कहते 


~ 
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हुँ। याँ तो हवास सी थोडी बहुत विद्यद्वाहक शक्ति है 
ही तिसपर वह नम हो जाने पर तो उसमें विद्युत्‌ प्रवाही 
झुण द्विशुणित हो जाता है । यही कारण है कि, बिजलीकी 
सारोंपर रचरकी खोलियाँ चढा देते हें । इस प्रकारकी खोलियाँ 
चढानिखे एक ते हवाकी नीके कारण बिजलीका अपव्यय नहीं 
होता, दूलरे किलीका स्पशे होनेपर उसे धक्का नहीं वेठता । संसा- 
रके प्रत्येक पदार्थमें छुछ न कुछ निश्चित वाहिनी शाक्ति ( Con- 
'पपलाण छ ) हुआ करती है । जिसमें जितनी अधिक वाहिनी शक्ति 
हो उतनी ही न्यून आात्रामें उसमें विद्यत्प्रतिकारक शक्ति होती 
है। इससे यह स्पष्ठ हो जाता हे कि, प्रतिकारकशक्ति वाहकशक्तिके 
'नितान्त विरुद्ध हे । प्रकृति निर्मित समस्त पदार्थोमे घातुवगे विशेष 
रूपसे वाहिनी शक्तिले सम्पन्न हे । तिसमें विशेष कर चान्दी। 
इससें तो सबले अधिक वाहिनी शक्ति होती है । किन्तु सूल्यसें 
विशेष महंगी होनेके कारण इसका मनोलुकूल प्रयोग नहीं होने 
प्राता । इसके अतिरिक्त इस शक्तिसे सम्पन्न होता है ताम्बा । 
इंसमें भी अन्य धातुओंकी अपेक्षा अधिक वाहिनी शक्ति होती 
है। सूल्यसे चान्दीकी तरह महंगा नहीं होता । अतः इस 
कार्यमें अधिकांश रूपसे इसीका. प्रयोग होता है । विद्यत्‌ 
प्रवाहका प्रतिकार करनेवाले पदाथाको पांरिभाषिक प्रयोगमे 
“ओहम्‌! कहते हैं । प्रवाहका परिमाण (९५००४६१) एम्पियर, उसका पम्पियर, उसका 
दबाव, बोल्ट तथा उसके पतिकारकी गणना ओहममें होती है! ओहमम होती है। 
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. निश्चित एम्पियरके प्रवाहका परिमाण यदि दूना करना हो तो 


या तो उसमें दूने वगे इञ्चवाले क्षेत्रफलकी तार जोड दी जाती या 
वोल्टेज अर्थात्‌ दबाव दूना कर दिया जाता है। दूनी मोटाईकी तार 
वंयचहारान्वित करनेसे उसका प्रतिकार आधा हो जाता तथा 
अतिकारके आधे होनेसे प्रवाह द्विणणित हो जाता है । इसी प्रकार 
तारकी लम्बाई ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है व्यों-त्यों प्रतिकारभी 
'बढ़ता जाता है । घुण्डियाँमै प्रतिकारके व्यस्त. प्रमाणमें प्रवाह 
बहता रहता है । किसी घुण्डीमें किसी भूळ या आकस्मिक कारण 
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(६०७६; ) वश तारके दोनों छोर यदि एक दूसरेके सञ्चिकट 
आगये हों तो उस दशामें उनमेंसे अकस्मात्‌ बहुतसा प्रवाह निसृत 
होने छगता और ऊष्णताका प्रमाण अत्यधिक होकर दोनों छोर 


उत्तप्त होकर पिघलने लगते हैं । इसीको पारिभाषिक प्रयोगसे .. 


short Circuit झाडे सराकिटिक्ष कहते हैं। कभी-कभी इस 
अवस्थामें सारे भवनमें आग लग जानेकीभी नौबत आपछुँचती है ४ 
बिजली पैदा करनेके लिये गतिजन्य विद्युत्‌ यन्त्र चलाकर जो. 
शक्ति उत्पन्न की जाती है वह या तो (Steam, oil-Gas Engine) . 
साफ इंजिन या अन्तञ्वलन इंजिन चलाकर प्रस्तुत करते हैं या 
किसी नदी अथवा जलप्रवाहपर बन्द बान्धकर उसके पानीको : 
रोकते हुए उसे एक नलिकाके मार्गसे जोरोंसे निकालकर उसके 
प्रवाहसे पैदा करते हें । इन दोनों प्रकारोंमेंले पहिले मकारके' 
उपायका निव्वाचन होनेसे इञ्जन या डाइनेमोको शहरके सध्यमें ` 
किसी ऐसी जगह जडते हैं जहांसे सारे शहरमें बिजली पहुचानेसे 
खम्भें तथा तार कमसे कम माञ्रामें व्यय छो सकते हों । दूसरे ` 
'प्रकारमें निसर्गतयाही वाध्य होकर डाइनेमों अळघवाइके शक्न ` 
कट जडना पडता तथा वहींपर बिजली पैदा करनी पडती है। इस : 
पद्धतिसे तैय्यार की हुई बिजली स्थान-स्थानपर खम्भें गाडकर 
उन परसें तारांकी सहायतासे शहरके मध्यमें पहुंचायी जाती तथा 
बहांसे घर-घरमें बांटी जाती है। इस पद्धतिमें आर्थिक व्ययका. 
न्यून करनेकी दृष्टिसे जहां बिजली पैदा की जाती है वहां उसका. 
दबाव अत्यधिक बढाकर यथेष्ट तार समूहों ( 0६018 ) की सहाय- 
तासे उसे शहरके सन्निकटस्थ '' 1७४०100" 7 ' मध्यस्थ यन्त्र 
तक पएुँचाया जाता तथा वहां पुनः उसी यन्त्रकी सहायतासे . | 
उसका दबाव १०० से लेकर २५० तक लाकर घर-घरमें बिजली - 


पहुँचायी जाती है । 


Transformer अर्थात्‌ मध्यस्थ यन्त्र यह एक अत्यन्त खादा ' 


और अचल यन्त्र होता है। अथवा यों कहिये कि, वह एक प्रका- 
रका सवेष्टन (1180196) तारोंको एक पर एक लपेटकर तैय्यार 
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.. किया हुवा बडासा कडा होता है। उसके एक ओरके छोरमें 
` चजनी बोल्टेजके तार जोड देते तथा दूसरी ओरके छोरमें कम 
वोल्टेज हुई बिजलीको निकालनेके हेतु सामान्य तार संयुक्त कर 
. देते हैं टु 
.: हस ऊपर एक जगह लिखदी चुके हैं कि, कम्पनीसे जो बिंजली 
-.. आती है वह भायः खौ ले लेकर दो-ढाई सौ वोल्टेजकी होती है 
_“बहांसे प्रत्येक स्थानपर विद्युद्रोघक कवचसे परिवोष्ठित धन और 
ऋण नाभकी एक-एक तार पहुंचायी जाती है । पश्चात्‌ उन्हें 
- घरले लाने पर उनसे (१) मेन स्विच अप्नुख चासी, (३ ) कटः 
- आउट, (३) भीठर-सापक यन्त्र और (४) च्रे कट आउट 
संयुक्त कर वेते हैं। पञ्चात्‌ अनुक्रमसे लट्ठओंकी चाभी और 
-लट्टआंकी जडाई होती है। इन सब उपकरणोंके सम्बन्धमे क्रमिक 
विवेचन करनेकेपूव्ये हमें यह जान लेना आवश्यक है कि, घरू 
` कासमें बिजली लगानेके लिये किस नम्बर और किस मोटाईकी 
-तारकी आवश्यकता होती है तथा इस कार्य्यके निमित्त कौनलाः 
... कवच ( लकडी या शीसेका कवच ) विशेष उपयोगी होता है। 


अवतकके विवेचनको पढते हुए हमें यह तो ज्ञातही हो चुका है 
कि, प्रत्येक जातिकी तार कुछ अशमे विद्यत्‌ प्रवाहका प्रतिकार 


 करतीही रहती है। यह प्रतिकार शक्ति एक विशिष्ट मय्योदाके 
: परे चळे जानेपर तारमें थोडी--थोडी ऊष्णता उत्पन्न होने लगती 
'है । इसीको तात्विक इष्टिसे विद्युत चैतन्य ॥०९1४7 का ऊष्णता-- 


. रूपी चेतन्यमें परिवर्तित हो जाना कहते हैं। किन्तु चूँकि हिन 


`  कष्णताका उपयोग नहीं कर सकते इस हेतु उतनी वि 


चढ़ी जाया करती है। किन्छ यदि तारोकी ऊष्णता अपेक्षासे बाहर 
हो जाय तो उनके सानिध्यमें रहनेवाले पदार्थोंको आग लगकर 
`` क्रमशः सारे भवनमें अभिकाण्ड होनेका भय रहता है । हम अपने 
(चरमं लगी हुई तारोंमें किलीभी तरह किसी मर्य्यादित प्रवाहके 
. - बहनेकीही क्यों न योजना करें किन्तु फिरभी किसी आकास्मिकः 
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*कारण वश उस प्रवाहमें न्यूनाधिक्य होता ही रहता हे । यही 
कारण है कि, दूरदर्शी एवम्‌ तज्ज्ञ गण अपने घरमें कुछ मोटी तार 
"गाते हें । अन्तरराष्ट्रीय मण्डलने तो इस सम्बन्धमें यह सर्य्यादा 
"निश्चित कर दी है कि, एक वर्ग इञ्च क्षेत्रकी तारमें एक हजार एस्पियर 
से अधिक प्रवाह किसीभी तरह प्रवाहित न हो । भवनमें बिजली 
*छृगानेकी योजना उसके उपयोग और कारणको देखते हुए की 
'ज्ञाती है। उदाहरणार्थ सवनमें हमें कितने केण्डळ पावर कितने ळ 
आवश्यक हो सकते हैं, तथा कितने विशेष समय कामसें छाये जा 
'सकते है? यदि पद्ठे और रसोईके लिये बिजलीका आश्रय लेना 
हो तो उत हाळतमे कितने एम्पियरका प्रवाह हमें आवश्यक हो 
“सकता है, इत्यादि वातोंका हिसाब बैठाकर उसके अलुसार तारकी 
“मोटाई तथा विद्युत्‌ प्रवाहकी मय्योदा निर्धारित की जावी है। 


बिजलीकी तार 


बिजलीकी तार नितान्त विशुद्ध तास्बेकी होती है । उसके 
ऊपर जो दूसरा रङ्ग हम देखते हे, वह राङ्गेका पानी होता है। 
“इसपर प्रथमतः विशुद्ध रबरका कवच देकर उसपर वळकनाइज्ड 
रबरका स्तर दिया जाता है। यह वलकनाज्ड रबर वह पदार्थ है, 
जिसमे एक निश्चित प्रमाणमें गन्धक मिल्ला, रहता है । गन्धकको 
'रवरके साथ पिघलाकर उस सम्मिश्रित द्रव्यको ढाल देते हैं 
और वही उक्त नामक रबर कहलाता है । इस पदार्थं 
विशेष पर शीतोष्णका कोडे प्रभाव नहीं होता । तार पर 
इस पदाथका कवच देनेके उपरान्त इस पदार्थमें तर किया 
रेशमका फीता उसपर लपेट देते तथा अन्तमे सूत या रेशमकी- 
जाळीदार डोरीसे उसे ढँक देते हैं। इस फीते या डोरीकी योजना 
विद्यद्रोधक साधनको संरक्षित करनेके हेतु होती है। तारपर 
'घातुका पानी चढानेका उद्देश यह है कि, उससे ताम्बेकी तारपर 
जङ्ग नहीं चढ्ने पाता तथा साथही साथ वहकनाइज्ड रबरके 


ha 


गन्धकसे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । 
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बिजली छगानेकी क्रियाम योग्य नापकी तथा योग्यप्रकारसे 
विद्यद्रोधक की हुई तारका प्रयोग करना विशेष रूपसे आवश्यकः 
है। इसके विपरीत करनेखे व्यर्थैही बिजली अधिक खर्चे होकर 
आर्थिक हानि होनेकी सम्भावना होती है। 


ये तार दो प्रकारकी होती हैं। एक तो वह,जिसपर 0.16. 3.. 
अक्षर लिखे रहते हैं तथा दूसरी वह जिसपर 7. 4. लिखा 
रहता है । पहिले प्रकारकी तारोंपर फीता रूपेटा रहता तथा उस-- 
पर कम्पनीका नाम लिखा रहता है। शीसेंके कवचमें समाचेशित 
तार सदा जोडदार हुआ करतीं तथा एकका ऊपरी कवच लाल: 
तथा :दूसरीका काला रहता है । यह भेद दिखलानेका कारण 
इतनाही है की, लालरङ्गसे घन तथा कालेसे ऋण तारोंका' 
बोघ होता है। 0. 1. 4. तार महँगी तो अवश्य होती है. 
किन्तु विश्वसनीय सी उतनी ही होती है 


तारोंमें जो बारीक तार होती है उसकी नाप '०४४ अथात 
उसका व्यास ४४|१००० इञ्च होता है । इससे वारीक तारका 
निव्वोचन करनेंसे बहुतसी तारोंको रस्सीचुमा थ॑टकर प्रयोगमें 
लाना पडता है । उदाहरणार्थं ३/०२९ की या ७०३६ की तार 
अर्थात -०२९ की तीन अथवा ०३६ इच्ची व्यास की ७ तारोंको 
एक सांत बैंटकर तैय्यार की हुई तारे अलुक्रमसे तैयार 
होती है। 

निम्नसारिणीमें एक वर्ग इञ्चमे एक हजार एस्पियरके प्रमाणसे 
तारोंकी मोटाई, उनके भीतरसे प्रवाहित होनेवाली विझ्यत भारा 
तथा उनपर १६ केण्डल पॉवरके कितने लर लगाये जा सकते हें 
यह दिखलाया गया है । 
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तारु... वर्ग इञ्चन। तारसे अधि- | १६ केण्डल पावरके (२० 
संख्या १९ हजार इञ्च कसे अधिक वाट) २०० वोल्टके दबा- 
और के प्रमाणमें | कितना प्रवाह चके लिये कितनी 
ड प्रवाहित हो- दौड कर्‌ ~ ग ल गी 


१-:०४४ १०५ ६१ १५ 
३-०३६ ३:० १२-० ३० 
७-०२९ ४:५ १८२ 8५ 
७-०३६ ७० २४-० ७० 
१9-:०४४| १०-० ३१-० १०० 
७-:०५२| १४-५ ३७-० १४५ 
१७--०६४) २२:५ ४६:० २२५ 
"१९-०५२ ४०० ६४.० ४०० 
`१९--०६४| ६०:० ८३-० ६०७ 
१९-:०७२। ७५-०० ९७.० ७५० 
१९--०८३| १००:० ११८.० १००० 


बहुतसे कामांम उक्त तारें व्यवहृत नहीं हो सकतीं । उदाहर- 
'णाथे पङ्के की तारे, टेवळकी बत्तियो, वॉल प्लगकों व्यवहारमें 
लानेके लिये जोडी जानेवाली तारें इत्यादि । ऐसे स्थानोपर गोठ 
देनेमें सरलता हो इस विचारसे ( 1162116 ) तारोंका व्यवहार 
होता है। उनके भीतरकी ताम्बेकी तार अत्यन्त महीन होती तथा 
'उसपर वल्कनाइज्ड रबरका कवच देकर उसपर सादे रबरका 
` 'कबच देते हुए ऊपरसे सूतका जालीदार फीता लपेटा रहता है । 

चरू पड्डे बत्तियों इत्यादिमें जो तारे जोडी जाती हैं, थे दो 
प्रकारोंस जोडी जाती हैं । पहिले प्रकारमें उक्तविधानानुसार 
शीसेकी नलिकामें इन्शुलेशन कीहुण युक्त तारे मिलती हे । उन्हे 
दीवालपर स्थान-स्थान पर घातुकी चद्दराके टुकड़े जड़कर उन पर 
इन्हें बैठाया जाता और उन दुकडोंके छोर ऊपरकी ओर मोडकर 
वे एक दूसरेमें बझा द्यि जाते हें । इस प्रकारकी तारे दीवाळपर 
'भळीभॉति बैठती और थोडी मेहनत एवम्‌ थोडे समयमें 
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संतोषजनक कास निकल जाता है । व्ययकी दृष्टिसे विचार 
-करनेपर यह तार यद्यपि कुछ महंगी अर्थात्‌ १०० गजके पीछे 
प्रायः ३० रूपयेके लागतकी पडती है तथापि इसकी जडाईमें 
सजदूरीका खर्च नितान्त न्यून होनेके कारण अन्ते छकडीके 
कवच तथा इसमें बराबर ही लागत बैठ जाती है। किन्तु यादि 
उसकी स्थापना समुचित रूपसे न हुई तो हात लगतेही . धक्का. 
बैठने तथा विजलीके अधिकसात्रायें निकल जानेका भय रहता हा 
जहा बरसात अधिक होती हैं, वहां इस प्रकारकी...तारॉपर जळ 
वायुका प्रभाव अत्यन्त शीघ्र होकर जल्द ही वे बेकाम हो. जातीं 
और उनकी जगह नयी तारें जडनी पड़ती हें । ऐसी स्थितिमें 
लकीकि कवचका ही उपयोग विशेष सन्तोषजनक होता 
है। क्‍योंकि उसमें यदि नयी तारें सी बेठानी . पडें तो भी 
उसके अन्तर्गत (५.1. ४.) ( Vulcanised India rubber ) 
तार ७ रुपये वण्डलके हिसाबले मिलती हैं, तथा कव- 
चका ऊपरी ढक्कन - निकाल कर उन्हें जडने और 
पुनः ढक्कनको पूर्ववत्‌ चेठा देनेमें अधिक व्यय नहीं होता। 
किन्तु आरम्मिक स्थितिमें दोनोंही प्रकारकी जड़ाईमें एकसा 
व्यय होता है । कारण इस प्रकारकी आराम्मिक जडाई मजदूरी 
अधिक खा जाती है । छकडीके कवचमें रङ्ग: और पॉलिश देना 
सी आवश्यक होता दै । क्योंकि उसके बिना वह भद्दा मालूम 
होता तथा उसकी दराजोंमें खटमल, मच्छड, तिलचट्ठे इत्यादि 
अपना घर बना लेते हैं । 

जन साधारण रूपसे किसी भी प्रकारकी बिजलीकी तार१०-१५ 
नरसोके पश्चात्‌ बदल देनी पड़ती है। विशेषतः जहँककी जल-वाखु 
नम हो वहाँ तो इससे भी शीम्र इनकी बदली करनी पडती है। 
नहीं तो वह बेकाम होकर वियुद्धाराको बेकार बहाती रहती हें 
और आर्थिक समस्याके सामने मनुष्यको हैरान होना पडता 


है। अस्त, 
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स्विच अर्थात्‌ चाभी घुमानेसे विद्युदू धारा बहने लगती हे ॥ 
कभी-कभी इसका उपयोग एक ओरका प्रवाह बन्द कर वूसरी 
ओरका प्रवाह जारी करनेमें भी होता है। ( Electric supply.) 
- कम्पनीसे आयी हुई तार घरके जिस स्थान पर पहुँचायी जाती 
हैं वहाँ जो स्विच जड़ते हें उसे पारिभाषिक प्रयोगसें मेन स्विच 
कहते हें । इस मेन स्विच और लटके स्विचमें बहुत बड़ा अन्तर 
नहीं होता । स्विचका बटन नीचे खींचते ही तारोके दोनों छोर 
एक दूसरेसे मिल जाते तथा ऊपर उठाते ही एक कूसरेसे पृथक 
हो जाते हें। सरकिटके बन्द किये विना विद्युत्‌ प्रवाह जारी नहीं 
होता यह हम आरम्ममें ऊपर एक जगह लिखही चुके हें। | 
जन साधारण रूपसे स्विचके दो प्रकार माने गये हे । जिनमेंसे 
एक तो वह है जिसे डबल पोल स्विच तथा दूसरेको सिङ्गल पोळ 
स्विच कहते हें । डबल पोल स्विच धन और ऋण तारोंको 
जोडती और तोडती है । इन तारोंके एक दूसरीसे पृथक 
होनेसे सरकीट दूर हो जाता है । किन्तु उन दोनों तारोके 
छोर नितान्त पृथक होनेके कारण सन्देह करने की कोई 
यु्ञाइश नहीं रहती ! यही कारण है क्रि,-मझुख तारोंसें 
सम्बन्ध स्विच डबल पोळकी रखी जाती है ( सिङ्गल पोल स्विच 
संदा एक ही तारके छोरको दूसरीखे एथक्‌ कर देती हे। किन्तु 
देववशात यदि किसी कारणवश बह पूर्णरूपले एथळ न हो सकी 
तो दिजलीका रूपान्तर चिनगारीआमें हो जाता और समूचे 
घरमे आग फैलनेकी सम्भावना होती है। | 


-स्विच्‌का पेन्दा चीनी, मिट्टीका होना विशेष श्रेयस्कर. है ।, 
कारण इसके विपरीत किसी ज्वालाग्राही उदाहरणार्थ, छकड़ीका 
पेन्दा दोनेसे भी अभिकाण्ड होनेका भय रहता है। उसका बटन 
स्मिङ्गदार होनेसे किसीभी तरफ उसे खींचतेही स्विच्‌ ऑन ( सर- 
किट जोडने ) या आफू ( सराकट एथळ करने ) की दशामे वह 
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रह सकता है । स्विचके प्रत्येक खिचावके समय उसकी एक स्थितीमें 
चिनगारी पैदा होती हे । उस स्थितिमें अधिक देर तक रहनेसे 
तारके दोनों छोर कुछ सन्निकट आजाते और उनके बीचमें ज्वाला 
खुलुगकर कभी-कभी आग गनी सम्भव हो जाता है। 


इष्ठकार्यके निमित्त व्यवहारमें आनेवाली स्विचोंका निर्वाचन 
नितान्त सतर्कतासे होना आवश्यक है । वे सम्यऋरूपसे मजबूत 
होनी चाहिये । साथही साथ उनकी स्थापना भी जाँच 
परख और विचार कर की जानी चाहिये । मेनस्विच कभी ऐसी 
जगह स्थापित न हो जहां बालर-बच्चोंके दाथ पहुँच सके । ल्ट्टूकी 
स्विचेंसी ऐसीही जगह स्थापित होनी चाहिये कि, जिसमें 
अन्धेरेमेंी उनकी छुँडियाँ सरलतापूर्व्येक खींची और बन्द 
की जासके । 


कहीं कहीं २ या ३ स्विचोंसे एकही वत्ती जलाने और बुझानेकी 
व्यवस्था करनेसे विशेष सहलियत हो जाती है । ऐसी दशामें 
“ठू चे स्विच 'का निव्वांचन किया जाता तथा उसे आवश्यकता- 
नुसार २या तीनकी संख्यामें लेकर उनका सम्बन्ध कौनसेही एक 
लटूटूसे करते हुए उन्हें पृथक शथे स्थानोंमें जडादिया जाता है । 


नाट्यशाला, घरू, जीने इत्यादि स्थानोमें यह व्यवस्था 
विशेषरूपसे उपयोगी सिद्ध होती है । 


२---कटआउट 


यदि किसी समय किसी आकस्मिक कारणवश बिजलीका.. 

प्रवाह अत्यधिक वेगसे बह निकळे तो उस दशामें ' सरकिट'को 

अकस्मात्‌ तोड वेनेके लिये "कटआडट का व्यवहार होता . 

है। तारोंके दोनों छोर प्रायः १॥ इसके अन्तर पर रहे हुए दो स्कूके 

चारों तरफ रूपेटकर इन स्कूके सध्यवत्तीय अन्तरमें तास्वे, राङ्गे 
२४ 
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या काँसेकी तारोंका जोड देदेते हें । यही व्यवस्था पारिभाषिक 
प्रयोगमें कटआउट कहलाती है । इसमें जहाँ विद्यद्धाराका 
प्रमाण अधिक होता हे, (उदाहरणाथ पावर हाउसमें) वहाँ विशेष- 
तया तास्बेंकी तार ही . व्यवहृत होती हें। यदि बिजलीका प्रवाह 
किसी कारणवश निश्चित मय्यादासे परे चछा जाय तो उस 
दृशामें ये तारें तत्क्षण द्रचीभूत हो जाती ओर सरकिदम दरार 
होकर वह इट जाता तथा विद्युत प्रवाह बन्द हो जाता हे। 
इन्हीं तारोंको पारिभाषिक प्रयोगमें 'फ्यूज' कहते हं । यह विभिन्न 
प्रचाह-मानको निर्धारित करते हुए उसीके अनुसार तास्वेमें 
रांगे ओर शीसेका यथोचित सस्मिश्रणकर इष्ट मोटाई की तेय्यार 
की जा सकती ह। 


कट आउट के तलेमें चीनी सिट्टीका पेन्दा तथा ऊपर उसीका 
पेंचदार ढक्कन होना चाहिये । भवनके प्रत्येक मञ्चिलके लिये 
जहाँ-जहाँ तारे पहुँचानेकी आवश्यकता होती है वहॉ-वहाँ एक- 
एक कट आउटका होना अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त कहीं- 
कहीं तो प्रत्येक कमरे तथा चत्तीके लिये भी एक-एक एथक्क कट 
आउट लगाया जाता है । 
३--सीलिङ्ग रोज 
छतमं बत्ती टॉगते समय केसिन्न (कवच ) की तारॉसे ( 7165- 
1 ) नरम तारों की डोरी तथा उसके छोरमें बत्ती जोड़ने के 
'लिये जो चीनी मिट्टीका साधन जोड़ा जाता है उसे पारिभाषिक 
अयोगमें सीलिङ्ग रोज कहते हें । उसमें कितनी ही बार फ्यूजकी 
तार देकर कट आउट और सीलिङ्ग रोज दोनोका काम एकही 
जडाइसे पूरा किया जाता है । किन्तु तात्विक दष्टिसे विचार 
करने पर वैसा करना उपयुक्त नहीं हे । क्योंकि उससे फ्यूजके 
'जलचुकने पर उतनी ऊँचाई पर चढ़कर पुनः नये फ्यूजकी जड़ाई 
करना विशेष तापदायी हो जाता हे । 
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कभी-कभी प्रसङ्ग विशेषपर काम निकाळनेके लिये यदि अधिक 
छट्ट्ट लगाने हो अथवा बिजकीक पहले चलाने या समय विशेषपर 
बिजञळीकी सहायताले चायका पानी गरम करना हो तो उस 
बृशामे सहलियत प्राप्त करनेके लिये स्विचके सन्निकट दिवालपरही 
एक फिडिज्ग किया रहता और उसमें तारोंके लिये दो पीतळकी 
नलिकाएं जडी रहती हैं। पक्षा, इस्त्री इत्यादिकी तारोंके अन्तिम 
छोरमें उनमें अली साति बैठने वाला तारोंसे संयुक्त लकडीका 
डट्टा उनके अन्तर्गत भागमें जड़ा रहता है। उससे जोडी हुई अन्य 
पीतळकी नलिकाएं उक्त फिटिङ्गकी नलिकाओंमें जोडकर स्विच 
खींचनेसे विद्युदूधारा चलना आरस्भ हो जाता है। प्रत्येक वाल 
प्लगमें एक-एक स्विचका होना आवश्यक दै तथा उसकी दीवाल 
बाढी फिडिक्ञमें जड़ी गयीं पीतलकी नलिकाओंके अग्नभाग सीतरका 
ओर गहरेमे घुले रहने चाहिये; ताकि, स्विचके खिचे रहने पर भी 
किसीका हाथ उन पर पड़कर चक्का न बैठने पाये। रसोंइके निमित्त 
व्यवहृत होनेवाली बिञजळीके प्लग बड़े आकार के होते हैं। 

६ ५-वत्तियाँ या लट्टू 

बत्तियोके प्रसुखतया तीन भाग होते हैं। १-ऊपरका काँचका 
गोलक ( 8000 ) या चिमनी । २-भीतरकी सूइम तार। ३-ढट्टे- 
दार कटोरी । 

कौचके गोलक विभिन्न रङ्गके पाये जाते हैं। उनका जैसा रङ्ग 
होता है, वैसा ही वे प्रकाश देते हें । इन गोळकोंका प्रष्ठभाग 
काला-मळीन होनेसे प्रकाशम भी उसके अनुसार न्यूनाधिक हो 
जाता है । यही कारण है, कि, उनकी वारम्वार सोडेके पानीसे 
सफाई की जाती है । लट्टूके भीतरवाढी तार अत्यन्त पुरानी हो 
'जानेसे उसके सक्षम अणु झड़कर काँचके अन्तगेत सागमें चिपक 
जाते और लटूको खुँघला बनानेके कारण बन जाते हैं । ऐसी 


३७२: हिंदी सुलभ वास्तुशास्र. 


परिस्थितिमें उन लदडुओंको बदलनेके आतेरिक्त दूसरा मागे 
नहीं हे। 
लद्डुओंके सीतरकी तारोंकी प्रसुख क्रियाका ज्ञान होने तथा 
कैण्डल पॉवरका वस्तुत अर्थ और उसका विद्युद्धारासे कार्य- 
कारण सम्बन्ध जाननेके लिये हमें उनके सम्बन्धमें भी दो शब्द 
लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है । 
अंग्रेजीमें कैण्डल कहते हें मोमवत्तीको और पॉवर कहते हें 
शाक्तिको । मोमबत्तीकी शक्ति उसका प्रकारा है । अतण्व यह स्पष्ट: 
हो जाता है कि, मोमबत्तीकी प्रकाइाराक्तिको केण्डल पॉवर कहते 
हैं। बिजलीके कार्यमें जितनीही महीन तार हो उतनीही वह विद्य- 
दूघाराका आधिक प्रतिकार करती है। यही कारण है कि, वह 
उक्त प्रतिकार शक्तिके कारण उत्तप्त होकर लाल हो जाती और 
प्रकाश फैलानेमें समर्थ होती है। लट्डुओंकी कैण्डल पाँवरका अर्थ 
उनकी सापेक्ष प्रकाशन शाक्ति समझना चाहिये । उदाहरणार्थ, दसू 
कैण्डल पॉवरके लद॒हका अर्थ दस सोस्रबत्तीको एक साथ 
जलानेसे जितना प्रकाश हो सकता उतना एकही लटूडूके जलाने- 
से मिले । बाजारमें यह लट्टट ८-१६-३२-४०-५०-१०० अथवा 
उससे भी अधिक केण्डल पॉवरके मिळते हें । आजकल उक्तः 
निर्धारित; कमके सीतरकी शाक्तिवाळे लट्ट्रमी मिलने लगे हैं । 
इनकी न्यूनातिन्यूनशक्ति १ कैण्डळ पॉवर तक होती है । 
लट्ट्की प्रत्येक केण्डछ पॉवरके पीछे खर्च होनेवाळे विद्युत्‌ 
प्रवाहका परिमाण जाननेके लिये आजकल लटूडुओंकी पहिचान 
कैण्डल पॉवरसे न करते हुए ' वॉट "से की जाती हे । ' वाट ? वह 
संख्या है, जो वोल्ट और एम्पियरका गुणाकार जतलाती है । एक 
कैण्डल पॉवरमें खचे होनेवाले ' वॉट ' का परिमाण अधिकौशरूपसे 
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0 य क क्य 
लटूटूओंमें व्यवहृत होनेवाली तारों पर निर्भर रहता है । पूव्वे- 
कालीन कार्ब्बलकी तारवाले लद॒दुओर्म प्रति क्केण्डल पॉवरके पीछे 
३॥ से ४ ` वाट ? तक व्यय होते थे। पश्चात्‌ उनमें कुछ सुधार 
कर फिलमेण्ट ! की तार बरती जाने लगीं । यह फिलमेण्ट किसी 
- ातुविशेषसे नहीं बनता, वरन यह भी काठम्रेनही की तार होती 
है । किन्तु उसपर बिजली की भट्ठीमै एक विवक्षित क्रिया 
होनेके कारण वह घातुके सदश मजबूत होती और 


[a 


मेटल फिलॅमेंण्ट कहलाती है । इसका आविष्कार हुए भी 
दिन बीत गये । अब पुनः डुबारा इस सम्बन्ध सुधार हुआ 
है और टॅटेंलम्‌ तथा टड्कस्टन नामक कठोर घातुओंकी तारे 
-इस कार्येके लिये जगतके सन्छुख आयीं हैं । देटेळमके लद्॒हमें 
१.०७ वाट तथा टङ्गस्टनके लहूमे १:०१ या इससे भी कम वॉट 
खर्च होते हैं। 

बिजळीके आरम्मिक युगमें जिस समय लट्रदुओंमिं काबेनकी 
तारोंका व्यवहार होता था उस समय लटके सीतरकी सब वायु 
निकालकर उसमें निव्वीत स्थिति ( ४8९५० ) उत्पन्न की जाती 
थी । आजकल उस भणालीकी जगह ज्वलन क्रियाको यत्किखित्‌ 
शो सहायता न पहुँचानेवाली नत्रयुक्त ( Nitrogen ) वायुके 
सद्दश उदासीन वायुसे लट्टू भर देते हें । जिससे ' टइस्टन ' 
नामक तारके लहूमें ' वॉट ” का खर्च और भी न्यून अथात्‌ १ 
क्केण्डळ पॉवरके पीछे है ही होने लगा हे । इसमें सन्देह नहीं 
कि, ये बत्तियाँ कुछ महँगी अवश्य होती हैं । किन्तु फिर भी उनमें . 
बिजली अत्यन्त अल्पमात्रमें खचे होती है। फिलिपके आधे वाटके 
टू यही होते हें । 

जन साधारण रूपसे विचार करनेपर १६ केण्डल पावरकी १०० 
'दोल्टकी वत्तीसे जितना प्रकाश मिलता है उतनाही उतनीही 
क्कैण्डळ पावरकी २०० वोल्टकी चत्तीस मिला करता है। किन्तु 


३७४ हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र. 
भेद इतना ही हे की दोनोंमें एक ही संख्यामें ' वॉट खर्च होनेके: 
कारण १०० बोल्ट का प्रवाह दूसरीसे दूना खर्च होता है। लदी 
औसत आयुमय्योदा प्रायः १००० घण्टे होती है। किन्तु जबतक 
वह जल न जाय तबतक काम निकालते रहनेसे वह ४-५ हजार 
घण्टे तक भी टिक सकता है । परन्तु इससे उसकी काच काली 
पड जाती और प्रकाशमें घुँघलापन आजाता है। 


लद॒दुओंकी कटोरी तथा लट्टडुओं पर कुछ विवक्षित अक्षर 
और चिन्ह अङ्कित रहते हैं । जितना आशय यह हैः-- 


२२० ए ३० ४ अर्थात्‌ २२० वोल्टेजके प्रवाहमें काम आने- 
वाला लहदू । २० ॥ का अर्थ ३० वॉट होता है तथा 5 अक्षर: 
“कम्पनीका चिन्ह प्रकट करता दै । ३० वाटकी बत्ती प्रायः २० से 
२४ कैण्डल पॉवर तक प्रकाश देती है । कुछ लद्दहुओंपर वाटकी 
जगह 0. ?. केण्डल पावर लिखा रहता है । 


कम वोल्टेजका लट्रढु. अधिक वोल्टेजकी विद्यदधारामें 
लगानेसे उसे ४६ घण्टे तक तो कुछ भी आघात नहीं पहुँ- 
चता । किन्तु इसके वाद वह अधिकाँश रूपसे जल जाती है। 
इसी प्रकार यदि अधिक बोल्टेजका लट्ठ कम विद्यद्धारामें 
लगा क्या जाय तो वह अपनी शक्तिकी अपेक्षा कम प्रकाश 
देता है। सरल ( 116७ ) में लगनेवांछे लट॒डु यातायातिकः 
( 3100902 ) घारामे भी काम देते हैं । किन्तु यह बात 
पह्लोंके साथ नहीं होती। इसका कारण उसके भीतरकी मोटर है। 
इलेक्ट्रिक मोटर डायनेमोके नितान्त विपरीत होती हें! डायनेमॉ- 
को इजेन या अन्य किसी शक्तिका सहारा देकर उससे बिजली 
पदा करनी पडती है। बिजलीकी मोटरमें ठीक इसके विपरीत 
अर्थात्‌ विजलीकी शक्ति पर यान्त्रिक शाक्ते तैय्यार होती है। 
सरळ विद्युद्धाराके सहारे चळनेबाळी मोटर यातायातिकघाराके 
साथ कभीं नहीं चल सकती । 
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एक यूनिट १००० वाट अवरके बराबर तथा १ वाह बोल्ट 
एस्पियरके बराबर होता है, यह हम ऊपर लिख ही चुके हैं। लगाये 
गये लट्डुओसे यूनिट मालूम करनेके लिये नीचे एक सारिणी 
दी जाती हेः 


३० दिलमें विभिन्न वॉटके लट्टूओंमें 
0 ~~ ` ४० 
खचे होनेवाली बिजली 
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रेबुलपर रखे जानेवाले बिजलीके पहले १० से ८० तककी वॉट 
साइजके होते हैं । यही छतके पङ्के १०० से २०० वाटके होते हें । 
उनमेंसे हरण्कके लिये छगनेवाली बिजढीके यूनिटका ब्यौरा 
निम्न सारिणीले जाना जा सकता हैः-- 


४७६ . हिंदी सुलम वास्तुशास्र, 


उपयुक्त सूचनाएँ 


बिजलीके व्यवहारमै किफायत की इष्टिसे क्या-क्या सुविधाएँ 
की जा सकती हें, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे लिखा गया हेः-- 


१. नयनमनोहर फिटिङ्गका सामान खरीदनेमें अधिक व्यय 
करनेकी अपेक्षा यदि दामी तार खरीदनेमें पैसा लगाया जाय तो 
वह स्थायीरूपसे लासजनक होता और मनुष्य वारम्वारकी खर्चेकी 
झञ्झटस सुक्त हो जाता है। 


२. कमदामके साधारण लट्टुओंका व्यवहार करना ठीक नहीं । ' 
कारण उससे यद्यपि आरस्भमें किफायत होती हुई मालूम होती 
है तथापि अन्तिम परिणाम हानिजनकही होता है। दामी लहु- 
ओका व्यवहार करनेसे उनके प्रीत्यर्थ होनेवाले अतिरिक्त व्ययकी 
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a Nn, 


भरपाई २।३ महिनेम ही पूरी हो जाती है। ये लह्टट्ट जहाँतक 
सम्भव हों  मेटलाइज्ड फिलमेण्टके ही ? व्यवहृत होने चाहिये । 

३. जहाँ जैसा काम करना हो उसीके अनुसार न्यूनाधिक 
अकार देनेवाले लद्डुओंकी योजना होनी चाहिये | यह नहीं कि 
नवाब वाजिद अलीखाँ बनकर सब्वंत्र ऊँची शाक्तेके लट्ठ 
लगाये जॉय । इसस आर्थिक व्यय अधिक होकर 
आँखाको हानि पहुँचती है । अतः ( अ) समुचित स्थानपरही 
छ्ट्ट्की योजनाकर ( व ) समुचित प्रकारकी हेड ( 80६6०६०० ) 
लगाते हुए (क) रट्टू इच्छित ऊँचाई पर लगाकर ( ड) कम 
शक्तिवाले लळ्डुओंसे सी कम खर्चे पय्योप्त प्रकाश लिया जा 
“सकता है । 


8. भीतरकी ओरसे लट्टू बुँघल हो जानेपर उनको बदल देना 
चाहिये । क्‍योंकि ऐसे लट्टओंमें बिजली उतनीही खचे होती 
Se EN 

और प्रकाश अत्यन्त कम मिलता हे। 
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५. रद्द और रोड्सको हमेशा स्वच्छ रखना चाहिये । यह 
सफाई यदा-कदा इस सामानको साबुनक पानीसे घोनेसे हो 
सकती है । रसोईघर इत्यादि स्थानोंके लट्टू प्रत्येक पक्षमें एक बार 
निरंतर धोते रहनेसे उनमेंसे लुप्त bs प्रकाश शक्ति १५ से २० 
प्रतिशत तक पुनः वापिस चली आती है। 


६. यदि कोई स्विच्‌ धक्का पहुँचाती हो तो मेन स्विचको बन्दकर 
उसकी समुचित रूपसे दुरुस्ती करनी चाहिये । यदि वह कहाँसे 
पकिञ्चित्‌ भी गरम होती हो तो उसे तत्क्षण निकाल कर उसकी 
जगह दूसरी लगा देनी चाहिये । 


६. झूलती हुई तारे वारम्वार देखते रहना चाहिये । यादि उनमें 
कहीं मरोड या गाँठ बैठनेके कारण तदन्तगंत तास्बेकी तार खुली 
बड़ी हो तो तत्काल उसकी जगह दूसरी लगा दे । 


३७८ हिंदी सुलभ वास्तुशास्र, 


८. कितनी ही बार ' लोड” अर्थात्‌ भार अधिक हो जानेस: 
सारे लहू अकस्मात्‌ बुझ जाते हैं। लोडका अधिक होना ही 
अकस्मात्‌ विद्युत्घाराके एस्पियरका बढ़ना है। इसीके कारण 
फ्यूज जलकर लहू वेकाम हो जाता है। अतः उस दशासें काम 
आनेके लिये थोड़ी बहुत 'फ्यूज'की तार घरमै संग्रह कर रखनी 
चाहिये । इसका प्रयोग करते समय पहिले मेन स्विच चन्द कर 
सेन कट आउटकी जाँच कर लेनी चाहिये। यादे उसमें दोनों 
फ्यूज ठीक हो तो बाच कटआउकी जाँच करें । इसमेले किसी 
न किसी जगह जला हुआ फ्यूज मिलता है । उसे बदलकर 
नया लगा दे। ऐसा करनेसे मेन स्विचके खोलते ही पुनः लट्टू 
जलने लगते हैं । 

९ कितनेही घरोंकी वायरिङ्गका एकाध जोड़ कच्चा -रहनेसे 
अथवा अन्य किसी कारणवश खासकर वरसातमें बिजली चूने 
लगती है । परिणाम यह होता है कि, उसके कारण तारोंको हस्त 
स्पश होतेही धक्का बैठता हे । सशक्त प्रकृतिके मज्ुष्य २५० बोल्ट 
तककी धाराशक्तिकों किसी प्रकार सह जाते हैं अर्थात्‌ मरते नहीं। 
किन्छ अशक्त प्रकृतिके मनुष्यों तथा बालकोंकी प्राणहानिके लिये 
इतनीही शक्ति पय्याप्त होती है । इस आकस्मिक आपत्तिका प्रति- 
कार करनेके लिये पानीके नलकी ( ९८77९ ) एक नालेकामें 
कमानीस आयी हुई बिजळीकी तारोंके शीसेके वने हुए वेष्टनको 
लोहेकी मोटी तारोको. जकड कर बान्ध देना चाहिये। ऐसा कर- 
नेसे कहींसे यदि कोई बिद्युद्‌ धारा यदि खुली रह गयी हो तो वह 
नलिकाके मागसे जमीनमें समा जाती है । जिस घरमें पानीके 
नलकी व्यवस्था न हो वहाँ भूमिकी सतहके २-१ फुट नीचे नम 
जमीनमें ताम्बेकी मोटी चद्दर गाडकर उसमें उक्त तारोंकों जोड 
देनेसे भी काम चल जाता है। इन दोनों क्रियाओको पारिभा- 
षिक प्रयोगमें ' अथिङ्ग ” अर्थात्‌ भूमिगत करना कहते हें । 
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वायरिङ्ग और फिटिङ्गमें होनेवाला व्यय 
यदि फिटिङ्गका सब सामान मकान मालिक खरीद कर दे तो 
उस हालतमें वायरिङ्ग करनेकी मजदूरी-- 
१. लेडकब्हर वायर प्राति पाइण्टके हिसावसे १। रु० 
२, लकडीका कवच (केसिङ्ग) , , र रु० 


प्रति पाइण्टके हिसावके पडती है । पाइण्टका अथ स्वँ 
साधारण व्यवहारमें प्रति लट्टट या छतका पङ्का होता है. ॥ 
इन दानों साधनोंमें व्यवहृत दोनेवाळे, कटआउट, सीलिङ्गरोज, 
स्विच्‌ इत्यादिको जडाईका समावेश शी इसीमें होता है। वालप्लग 
आधे पाइण्टके बरावर समझते हें । घरमें यदि २० लटूटू तथा ६ 
प्लग हों तो उनका जोड़ २३ पाइण्ट माना जाता है। 


इस सम्बन्धके उत्कृष्ट अंग्रेजी सामानके वत्तंमान प्रचलित दर 
प्रायः सब जगह ये हेः-- 


१. हेन्छे लेडकवर वायर ... १०० गजी बण्डल- २८) रु०: 


२. वी० आई० आर ,, .. ;, छ ६॥) रु०- 
( Vulcanised Indian Rubber ) 
३. स्विच इंग्लिश ... -.. ० प्रतिदर्जन ६) ३०: 


8. „ २२ क्रेंबद्री ००० ००० 7) ७॥) रु० 
५. बेकेट ... ..- २०  »«« प्रतिदृर्जन १२ रू.. 


६. कट आउट 5 000 न डर ४ रु, 
७, वालप्छग ०८८ ८०० ~ ११ रे रू. 
८. पेटेण्ट होल्डर .. "०० +° ». ४॥ रू.. 


९. वाटर टाइट ब्रैकेट (बाहर लगानेका) १ नग 8 रु. 
९. झेड ( सुफेद) ... "० -- प्रतिद्जन ७ रु.. 
१० फिलिप ३ वाट लद्द ५० वॉटतक ... .» १५ झ.. 


३८० हिंदी सुलभ वास्तुशास्र, 
वित i030 (3050030 ie i LSS 
उक्त सामानका व्यवहारकर तार जोड देना लेडकवर या 
"उड-कैसिङ्ग प्रत्येक पाइण्डके हिसाबसे (मय माळके दासके) ९ रू. 


इसमें मेन स्विच भी आ जाती हे । पृथक मेन स्विचको ४ रु. 
“देन पडते हैं । 
कम्पनीसे मिलने वाली बिजली मीटरकी सहायतासे नापीजाती 
है। यह मीटर सरल और यातायातिक धाराओँके एथक-पुथक्ू 
“होते हैं। उनसे कितने किलोवाट अवर ( १००० वाट ) बिजली 
खर्च हुई यह पता चलता दै। इस मीटरके लिये कम्पनी ८ आने 
महिना किराया लेती है । घरू मीटरमें १०२२ रुपयेका खर्चा 
'है। बह सी कम्पनीसे पास करवाते समय उसे एक रुपया दृक्षणा 
देनी पड़ती है । साधारणतया बिजलीका दर कम्पनीमें 8 आनेसे 
-८ आने तक होता है । 


कामकी नाप-जोंख 
परिशिष्ट-अ 


सिली और दोड़े इनको एक पॅक्तिमें रचनेके पश्चात्‌ उनकी 
“फीतेसे नाप-जोख की जाती है। पारिसाषिक प्रयोगमें इस नाप 
जोखको Running Foot अर्थात्‌ दौड़ती हुई नाप कहा जाता 
है! इस प्रकारकी स म्पू्ण नाप हो जानेपर ५ से १० प्रतिशत तक 
छूट देते हें । इस सम्बन्धमें इससे उत्तम उपाय यह है कि, गढ़ाई 
होनेके पश्चात्‌ भवनमै व्यवहृत होनेपर उनकी नाप ली जाय। 
इससे ऊँचे-खाले तथा टेढे-मेढे सागकी नाप अर्थात्‌ ही गणनामें 
“नहीं आती और सन्त्रास अच्छा पत्थर देखकरही कामपर लाते हैं। 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र. ३८१ 
अनघद पत्थर. इनका एक चौकोर ढेर बनाकर उनकी लम्वाई 
चौडाईकी औसत नाप निकाल ली जाती तथा ऊँचाईको दो तीन. 
जगहसे नापकर उसकी औसत निकालते हुए उससे लम्बाई 
चौड़ाईको गुणा देकर घन फुटमें नाप निकाल ली जाती हे! इस: 
सम्बन्धमें कही-कहीं पोलेपनके लिये ५ से १० फीसदी तक छूट 
देनेकी भी पंरिपादी है । इस सम्बन्धमें आरम्भमें ही करार-मदार. 
हो जाना अच्छा है । - 
हेदूर, बन्द और ६ से ८ इञ्ची कोण नगोंके हिसाबसे नापे: 
जाते हे । हेदरको णक सुँदा-इुसुँहा ऐसे दो प्रकार होते ह । 
इुसुहें हेदरमें दाम अधिक पड़ता हे । एक फुटसे बडे कोण, सङ्गीन 
कासके पत्थर, पटिया इत्यादि जिसपर मठाऊ गढाई की जाती है 
उनकी नाप वर्ग फुटके हिसाबसे ली जाती है । उदाहरणार्थ 
१५” ५ ९” > १९” कोणकी १५ > ११” = १। तथा १२” १ ९” की ड़ 
मिळकर २ वर्गे फुट नाप हुई । 
कङ्गनी (9४77४ ०००८४९) के पत्थरोंकी नाप वर्ग फुट या रनिङ्ग 
फुठमें ली जाती है। न 
ईंटो और कौवेलुओंका भाव प्रति हजारके हिसाबसे निश्चित! 
करते हैं । इनकी फूटट्टटकी पूर्ति करनेके लिये सेंकडेके पीछे ६ 
नग “घलुआ'के रूपमें मुफ्त मिलते हें । मंगलौरी खपड़ोंपर यह 
सुफ्तखारी नहीं लहती । ईटोकी नाप लेते हुए उनके फूट जानेसे' 
दो-दो ईटोंकी एक ईट जोड़कर उस हिसाबसे सेंकडेके पीछे २३- 
ईटे लेनेकी परिपाटी है। 
शहाबाद, तान्दूर, पॉलिश ळादीकी नपाई प्रतिसौँ वग फुट. 
( ब्रास) के हिसाबसे होती है। 
सुफेद या रङ्गीन. जिलोदार कौवेलू नर्गोके हिसाबसे खरीदे 
जाते हे । * 


३८२ हिंदी सुलभ वास्तुशास्र, 
चूनेक चूर्णकी नाप बास या फरामें ली जाती है। ५' ५ ५' ५१८ 
'का एक फरा तथा ४ फरेका एक ब्रास होता है । कस तायदाद्मे 
'छेनेसे मन और पसेरीके हिसाबसे भी बिकता है । 
जिलोदार खपड़ेकी गोल तथा अद्धंगोल नलिकाएं नगोके 
हिसाबले मिलती हैं। ये नलिकाएं प्रायः २ फुट लम्बी होती हें । 
'कान और नर-मादी सुँहवाली ढळाऊ लोहेकी नखिकापं प्रति 
हण्ड्रेडवेट तथा फुटके दिसाबसे बिकती हैं । इन नलिकाओंकी 
'छम्वाई ६ फुट होती है। 
जस्तेकी नलिकाएं रनिङ्ग फुटके हिसाबसे बिकती हैं। उनके 
जितने डुकडे हों उतने ही जोड़ सुंह ( 5००६०६४) उनके साथ 
{मिलने चाहियें । 
बालू, मोरम, गिट्टी, कङूड़, बालूकी चालन इत्यादि सामान 
` फ्रेके हिसावसे नापकर मिळता है। भरावके लिये यदि मिट्टी और 
सोरम खरीदनी हो तो उसकी नाप दो तरहसे ली जाती हे। 
१--जिस स्थानसे वह खोदकर निकाली गयी हो उस स्थानके गड्ढे 
"की नाप लेना। किसी भी स्थानसे खोदकर उसकी हुलाई होनेके 
'पश्चात्‌ फरोमें उसकी नाप निकालना । इनमेंसे पहिळे प्रकारमें 
यदि गडढे को जगह समथछ हो तो लम्बाई चौड़ाईकी ओसत 
'तथा ऊँचाईकी औसतका गुणाकार कर नाप निकाल ली जाती है। 
पेशराज-बेलदार छोग इसप्रकारकी नापके समय ऑखोंसे घूल 
Nw क ~ An ऐसी लेते 
झोंका करते हे । वे खुदाईके लिये पहिलेही ऐसी जगह चुन ते 
हे जिसके बीचमें गड्ढा. तथा चारों तरफ उभार हो। इससे उन्हे 
ऊँचाईकी नाप झुफ्त मिल जाया करती हे । इससे बचनेका सर्वो- 
स्क्ृष्ट मागे या तो स्वतः ही जमीनकी खुदाईका स्थान निर्धारित 
कर देना है या नपाईके समय स्वेच्छानुसार स्थान चुनकर उसपर 
ढीमें रखते हुए भूपृष्ठ मागकी परीक्षा कर उसकी नाप लेना है। 
दूसरे प्रकारमें मिट्टीकी पोलाई ध्यानमें रखते हुए १४ इञ्च ऊंचाई 
के फरेको १२ इञ्च गिनते हैं। बाळू कठोर मोरम, खुनकङ्कड, गिट्टी 
आदिकी नाप १३ इञ्च पकड़ी जाती है। 


सी RE ERAT mR 


हिंदी सुलभ वास्तुशार २८३ 


कामकी नाप 


नींव या बुनियादकी नपाई तक्लुषङ्गिक जड़ पदाथोँका न्यूना- 
धिक्य देखते हुए उसके अनुसार विभिन्न प्रकारले होती है । मज- 
'दूर लोग सिट्ठी और नरम मोरमको प्रायः एकही श्रणीमें गिनकर 
दोनोंका काम एकही अवस करते हें । इस्टिसेटम नींवकी चौड़ाई 
जितनी पकड़ी गयी हो, उतनी चौडाई नापमें भी पकड़नी चाहिये! 
कासकी सहलियतको देखते हुए ठेकेदार यदि अधिक चौड़ाईके 
गड्ढे खोदे तो उसकी जिम्मेदारी मकानमालिकपर नहीं रहती । 
नींचसे निकली हुई मिट्टी जितनी दूर तक ढोकर डालनी हो, 
उसका उल्लेख स्पष्टरूपसे करारनामे में लिखा हुआ होना चाहिये । 
सरकारी कामोंमें १०० फुटकी लम्बाइईतक की .दुलाई उसी दरमें 
समझी जाती है। किन्तु शहरोंके काममें २५ फुट को दूरीतक 
उसी हिसाबमें डुछाई करना मजदूरोंको भारी कहरसा मालूम 
होता है और वे नाक-भौं सिकोड़ने लगते हें । नींमें मिट्टीके 
नीचे यदि मोरम मिळ जाय तो मालिकके कहनेसे उसे ।निकाळ- 
कर अलग ढेर कर देना भी इसी दरम गिना जाता है। गद्ढेकी 
गहराई यदि स्थान स्थान-पर प्रथळ हो तो ऐसी हालतमें तीन 
स्थानदी ऊँचाई लेकर उसकी औसत निकालते हुए एक निश्चित 
ऊँचाई स्थिर कर छी जाती है । नींवकी खुदाई करते समय दोनों 
ओरके किनारोंको ढहनेसे वचानेके लिये उसके भीतर जो लक” 
डीके चाण दिये जाते हैं, उनका सारा खर्च ठेकेदारके जिम्मे उसी 
'हिसाबमें गिना जाता है। नींवमें यदि अकस्मात्‌ पानीका सोता 
मिळे तो उस हाळतमें पानीकी निकासीका खर्च मकानमालिकको 
सहना पडता है। 

यदि केवळ नींवकी खुदाई करनेका काम बेलदारको दिया गया 
हो तो उस दशामें उक्त विधानाचुसार अंके इए पेन्देमं .सव नाप . 


शुनिये तथा सूत लगाकर की जाती है। 


३८४ . हिंदी सुलभ वास्तुशास्त्र 


~ 


काँक़ीटकी नपाईमें भी यदि मालिकने इस्टिमेटके अतिरिक्तः 
अधिक चौडाइके गड़ढे खोदनेकी आज्ञा न दी हो तो उसकी 
चौड़ाई इस्टिमेटम उल्लेखित ही निर्धारित की जाती है। 
गड्ढेकी गहराइके 3 या ४ जैसे किसी भी शुणकमें कांक्रीट: 
की सराई हुई तो काँकीटकी नाप पृथळ्‌ लेनेका कोई प्रयोजन 
नहीं होता । केवल गडढ़ेकी नापको उस गुणकसे शुणाकर देनेसेः 
ही कामकी नाप निकल आती है । 
कॉकीटकी ऊँचाईकी नाप काँक्रीटके शिरोशागसे जसीनके' 
पृष्ठसाग तककी नाप लेकर उसे गडढेकी कुल गहराईमेंसे घटादेनेसे 
ही निकल आती है। नींवकी जमीनके पेटेमें हुए बन्घाऊ कास 
की नाप काँक्रीट तरह ही होती है। 
चौकीके पटाव यदि गढाऊ पत्थरके हाँ तो उनकी नाप वर्ग 
फुठमें लेनेकी परीपाटी हे । सरकारी कामोंमें मठाऊ गढ़ाई किये 
हुए पत्थरोंकी नाप घनफुटमें लेते हैं । किन्तु जनसामान्य कामोंमें 
यह नाप पृष्ठभागके वर्गफुटके क्षेत्र फलसे निर्धारित की जाती है। 
इसमें ८ वर्ग फुटका १ गज पकड़कर प्रतिगजके हिसाबसे गढाई 
या गढाई-जुड़ाईकी नापका दाम निश्चित किया जाता है । 
आठ इञ्च तककी ऊँचाईके छोटे कोण तथा एक दुँहे-दोसुंहे. 
हेदरकी गढाईका भाव नगके हिसाबसे होता है। इससे बडे कोण 
वर्गफुट के हिसाबसे गढ़ाईके क्षेत्रफलसे गिनते हें । यही प्रणाली 
कङ्गनी और आर्चकोणकी नापमें अङ्गिकार की जाती है । 
ढीवालकी नाप लेते समय लम्बाइईकी मध्यरेषाकी नाप ?८ चौडाई * 
ऊँचाईका गुणाकार कर घनफुटमें निकालते हें । दीवालोंकी नापसे 
खिडकियाँ-दरवाजे इत्यादि पूणरूपसे घटा देते हैं । अह्मारियोंका 
घटाना करारनामें पर अवलम्बित रहता है। तथापि यदि अत्यन्त 
थोडी २।३.ही अहमारियाँ हों तो वह घटा दी जाती हें। खिड- 
कियाँ, दरवाजॉके ऊपरकी छावन इत्यादिकी नाप हिसाबमें 
नहीं ली जाती | ह 
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ईटॉकी ९ इश्वी पड़दियोंकी नाप सरकारी तौरसे घनफुटहीमें 
लेते हैं । घरू कामोंमें प्रायः वर्गेफुटके हिसावसे ही इसकी गणना 
करते हैं। घनफुटमें लेने पर १४ इः्ची बन्धाक कामकी अपेक्षा 
उसका द्र थोडा अधिक होता है । क्योंकि उसके प्रीत्यर्थ अभङ्ग 
इटे ही प्रयोगान्वित होते ओर कामको देर लगती है । ४॥ इञ्ची 
पडदियोंकी नाप वर्ग फुटमें ही लाती तथा उसमेंसे दरवाजे 
खिडकियाँ इत्यादि की नापको घटा देते हैं। . ) 

दरवाजे, खिडकियाँ इत्यादिकी सतहोंमें प्रयोगान्वित हुई लादी- 
की नाप वर्ग फुटले पृथक्‌ लेनेका नियम है । उसी प्रकार जमीन 
पर की लाढीकी नाप भी निकाली जाती है । दीवालकी नापमेंसे 
दरवाजे और खिडाकियोंकी नापको घटाते हुए . चौखटके 
भीतरी सागकी नपाई होती है । दरवाजे और खिड़कीयोकी 
नाप लेते हुए उसी प्रकार अथात्‌ पछ्लोंकी नाप ली जाती 
है। उसमें चोखटकी नाप नहीं पकड़ी जाती । इस कार्यका 
वर्गफुटके हिसाबसे जो दर निश्चित हुआ हो, उसीमें कड़ी, कुन्दे, 
कब्जे, सिटकिनी चौखटका समावेश हो जाता है । उनके पृथक्‌ 
दास नहीं देने पड़ते । खिडकियोंके छड़ खिडकियोंके दरमें 
शुमार होते हें । 

खिड्कियाँ और दरवाजे उठाकर यथास्थान शुनियेमें खडे 
करनेमें पेशराजोंका यथेष्ट समय व्यय होता है। अतः यदि वह कार्य 
मजदूरीके ठेकेसे दिया गया हो तो उस हाळतमें उनकी श॒रांहटसे 
बचनेके लिये पहिलेहीसे करारनामे में इस प्रकारकी शर्तं होनी 
चाहिये। यदि वह न की गयी हो तो उस हालतमें प्रति दागके पछि ४ 
आने अतिरिक्त मजदूरी देनी पड्ती है । बिना देहलीके दरवाजोंकी 
बाँहोंके नोक नीचे कॉक्रीट या बन्धाऊ काममें जडनेमे विशेष 
मेहनत होती हे । अतः उन्हें खड़े करनेकी मजदूरी प्रति नगके 
हिसाबसे ८१० आने तक दी जाती है। 

खिडकियो और दरवाजोंके ऊपरकी कमानको नापनेके लिये 
कमानके दर्शनी भागके मध्यमें गोलाकार लम्बाई नाप ठी जाती 

२५ 
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तथा उसे दीवालकी चौड़ाई तथा कमानकी सोटाईसे गुणा देकर 
चन!फुटमें सम्पूर्ण नाप निकाल ली जाती है । उसका दर पृथक्‌ 
होता है । किन्तु वह काम दीवाळकी नापसे बाद देना पडता हे । 
मूगी कमान ( 7०1०४7०४ 4707 ) खडी करनेके लिये कलबुत नहीं 
भरना पडता । अतः उसका हिसाब प्रतिनगके हिसाबसे चार-आठ 
आने अधिक रखकर दीवालके हिसाबंभ समाविष्ट कर दिया जाता है। 

खिडकियों, दरवाजा तथा. अल्मारियोपरके छावनोंकी नाप 
घनफुटमै निकाली जाती है । यदि यह कार्य मजदूरीके दरसे दिया 
गया हो तो उस दशामें लोह-संगठित काँक्रिटकी छावनें पेशराज 
द्वाराही भरवाई जातीं तथा प्रति नगके हिसाबसे उसकी मजदूरी 
9-६ आने अधिक पकड़ कर सम्पूर्ण छावनकी नापको दीचालकी 
नापमें ही संयुक्त कर दिया जाता है। 

गिलावाः--गिलावेकी नाप वर्गफुटमें लेनेकी परिपाटी है । यदि 
द्वालके एक हीं ओर गिलावा हो तो खिडकियों और द्रवाजोंकी 
नाप घटा नहीं देते। परन्तु उसके ऐवजमें पल्कोके पाइवेवत्तीय तथा 
शिरोगत भागोंमें दीवालोंकी मोटाईके बरावर जो गिलावा किया 
जाता है उसकी नाप नहीं ली जाती तथा दोनों ओर गिलावा 
होनेसे एक ओरकी नापमें दरवाजे और खिडकियोंकी नाप घटा 

दी जाती हैं। “र 


पुराने मकानांकी खरीद 
परिशिष्टः:--आ 
. प्रायः यह देखा गया है कि, कभी-कभी बने बनाये पुराने 
तैय्यारी भवन लेना भी विशेष लाभजनक होता है । इसके कारण 


अनेक हैं । जिनमेसे प्रसुख कारण ये हैं कि, एक तो उस भवनकी 
अस्तुत स्थिति,-जहा पर वह बना होता है, उस स्थानका महत्व 
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ख़रीद॒दारके सन्युख स्पष्ट रहता है । दूसरे उससे यह. अन्दाज 
लगाया जासकता है कि, उसे खरीदनेस अधिकसे अधिक कितना 
किराया ऊठ सकता है। इन दोनों बातोंको देखते इए उसमें लगाई 
जानेवाली पूँजीका भी निश्चय किया जासकता और यह मालूम 
किया जा सकता है कि, कितनी पूँजी खरीदी और मरम्मतमें 
लगानेसे हानि नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त तेय्यारीसवन 
खरीदनेसे नींवले लेकर ऊपरतक भवनको खड़ा करनेमें जो समय- 
की हानि और परिश्रम करने पडते हैं; चे बच जाते हैं। नया भवन 
बनवानेमें एकवार लगाया छुआ हिसाव गलत प्रमाणित होकर 
अधिक खर्च लगनेकी सम्भावना होती है। पुराने तैय्यारी घरको 
ऊेनेले इसका किञ्चित्‌ सी भय नहीं रहता । केवल एकवार निश्चित 
रकम गिन देनेसे ही सारी झञ्झटाँसे छुट्टी मिल जाती हे । 

किन्तु फिर भी जिसमें असत है उसीमें विष है, जिसमें लाभ 
हैं उसीम हानि हे, यह प्रकृतिका एक मात्र सव्वेव्यापी वैचित्र्य 
है। उसीके अनुसार तैयारी पुराने भवनकी खरीदीमें जैसे उक्त 
लाखाँकी सम्भावना होती है उसी प्रकार उसमें हानियोंकी 
सी बहुतेरी शुञ्जाइश रहती है। उवाहरणार्थ, सब्वेप्रथम इच्छा- 
नुझूल आवश्यकता और योजनाके अनुसार तय्यारी घर मिळना 
ही असम्भव है । जिसके कारण भाग्यसे जो पले पड़े 
उसीमें सन्तोष करना पड़ता तथा आगे पीछे परिवत्तेन एवम्‌ 
संशोधन (44010008-41001840005) करने की ठरनने पर इच्छा- 
बुसार व्यवस्था नहीं होने पाती । उसमें व्यय मी आधिक होजाता 
है और कार्यमें एक-एक नयी विप्न-चाधा खड़ी.होजाती है। इन 
नयी विज्ञबाघाओंके भी कारण बहुतसे हैं। प्रथम कारण ता यह 
है कि, तैय्यारी घर छेनेले उसमें लगे हुए माल-मसाले की 
-मार सहन की हुई उसकी नींवके सक्षिकट नया बन 
करनेले भाचीन घेसी हुई नींवले और उससे सम्यक्‌. प्रकारेण 
जोड़ नहीं बैठता। पुराने के साथ नया काम खडा.करनेसे उसमें 
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द्रारं पड़नेका भय होता हे । अतिरिक्त इसके सबसे भारी घोखा 
होता है पुराने घरमें लगी हुई लकडी तथा बन्धाऊ काममें लगे 
हुए मसालेकों पहिचाननेमें। पॉलिश और रङ्गलेप इत्यादिके 
सहारे उनका अन्तरङ्ग छिपानेकी चेष्टा की जाती है। आजकल 
इ्स प्रकारकी घोखा घड़ीका व्यापार घूम घड्छेसे होरहा है। 
लोग पुराने एवस जीर्ण-शीर्ण घरोंका तकलादी जीर्णोद्धार करा- 
कर तड़क-भडक.बढ़ाते हुए एकके आठ रुपये आँखके अन्धे, 
गाँठके पूरे छोगोंले वसूळ कर लेते हे । 

ऐसे घरोंमें पहिले तो ११ बरस तक उतने दोष नहीं दिखलायीं 
देते। जिनके कारण ठग विकेताआंकी खूब बन आती है। किन्तु 
पीछे ! वही करमपर हाथ ! ! और आठ-आठ आंसू! ! ! 

इन सारी बातोंकी ओर ध्यान रखते हुए पुराना सवन खरीदते 
समय निम्न लिखित बातोंकी ओर ध्यान देना अनिवार्य हैः-- 

१ पहिले तो यह मालूम कर लेना चाहिये कि, सकान कितना 
पुराना और कबका बना हे? १०।५ वर्षके शीतर बने हुए सकाळ 
के छप्पर लरधी,. पकड़ इत्यादिमें व्यवहृत हुई लकड़ी किसी 
प्रकार यत्किखित्‌ भी झुकाव होना अच्छा नहीं। घरकी आयु न 
जाननेपर भी ५० वर्षसे अधिक पुराना तथा आधुनिक समयका 
घर छिपा नहीं रहता। प्राचीन पद्धतिके घरोंमें चौकीके पत्थर 
बडे और मठाऊ व्यवहृत होते थे। उस समयकी दीवाळं विशेष- 
रूपसे मोटी तथा चन्दईदार हुआ करती थीं । लकड़ी प्रयोग 
खुळे हाथोंसे होता था । स्तम्भ ७१८७” से कम नाप के नहीं होते 
थे। आजकल ४“८४” या ५०८५” आकारे अधिक बडे स्तस्भ दो 
मख्जिलके घरोंमें भी नहीं मिलते । पहिले काडियां और धरन तकः 
कोडीपर न बैठाते हुए समथर बैठायी जाती थीं । पहिले खम्भोके 
नीचेकी कुसियां बढ़ियाँ पत्यरकी और नकाशीदार मठाऊ गढ़ाईकी 
होती थीं । आजकल सतहमें एक समथल सिल्लीसी दी जाती और 
उसपर खम्भा खडा किया जाता है। प्राचीन कालमें घातुवर्गेसे 
लौहकी अपेक्षा तान्नका अधिक व्यवहार होता था । यह सब बातें. 
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'बरको किञ्चित्‌ ध्यानपूर्व्वक देखनेसेही ज्ञात हो सकती हैं । यदि 
प्राचीन पद्धतिका भवन होगा तो उसकी नींवेकी मजबूतीके सम्ब- 
डधमें कोई शाङ्काही न होगी । किन्तु अन्य वातोंके सम्बन्धमें खास- 
कर जमीनके नीचेवाले नोनेकी जाचकर लेना अत्यावश्यक है। 
प्राचीन समयमें व्यवहृत जलकी निकासीके लिये मोरियाँको 
यथेष्ट ढाल देकर उसे दूरतक निकाल लेजानेके सम्बन्धमें इछेकष्य 
किया जाता था । पानीकी रुकावट आदि जाननेकी कोई व्यवस्था 
जहीं होती थी । परिणाम यह होता था कि, वह पानी आसपास 
मरता रहता था। उस दृशासै यद्यपि चौकाके ऊँचे होनेके कारण 
उसे प्रत्येक रूपसे तात्कालिक वाधा नहीं होती थी तथापि दीवा- 
कोस नोना लगता और दीवालसे तडूप हुए खम्मोंके पेन्दे सड 
जाते थे । इनके सडनेसे उनके आधार पर रहनेवाले भवनके 
शेष भागका अधिकाँश रूपसे सम्भवनीय होता हे । दीवालोंमें तो 
पहिलेहीसे नोनेकी भरमार होती है अतः वह खम्मॉंकी सहायता 
करनेमें नितान्त असमर्थ होती हें । इसलिये स्पष्ट है कि, प्राचीन 
घरोंको खरीदते समय नोनेकी जानकारी कर लेना अत्यावश्यक 
और आद्य कत्तव्य है । ॒ 

२ उसके पञ्चात्‌ कुछ दूरीपर खडे होकर मार्मिक रूपसे यह 
देखळेना भी आवश्यक है कि, भवनकी सारी दीवाछे ऊपरसे नीचे- 
तक युनियन तो हैं। यह बात आँखोंसे अळी माति देखी जा 
सकती दे । यदि उसमें कुछ सन्देह होजाय तो शुनिया ना लगाकर 
तत्क्षण उसकी 78 यदि जाचमें म प br 
इञ्चसे अधिक-फक मिले तो तत्काल उसे प्रातेळूल छ = 
झना चाहिये । दो इश्वसे अधिक फर्क होनिसे निश्चयही उसे 
सोखेकी जड़ समझ लेना चाहिये । 

३ इसी प्रकार कडी-पटाव की परिक्षा करलेना भी आवश्यक 
_ है । घरन, खम्मे तथा छग्धियांको स्थान-स्थान पर भी हथोडी 
चलाकर देखलेना चाहिये । मद्दा या महा आवाज निकलनेसे 
ळकडीमें छुन छगनेका तत्क्षण ज्ञान होजाता है। 
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४ तदुपरान्त छप्पर । इसे प्रथमतः बाहर दूरपर खडे होकर 
देखळेना चाहिये । उसके पृष्ट भागपर कहीं ऊचा-खाला नहो 
तथा रीढ़की सूतमें हो तो उससे उसके अच्छी दशाम होनेका 
अनुमान निकाला जाता है। जिस स्थानपर दीवालॉपर छप्पर 
अवलम्ब लेता हे वह स्थान भीतरबाहरसे खूब होरियारीसे. 
देख लेना चाहिये । छप्पर यदि अन्य किसी स्थानसे चूता हो 
तो वह विशेष आक्षेपाहं नहीं हे । किन्तु यदि किसी समय वह 
दीवालपर चुआ हो और पीछेसे उसकी दरज बन्दी की गयी. 
हो तो भी उससे दीवालके “नष्ट होनेकी सम्भावना होती है! 
रङ्ग यदि पुराना हो तो उसपर उठे हुए धब्बे तथा होनेसे फूली 
या पपड़ी छोडी हुई दीवाछले यह बात तत्क्षण पहिचानी जा 
सकती है काक ] 

५ पुराने घरोंके खरीदनेके पूवे दीवालोंकी दरारोंका अलुस- 
रधान करना ही भी आवश्यक हे । खासकर दरवाजे और खिडं- 
कियोंके ऊपरकी कमानोंको तो अवश्य ही .देख छे। यादि उनमें' 
केवल दरारेंही हो तो विशेष हानि नहीं । किन्छु यदि उनके 
कारण दीवालोंमें झुकाव पैदा हो गया हो,-खाख कर बाहरकी 
ओर तो ऐसी . परिस्थितिमें उस घरको खरीदनेका विचारही 
छोड देना चाहिये । 

.६. लकडीके जीनोकी मजबूती उसपर चढते समय जो ध्वनि. 
प्रस्फारित होती है उससे तथा कठघरोंकी सुट्टढतासे जानी 
जाती है। 

७ गच अर्थात्‌ छत चूता है या नहीं इसकी परीक्षा दीवालोंपर. 
पड़े हुए धब्नोसे हो सकती है। 

< मोरियां (खासकर ऊपरके मञ्जिछकी ) कहीं बन्द तो नहीं हो 
जातीं इसे देख लेना चाहिये । यदि ड्रेनेज किया गया हो तो उसमें 
गलीद्रैप और वातनलिका है या नही इसकी सी जाँच कर ले। .. 
.:९. आरोग्यकी दृष्टिसे खरीदे जानेवाळे मकानके आसपासकी 
जमीनका उतार देख लेना चाहिये । इससे . बसोती पानीकी. 
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निकासीका ज्ञान हो जाता है। कहीं-कहीं दो घरोंकी मध्यवर्त्तीय 

जमीनपर कूटाककेर पड़ा रहता और उसपर पानी गिरकर वह. 
जहाँ तहाँ मरता रहता है। इससे मकानकी नींवको भारी आघात 

पहुँचनेका सय रहता है । अतः इसे दृष्टिकोणमें रखते हुए मकान 

की जमीनपर नङ्खे पैरसे चलकर देख ले कि, कहीं विशेष ठण्ढी 
तो नहीं है। जमीनका अत्यधिक ठण्डापनही उसमें पानी मरनेका . 
सूचक है। सन्निकट भवनके दातेकी जमीन, खरीद किये जाने-; 
वाले सवनकी चीकीसे ऊँची या एकही सतहमें हो तो बसोंतमें ; 
नोना लगनेका अन्देशा रहता है । व्यवहृत तथा शौचकूप इत्यादि ; 
का जल सन्निकटस्थ स्थानमें.मरते-रहनेसे उसका आरोग्यपर 
बहुत बुरा परिणाम होता है.।.अतः उसकी भी जाँच कर लेना 

आवश्यक हे। उससे नित होनेव्राळी इन्धि निरन्तर फैलती 

रहनेके कारण घरके निवासी उसके. अभ्यस्तसे हो जाते हें। 

किन्तु वह बाहरी मलुष्योंको ततक्षण खटकती और घरके सारे 

प्राणियांका आरोग्य नाश करती है.।. 


१०. उसी तरह पीनेके जलकी व्यवस्था देखना भी आवश्यक 
हे । इसका अर्थ यह नहीं कि, घरके अगल-वगल या मध्यम मीठे 
पानीका कुआ रहनेसेही काम वन जाता हे । आपितु यह देख 


लेना चाहिये कि, वह शुद्ध और आरोग्यसंवर्धक है या नहीं र 


कुएँके पास शौञ्कूप इत्यादिका पानी मरना या शूरा अर्थात 


कतवार खाना होना अयङ्कर तापदायी और आरोग्यकी दष्टिसे * 


विघातक है। 
११. उक्त दस महत्वपूर्ण प्रभोंके अतिरिक्त मकान खरीदते 


समय इस वातकी जाँच कर लेनी. चाहिये. कि, उस मकानकी 
जमीन किसीकी निजी मिल्कियत की तो है! यवि नहीं तो वह 
किन झात्तोपर उसके पास आयी है। मुद्दती किरायेपर दी वी 
होनेले उसकी मोहलत कमसे कम १०० वर्षकी होनी चा 
तथा उसका भाडा हिसाबसे अधिक्र न होना चाहिये । 
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१२. इजमेण्टकी घाराओंके अनुसार उसके सारे हक सुरक्षित 
हैं या नहीं, इसकी जाँच कर लेनी चाहिये । । 
` १३. अन्तमें जिस बस्तीमँ खरीदा जानेवाला घर हो, वहाँ 
मकान किरायेके दर क्या हैं, उनके हिसाबसे खरीदे हुए मकानसे 
कितना किराया उतर संकता है, उसकी वार्षिक किरायेकी 
आमव्नीमेंसे ३ महिनेकी आमदनी, मरम्मत, म्युनिखिपिकिटी 
तंथा सरकारी चुँगीके लिये निकाल कर कितनी बचत हो सकती 
तथा उसपर कितना ब्याज बैठ सकता है इत्यादि बातोंकी ब्योंत 
ळगाते हुए उस हिसाबसे मकानका दाम कूतना चाहिये । 


कामकी मजूरीके दर 


— DFG Ce 


परिशिष्ठ;--३ 


अन्तमें गुहरचनाकार्यमें मजदूर तथा कारीगरोंके छोटे-मोटे 
कामकी कितनी मजदूरी दी जा सकती है, इसका अन्दाजी व्यौरा 
नीचे दिया है । इसमें सन्देह नहीं कि, यह दर अन्दाजी और 
स्थूल हैं तथा इनमें देश-काल पात्रको देखते अंशात्मक रदोबदल 
हो सकते हैं । तथापि सरसरी इष्टिसे विचार करनेपर इस 
अन्दाजमे उल्लेखनीय फर्क कदापि नही हो सकता । 


१ खुदाई 
` सूखी हुई खेवार मिट्टी ... ८ आने प्रति ब्रास 
चिकनी, गीली. ... ०” ११ ,, हि 
` तेलही ... fs . रै रुपया 
नरम पीली म ०० १० आने . ,, 
` कठोर 0 Ee 


नरम मोरम ००० ००० १४ 93 गा 
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१५००००००५१०० ee NA 


कठोर 423 ... १॥ रुपया प्रति ब्रास 
मिट्टी सिश्रित मोरम-..  ... २ ,, छ 
नरम चट्टान कक ह र 
कठोर ,, खुरङ्गलगाकर ... ६ ,, प्रतिब्रास बडीताय दादमें 
33 22 १2 < 29 3 3 
„ >» छेनीसे काटकर ६० प्रति त्रास 
. ३ ढुलाइ 
०से५०फुट २० ०.२ आने 
७-१०० ,, SM TSR | आदमियोंसे ढुलाई 


१००-२२० ,, न तत 
६६ ० फुटले ३ फलोन् ... १॥ रु. ? गदहों या खचरोसे 
फलाङ्गसे १ मील .. रास | हुलाई 
इससे अधिक दूरी की डुलाई गाडीसे किफायतमें पडती है । 


३ कांक्रीटकी भराई 


कांकीट मिलाना और फैलाना ३)) रु. प्रति ब्रास 
21 23 और कूटना ४ ) 23 22 23 

४ गढाईका काम 

६ इञ्ची टुकडे गढना 

( टेढा तिछोपर निकालकर १ इश्च 

कलासीकी गढाई ) १॥ स. प्रति सौ. र. फुट 
८ इजी २ ,, सादी गढाई पिटाऊ 
६ “> ९" ५ ६” कोणकी गढाई ... १ रु० २०नग 
८”,८ १९९ ५९ मी SR स्का 
: १२ > १८” » १२” कोणकी गढाहे ..« १ रु? 8 नग 

शहाबादी लादी गुनियेमें » ... १॥ ,, अति ब्रास 
'हेदर एक मँहा «१ "” ”” १० » १०० नग 
नरम पत्थर मठाऊ गढाई ८ व० फु ३॥ ,, प्रति गज 

3 चलतू मठाई (र (७७७ ३ 33 2२ 


भर 
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सुपर माठ... _ . ..- 
सुपर माठ गढाई-जुडाई 
चलतूमाठ , ,, जु 
पिटाऊ ,, 


शहाबादी लादीमें चाप, गोलचियाँ । 
जड्ना, मोटाई १॥ इञ्ची 

७ जुडाऊ काम 

नीवका बिना स्तरका बन्धाऊ काम ३॥ 

चौकीका बन्धाक काम, आसार २ फुट | 

(अ) सामने शिलाखण्ड पीछे अनगढ पत्थर 

(आ) भीतर बाहर अनगढ पत्थर ... "॥ 

चौकीके ऊपरका वन्धाऊ काम 


(अ) कळी काम जुड़ाई-गढाई १॥ । ११ 


०० .७०७ ७ .6 


फुट आसार 
(आ) बाहर सिल्ली भीतर अनगढ पत्थर 
(इ) दोनो ओर स्तरहीन बिना कळीका ७॥ 
(इ) एक ,, कळी दुसरी ओर ,, ... ९ 
(उ) » म» » १) फुट आसार शा 
पत्थर मिट्ठीकी जुडाई  १॥ , , द 
अनगढ पत्थरको ,  »» » ७ 


ईटाोका काम १॥ इंट्का आसार ... ८ 
| २4७ 


2 - र . १० 
३ ईटका (8॥”) १०० वर्ग फुट बागबाद देकर 8॥ 
कङ्गनी-मठाऊ, पत्थरकी गढ़ाइई-जुडाई सहित शा 
पटाऊ 73. 32 33 १ 


42 32 22 32 


ON, 


प्रति जास 


32 


रू. 
23 


22 


32 


22 


33 


आना एक रनि- 


ज्ञ कुट 


प्रति बास 


9) 


32 


१ 22 32 


ईंटेकी मोटाईके प्रति इञ्चके हिसाबसे _ १ आना प्रति फुट 


( गिळावे सहित ) 


शहाबादी लादी सादी गढ़ाई-जुड़ाई | _३॥ रु० प्रति बास 


दरजो साहित 
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शहाचादी लादी रुमाली गढाई-जुडाई और 

व्रजोसहित ..: .. -.-- 
पेटेण्ट स्टोनकी फरोबन्दी. .. ... ७), 
पॉलिश शाहाबाद लादी रुमाली ... ९ ,, 
सङ्गमरवर, जिलोदार (पॉलिश सहित) १६१, २. 
जिलोदार कौवेलुऑंकी , » १० „ i 
कवडी फशी ( Mossic) «« |... १४, * 
मोरमकी जमीन .: २९० --- २॥„ 
खिडकियाँ तथा दरवाजेके ऊपरकी 

ईंटोंकी कमाने ... = २” शसेररु.,, 
पाटनके गडेरकी मध्यवत्तींय कमा- 

नको उठाना ... ... --पै से ८ रु. प्र.सौ.व-फु- 
सलोह सि० कां० के छड झुकाना -..शासे,,, रु » » 

» » छावनकी सराई ... ५ आने नगको 
सिमेण्ट कांक्रीट मिलाना, फैलाना, 

कूटना ( बड़े प्रमाणमें ) ... पैरु. प्रति बास 
सिमेण्ट कांक्रीट मिलाना, फैलाना, 

छूटना ( छोटे प्रसाणमें ) SSO ० 22 
. दरजें पत्थरके बन्धाऊ कामकी सळईदार १४आ(सेरेरु, » 


१ 33 33 कठाऊ ७०७० २ रु० 329 
» ईैटेकी सलईदार ..« वश.) 07 
गिलावा पत्थरके बन्घाऊ काममें -.. रण», २ 
छ भर ईटेके 32 32 (3-४2 । 22 22 
29 रफ कास्ट ७०० CEE) २॥ 32 32 
बड़ी कमान ६ फुटके गालेतक --- १२ आने प्रति फुट 


६ वढे काम se 

द्रवाजेकी चौकटें सादी तैय्यार' करायी. १॥ रू. 
92% ० कलमदानकी छडयुक्त २॥ » 

खिडाफियोंकी 5 सादी १ २ „ 
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खम्भे, लग्घी, रन्धाईकर खडी करना २॥ आना र. फुट 
कडी पाटकी पाटन, कडियो, .अन्धे- ] 
रियो और किलचियोंसहित १२ रु. प्रति त्रास 
दरवाजे, खिडकियोंके पढ़ें 
विना पत्तेके ३ आने प्र. व. फु. 
चेनेळके ( दोनो ओरसे ) प 0005 छल ७ 24 22 13 
» 00 एक ओर पेनेल .. ... १८७७ „» » 
कांचकी पैनेलके ® ००७ ००५ ७ 32 32 २3 
घूमनेवाले चैनिशियनके ००० ००७ १४ . 33 9१ 32 


39 sve 9०० ६ 33 32 |) 
अस्मारीके पछे बनाना 


प्लायउडके तख्ते देकर ... आल 
रीर्फोकी रुमालीदार जाली (110115 फ़०7४२४) २ ,, ,, ,, 
तसबीरों या कपडेकी सीलिङ्गके लिये लकडी 

का गळथा तैय्यार करना और जोडना 

१ इं. चोडाई ब्नंगओ ००5३ 5००० है; आ. २५ कुः 
लकडीकी प्लायवुडकी पडढी .. -.. रै »भ्र.व फु. 
'सागवानी तख्तपोशी परसे ठोकना ... ४ ,, प्रति बास 

हे » जीभीदार जोड बनाकर ६ ,, , » 

साधन या गुलेबन्द्‌ कैची १९ फुट गाळेतक ५ रु. प्रति नग 
'एकस्तम्मीय ,, छ क बिक का 
दो स्तम्मीय ,, ७, 9 
छप्पर हद पाले और तरकोंकी जडाई 


००० ४ |) 32 


मङ्गरौली TRI 
छप्पर नलीदार कौवेलुओ और गोलतरकोंका ११, प्रति ब्रास 
सादी पानपट्टी तैय्यार करना और जडना १॥ आना „, 
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नकशीदार 29 232 2३ २ से ६ 22 
जीनेका सादा चौसर छट 0. 
» शुसावदार ... ००. ७8 से ४॥ रु, 


जीनेका कठधरा सादा (छकडीके छड) २॥ आना प्रति वर्गफीट 
» नकशीदार ( लौह छडोकी जळी ५ ,, 
अनगढ लग्धी ( आधार ) स्तम्भको 
खडी कराई ... . शा 


७ रङ्गळेप तथा छुवाई 


ऑइल पेण्ट तीन हाथ ( दीवालमें ?। रु. प्रति ब्रास; 
२० 39 ल्क दो हात १ 13 डी 3? 
बिड सफेदी ,, » ५ आने 
डिसेटम्पर SN, १० आने 
८ फुटकर 
वालूचलाई «« _ +-- १२० Ss 
घानी सराई तथा पिसाई ... 8सरेधारुूः „ » 
मङ्गरोलो कवेलू बिछाई १४ आनेसे ररु. , „, 
, ढापकी गिलावेमें जुडाई ३ पैसे प्रति र. फुः. 
खिडकियोंमें कांज जडना 
( केवल मज़ूरी .. रेपेसे प्रति नग 
जस्तेके चद्दरकी समथल पनालिया 
तेय्यार करना ३ आने प्र. र.फु 
» नलिकाएं तैय्यार करना ५ » घा छ 
पुरानी चद्दरके छिद्र बन्द करना १। रु प्रति संकडा 


एक गाडीकी भार भराई | 
अनगढ पत्थर ( टोडे ) १२ घ. फु. से १५ घ. फु. तकः 


सोरम .,. २” ०० रैंप 9 » २0 .» # 


कूदी हुई गिट्टी. = ११ » नरे,» र | 
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बालूकी चालन... ०१ ९५ , # २० ,, | 99 
चूनापिसा हुई बोरोंमे ००: २० 2 २०० २२३ 33 52 
मिट्टी 226: ७ १८ 39 २१ २५ 29 29 
> चुनकङ्कड १५ 3 22 २० 12 [... 
पत्थरका कोयला LSI SOS ) 
बालू ... १७ ORR 
डे अंग्रेजी 20 « २५० नग 
मङ्गरौढी कोवेलू निक 
> ढाप १६० ,, 
कटाऊ छकडी १५ से २० घ.फु 
च १५ ११ 32 
नळीदार कौवेल 9 ७०० नग 
लौह इत्यादि जड़ पदार्थ ० है टन 
सिमेण्ट मु कट ००० १२ से १५ बारे 
कोयला न .-- ३५ घ० फु० 
बबूरकी लकड़ी सूखी ... .. १५ सन 
शहाबादी फर्शी १॥' मोटी ७० से ८० व.फु० 
गणितकी सारिणीयाँ | 
दर्शक सारिणी |. जमीनका क्षेत्रफल जाननेकी 
। लम्बाई निर्देशक ।| सारिणी 
१ सूत = १/८ इञ्च १ आना. = २ फुट पौन इञ्च 
१२इख् = २१ फुट १६ आने १ जञ्ञीर 
३फुट - १ गज 5 (पेमाइशी) 
६६६, = १ र है फु.~३२फु.) _ 
८ फर्लौग ९ वर्गफुट } हीस 
१७६० गज | । १ मीळ ४० बीसा = १ एकड | 
५२८० फुट ` ९ वगे फुट = १ वर्ग गज 


TY SN 


लोह निस्मित छड, तख्तियांकी 
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मोटाई जाननेकी तालिका वजन निद्शेक सारिणी 
२ आने - १ सूत १८ इञ्च ५ तोले. = १ छटांक 
` १६ आने = ८ सूत १ इञ्च २ छटांक = १ आधघधपई 

४ , =१पाव 
< छक = १ पौण्ड, आध 
८० तं छुँ 
२ पौण्ड } = १ सेर 
४० सेर = १ मन 
२८ मन = १ टन 


पत्यरका कोयला, गर्डर | गिट्टी-ब 
इत्यादिको तालिका | दि 


२८ पौण्ड = १ क्वादेर 
४ 
११२ पोण्ड \ १ हण्ड्रेडवेट 


चूना इत्या- 
नाप 


२५ घ० फु० = १ फरा 
फ्रे 
१०० क १ बास 


२० हं० वे 
२८ सन } ट | 
लकडीके पेमाइशकी सारिणी, _ 
१४४ वगे इश्च = १ वर्ग फुट १२ घन फुट = २० मन 
२१ = ९ घन ८० सन `} _ 
७२८ पान इञ्च = १ घन फुट डस मा - १ टन 
सांकोतिक चिन्द;-- 
इञ्च . २० जैसे ४ 
८ "फुट १ जैसे १२” 


वर्ग इञ्च 01” जैस 8 77” अथात्‌ ४ वग इञ्च 
बगे फुट” ११८ » वगे फुट 
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उपयुक्त सूचनाएं 
मोटरखाना-सादी मोटर १० » १५ दीवालके भीतर ८ फुट ऊंची 
लारी १२ » १८ 3 3 ११ १9 

परीक्षणार्थ नीचे बननेवाले तहखानेकी (71४) नाप ७” > ९” 
६” > ३' ६” होनी चाहिये । लारीके लिये ५ तक लम्बाई रखी 
जाय । ऊपर १। से १॥ इश्वी तख्तेका ढक्कन ( पल्ला ) रहे । 

बाडा चौडाई ९ फुट हो । बाचम मजबूत और मोटा खम्सा 
गाडनेसे प्रत्येक पशुको द फुट जगह यथेष्ट हो जावी हे । घोडके 
लिये ८ फुटकी चौडाई रखी जाय । 

टेनिस का मैदानः | 
अतिरिक्त इसके लम्बाईके ओर दोनों छोरोंकी 
तरफ १२/१२ फुट तथा चौडाईकी ओर दोनों 

तरफ ६।६ फुट खुली जगह छूटी रहे। 
बेंडमिण्टन कोर्टेः-- 
सिङ्गल ४४” > १५ 
डबल 88 > २० 

अतिरिक्त इसके दोनों ओर कमसे कम ५५ फुटतक तो 
अवश्यही खुळा स्थान छूटा रहना चाहिये ताकि कुळ जगह 
५६४' ५ १७ तथा ५४ » २०' रहे । 

बिलियड टेबल १२' » ६ 
सिङ्गल पलङ्ग ९! २ ६" या अधिक ` 

संगसरवरको सफा करनाः--वों भाग पापडखार और ११ 
साग क्रमशः वाथ ईटे तथा खडियांका चूर्ण लेकर उसे चालनीसे 
चालते हुए पानी मिळाकर सङ्गमरवर पर रगडे और साबुनके 
पानीसे घो डाले। ह 


सिङ्गल ७८ » २७ 
डबल ७८ > ३६ 
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परिशिष्ट क 
साधन सामग्री । 


पत्थर परिचय `. 


पत्थर प्रसुखतया 8 वर्गोमें विभक्त होते हैँ। 

१ आग्नेय ( इश्निअस ) जिसमें वञ्रपाषण ( 3459) काल, 
पाषाण ( 77? ) और शालिग्राम (७7३०६७) की गणना होती है। 

२ जलोद्धव ( 4१७९००४) इसमें वालुकाइम ( 981५६००९ ), 
चुनपत्थर ( 11776 $००९ ) आते हैं । 


३ कीट पाषाण ( 0०७ ) में झूँगा ( कोरळ ) शाङ्गख-पत्थर. 
अथवा अस्थिपत्थर समाविष्ट होते हें । र 

४ विकृत ( Metamorphic ) जिसमें स्फटिकाश्म या मारबुळ 
( Mar७।९ ), चकमक ( 0111151018 ), छापेका पत्थर ( 11610 
81016 ), स्लेट इत्यादि आते हें | 

इमारती कामोंमें व्यवहृत होनेवाळे पत्यरांका निव्वोचन करनेमें 
निम्नलिखित बातोंकी ओर ध्यान देना चाहिये-- ¬. . 

१ पत्थराँका स्वरूप या रङ्ग,२ उनका टिकाऊपन, २ मजबूती, 8 
कठोरता, ५ गढाईकी सुगमता, १ पत्थरका रङ्ग सब जगह पकसा' 
और समीपस्थ कार्यके अनुकूल होना चाहिये। उसमें कहींप्र भी. 
जल वायुके प्रभावसे विक्कति उत्पन्न न हुई ही तथा वह पर्याप्त 
रूपसे पक्का हो । पत्थरके मूल रब्नुपर कहीं कालसे जल वायुके 
प्रभावसे कोई भी विभिन्न रङ्गके चिन्ह अथवा दाग और चब्बे न 
रहें । जिस पत्थरम जलवायु शोषण करनेकी शक्ति होती है उस- 
पर धूप, वायू तथा बर्साती जलस्थित एसिड इत्यादिका .असर 
होकर वह शीघ्र गल जाता है वह अनुपयोगी है । आघात और 

२६ 
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सम्पीडन सहन करनेके लिये पत्थरमै कठोरता एवम इडताका 
होना अत्यावश्यक है । फिरभी वह कठोर होता हुआ चाकीला 
(9500०) न होना चाहिये । अतः पत्थरोंका परीक्षण करते समय 
यह भी देखना आवश्यक है कि, उनमें उक्त य॒णोंके अतिरिक्त 
गढाईँके लिये पंथ्यात्त रूपमें लोच और नरमाई भी होनी चाहिये । 

यदि पत्थर स्तरयुक्त श्रेणीका ( 800४८५) हो तो उसका 
झारवाला पेटा उसके उपर आनेवाला भारको गुनियेसे (3.0 ight 
०९५ ) बेठाना चाहिये । यदि वह दर्शनी पृष्ठके समानान्तर 
खडे रुख लगाया जायगा तो खडी दाबके कारण उसके स्तर या 
'सिलियां बाहर की ओर निकल जायगी । 

हथौडे चलाकर देखनेसे अच्छे पत्थरमें टङ्कारे की ध्वनि रुपष्ठ- 
खूपसे प्रस्फुरित होती है। यदि किसी पत्थरले सद्दी या सही 
च्चानि निकले तो उसे निरुपयोगी, फटा हुआ या सस्यकूरूपसे 
उक्सा नहीं है ऐसा समझकर कामसे खारिजकर देना चाहिये । 


इटे _ he 
ईटे और खपडे 
: ( Bricks and Tiles ) 
ed 
ईदे प्रसुखतया तीन प्रकारके होते हैं। ( १) ककया अथात्‌ 
जिनका आकार पायः ५" » ३३” % ३” होता हे (२) देशी शुम्मा 
जो प्रायः ८” > ४” > १३” आकार के होते हे" और ( ३) तीसरा 
प्रकार नस्वरी इंटॉका जिनका आकार प्रायः ९ ' % 8 ३” ५२३ 
निश्चित दे । देहला पाटणा आदि भागोंमें १०” % ५ ” > ३ आका" 
रके भी नंबरी ईडे होते हें । 
उत्तम ईटे सब्बेदा सीदे, सच्चे एवम चौकार होते हैं। उनके 
समस्त कोर अखण्डित सरल तथा कोण सच्चे-सरल और झुनि- 
येने होते हैं । वे.सम्यळरूपसे पके हुए तथा चटकन ऐंठन एवम 
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ऊुटाकियोंसे। रहित होते हैं। रङ्गकी दष्ठिसि बढियाँ इंटेकी 
पहिचान यह हे कि वे गहरा लाल किन्तु कुछ नीलापन 
लिये रहते हें । उनका वाद्यभाग अत्यन्त चिकना और साफ 
रहता है। तथा अत्यन्त कठोर एवम्‌ ठोस अनुभूत होते हैं। ऐसे 
ईटॉको बजानेसे उनमेंले धातु जैसी टड्कगर प्रस्फुरित होती है। 
जलमें प्रायः १६ घण्टे तक डुबा रखनेसे उनके स्वाभाविक वजनमें - 
१६ से २० तक प्रति शतसे अधिक बृद्धि नहीं होती । उत्कृष्ठ 
टोंकी संपीडन शक्ति ६० से १०० टन तक प्रति वर्गफूटके 
'हिसावसे होती है । ईडोमें कुछ चुनेका या कडूडोका अंश हो तो 
यादि उन्हें जलमें डुबा द्या जाय तो उनके अन्तस्थ भागमें रहे 
हुए कङ्कड खिलने लगते हैं और इंटे फट जाते हें। 
सचन निस्सोणके कार्यम ईटोका व्यवहार दीवाल आदि बनानेमें 
होता है । उसी तरह छत-पाटन इत्यादि कार्योमें जिस सृत्तिकामय 
साहित्य विशेषका प्रयोग होता हे, उसे पारिभाषिक भाषामें खपडे 
वेलू ha] ~ रु य कु > 
या कवेल कहते हें । भवन निम्मीण कायेमें जैसा ईटोका महत्व है 
-उसी तरह खपडो अर्थात्‌ कौवेलका भी है ।दोनाकी सूजनप्रणाळीमें 
'बहुत कुछ सास्य है । भेद कुछ होता है, तो वह केवल आकारमं । 
उपयोग प्प्वम्‌ परिस्थिति भेदसे खपडोंके तीन वर्ग होते हैं। 
(१) छावनी अर्थात्‌ छतके खपडे (२) मोरियों या नाछियोंके 
'खपडे तथा (३) फशी खपडे. छावनके खपडे सादे-चिपटे, यागी, 
-या कानपुरी, सियालकोटी, तथा मंगलौरी इत्यादि भिन्न नामसे 
मिलते हैं । नालियाँ या मोरिया दो प्रकारकी होती हैं । एक 
नितान्त मिट्टीकी वह छित्रमय (2०:००) रहती है तथा इसरी 
चिनी मिट्टीकी जिलोदार ( Glazed stone ware) । फरशी खपडे 
'चिपटे चौकोर, षङ्ज, अष्टञ्जज, तथा कतिपय मित्र आकारके 
छोटे बडे नापके होते हें । 
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चूना ( Lie ) 


चूनेके कङ्कड दो रूपमें पैदा होते हें । एक रूप तो पत्थरका 
साइश्य रखता है। वह भूमिगत कङ्कडोके स्तरमेंही केवळ नहीं 
अपितु सङ्गमरवर, पोरवन्दर, शहाबाद पत्थरके रूपमे अथवा राङ्क; 
सीप इत्यादि कीट रूपमेंही पाया जाता है। कोटा, कटनी, बुन्दी, 
वक्षिणशाहवाद, सोनके दहिने, उत्तरी पञ्जाव तथा ग्वाल्यरसें 
सबलगढ एवम्‌ फेलारस आदिस्थानोमें पत्थररूपमें पाया. 
जाता हे। 

चूनेका दूसरा सूलरूप छोटे छोटे दानो एवस कङ्कडोंका होता 
है, जिसे सर्वसाधारण लोक ' बिछुआ” कहते हें। वह नदी 
नाळोंके किनारों, पहाडी गुंफाओ, खोहां एवम्‌ तराइयों, कम उर्वर. 
भूमिखण्डों पर पाया जाता है। 

इमारती कामकी उपयुक्तताके अनुसार चूनेके दो वर्ण किये 
जाते हैं । (१) तीक्ष्ण एवम्‌ वायुस्नेही ( 7५६ 176). और (२) 
जलस्नेही ( प9१६०॥० ). तीक्षण अर्थात्‌ वायुस्नेही चूनेम विशे- 
षता यह रहती है कि, वह पकनेपर उसपर पानी डाऊनेसे वह. 
चटचट आवाज करके शीघ्र खौळने लगता और खिलकर चूणे- 
रूप वन जाता है। वह कविकानिलसे ( ८१७००० 900 288 ). 
संयुक्त होनेसेही घनीभूत, दढ होता है। जहां जहां कर्बिकानिल. 
पयाप्तरूपसे मिलता नहीं वहां वहां इसकी शक्ति बिलङुल. थोडी 
रहती है। इसमें थोडी ज्यादह वाल मिळानेसे वह सच्छिद् बन 
जाता है और कर्निकानिळ शोषण करनेको आधिकांशरूपसे समर्थे 
होनेके कारण वह पलस्तर इत्यादि कवचरूप कार्यमें उपयुक्त होता. 
है। उसके बाह्य पृष्ट सागमें मिलनेवाला कार्बेकानिलसे पहिलेही. 
१२ दिनमें संयुक्त होकर वह जम जाता है ( हढीभूत तथां कठोर 
दोता है) उसपर पानी छिपकनेसे कुछ सी फायदा. नहीं होता। 
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जलस्नेही ( म)०7००।।० ) चूना पकनेपर जलसंयोगके कारण 
, ञआकस्मिकरूपसे नहीं खौलता तथा चट्रचट् ऐसा आवाजभी नहीं 

देता । इसके खोळनेकी गति अत्यंत धीमी और इसका चूणेका 
परिमाण सी थोडा होता है। वह पानीसँही दढ एवम्‌ कठोर 
बन जाता है और १।२ दिनमें शीघ्र गतिसे नहीं अपितु १०१५ 
दिनोमें। उसको कर्विकानिछसे कुछ सी फायदा नहीं होता । 

वाखुस्नेही (7४६ ) चूनेके कङ्कडभें रासायनिक रीतीसे मिली 
हु (मिट्टी ( Alumं०५ ) का अंश नितान्त न्यून अथवा अल्प होता 
हे । इसके कारण चह जलस्नेही चुनेकी अपेक्षा बहोतही कम 
मजबूत रहता है। हम उपर एक जगह लिखही चुके हें कि, वह 
कर्बिकानिळसे मिळनेसेही कठोर होता है। अतः जहां जहाँ उसको 
कर्विकानिळसे संयोग पानेका मौका नहीं सिलता--उदाहरणाथ 
-दीवाळके भीतर तथा बुनियादमें-वहाँ वहाँ वह पर्याप्ररूपसे डढीभूत 
नहीं होता । हाँ, अब यदि कृत्रिम उपायोंसे उनमेंकी सृत्तिकाकी 
कभी दूर कर दी जाय तो वह जलस्नेही चूना बन जाता है और 
उसमें इढीमूत होनेका गुण उत्पन्न हो सकता हे । उदाहरणार्थे-- 
'फुँके हुए वायुस्नेही ( 780 ) चूनेमें पर्याप्त प्रमाणमें सुरखी या अन्य 
तरहसे पकी हुई मिट्टी पिसनेके पूवव मिल दिया जाय तो वह भी 
जलस्नेही ( १7००८) चूनेकी तरह अत्यंत कठोर बन जायगा । 

भवननिम्मोणके कार्यमें वायुस्नेही चुनेका उपयोग पलस्तर 
(2219500:) मेंहदी अच्छी तरहसे होता हे । अन्यत्र सभी कायोमें 
-जलस्नेही अर्थात हैड्रॉलिक चूना लगाया जाता है । 


चूनेका गिलावा (१०७०) 
—— SNe 
बजरी अथवा सुखीको चूनेमें मिलाकर जलके साथ पीसे हुए 
'निश्रणको पारिसाषिक प्रयोगमें ' गिलावा ' कहते हैं। 
चूनेमें मिलायी जानेबाली बालू अर्थात वजरी कठोर, भारी 
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एवम्‌ गरगरे रवेकी होनी चाहिये । उसमें धूल-सिट्टी अथवा कूडा 
ककेटका रहना अच्छा नहीं । न किसी प्रकारके क्षारयुक्त पदा- ' 
थौका सम्मिश्रणही होना चाहिये । प्रयोगमें लानेके पूव्ये उसे. ` 
अलीभाँति जलसे धोकर अथवा उडाकर स्वच्छ कर लेना 
चाहिये । यदि दजरी अर्थात्‌ बाळूमें मलीनताका कुछ भी अंश शेष 
रह जाता है तो वह चूनेको पकडनेमें कृतकार्यं नहीं होता । 
क्षारके वास्तव्यसे चूनेमें कुछ काळ के उपरान्त नोना लग जाता. 
है और सांधेपर क्षारके सुफेद दाग दिखलायी देते हैं। ` 

जहां उत्कृष्ठ बजरी अथोत्‌ बालूका अभाव होता है वहाँ उत्तम 
रूपसे पकी हुई ईटॉका या खपडोका चूर्ण उसके स्थानपर व्यवद्दत 
होता है। इसीको पारिभाषिक प्रयोगमे सुखी कहते हैं। ईटोको 
अथवा खपडोको पहिले अली भांति कूट पीसकर बारीक चूर्ण 
दना लिया जाता है । पश्चात्‌ उसे चलनी द्वारा छान लिया जाताः 
है कदी ईदोंकी सुर्खीके स्थानपर सिंडरका छना हुआ चूणे प्रयो- 
गमें लाते हें । . उसमें ध्यान यह रखना चाहिये कि, उसमें कच्चा 
कोयले अथवा राखका सम्मिश्चण नहो । सामान्यतः जलस्नेहीः 
( प्वण० ) चूनेका एक भागमें देढसे ढाई भाग तक पूरकद॒व्य 
(बजरी, वाळू, सुखी, सिंडर आदि ) इस हिसाबसे रखा जाता है 

79; अथवा वायुस्नेही चूना सुखीका सम्मिश्रणसे अच्छी 
तरहसे जलस्नेही अर्थात्‌ ठोस, मजबूत बन जाता है यह हम पहि- 
लेही लिख चुके हैं । यदि सिफे बजरी अथवा बाळूडी सिलानेकी 
हो तो एक भाग वायुस्नेही (7४४ ) चूनेमें ढाइसे तीन भागतक 
बालू इस हिसाबसे सम्मिश्रण करनेसे फायदा होता है। क्योंकि, 
बाळूसे सम्मिश्रण होनेसे वह सच्छिद्र .( १०१०१७) वन जाता है 
और कार्विकानिल शोषण करनेका मौका मिलनेसे वह कठोर 
एवम्‌ ठोस बन जाता है। 

गिलावा ( (०७४७४ ) पीसनेसे दो कार्य सिद्ध होते हैँ। ( १) 
चूना तथा बजरी एकजी होते हैं और (२) चूनेमें पकनेपरभी 
कुछ कठोर दाने रहते हैं उनका पीसनेसे चूर्ण होता है । यदि के 


~ 
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उस समय वैसेही रह जाय तो बन्धाऊ काममें लगानेके उपरान्त 
कहीं महिनेसे खोलने लगते और उन स्थानोंपर चूनेमें दरारे 
पडनेकी सम्भावना रहती हे । 

चूना पीसनेका अत्यन्त सरल साधन “चक्कस” होता है। 
इसका निमोण समथल भूमिपर होता है। इस भूमिके उपर तलमें 
तथा इदे गिदे पत्थरकी जुडाई करके कुंडलाकार नाली बनाने 
लगती है, जिसका अन्तगेत भाग १० इंच चौडा तथा १० इंचसे 
१ फूटतक ऊंचा रहता है। उस नालीमें श। से ३ फीट तक 
व्यासका ७ से ९ इंच तक मोटा एक गोलाकार पत्यरका चक्र- . 
पाहिया ( 9०1७० ) बैठ कर केन्त्रमें लोहे या लकडी का लहा लगा. 


दिया जाता है । ( देखिये आकृति संख्या १४८ से १५० ) आकृतिमे 
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कुंडल के मध्यमें एक लोहधुरी एक इञ्च मोटी और भूपछठक ऊपर 
३ फोट ऊंची दिखलायी गयी हे । उस पर ९॥ फीट तक < प्रति 
इञ्चके हिसावसे चूडियो ( 17९६१५) तथा उन्हीके सदरा एक 
ढिवरी (ऐप) का आयोजन किया है यह ढिवरी छहेसे जोडदेनेके 
कारण उसके साथ घुमा करती एवम्‌ चक्रकी परिश्रमण संख्या 
गिनती रहती है। साधारणतया चक्की १८० परिश्रमणमें चूनेकी 
उत्तम पिसाई होती हे। चक्का परिश्रमण होते समय उसके 
पछि एक लौहेका चम्मच (5०07) हाथमें पकडकर एक आदमी 
चल रहता है जिससे सब गिलावा उलट पुलट होकर चक्रके नीचे 
आकर चूर्णीसूत एवस एकजी होता है। प्रायः ४५ घण्टोंमें एक 
घान पिसा जाता है । हल मेक 

तैय्यारी गिलावा ज्यों का त्यो २३ दिनोंमें काममै लगाना 
चाहिये। अधिक समयतक पडा रहनेसे वह घनीभूत होने ( 86६) 
'लयता हे । ३४ से अधिक दिन तक रखने की जरूरत हो तो 
उसकी दररोज पावडेसे उलट पुलट करते रहनेसे वह ८१० दिन 
तक ताजासा रहता है। प्रसंगवशात्‌ ८१० दिनोंसे ही वासे हुए 
गिलावेमें और थोडा चूना मिलाकर चक्कसमें डालकर फिर पिस- 
नेसे वह पुनः अच्छी तरहसे काम आता है। 

गिलावेके काम मगर वे पलस्तर, बन्धाऊ काम क्यों न हो 
मन्द गतिसे सूखने चाहिये। आकस्मिक ढँगसे सूखनेपर उसका 
बळ कम होकर वे दृढ नहीं होते। अतः जलख्नेही चूनेका कामपर 
कमसे कम १५ दिनतक पानीसे तराई होना अत्यन्त आवश्यक है। 


सिमेण्ट अर्थात्‌ वज्रलेप । 


_ सिमेण्ट अर्थात्‌ वञ्नलेप यह चूनेकी जातिका ही एक पदार्थ है। 
[जस कङ्कडसे यह बनाया जाता है उसमें 41८००६ अर्थात्‌ 
मिट्टीका प्रमाण जलल्नेही चूनेमेंले ज्यादह रहता है । आजकल 
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नैसर्गिक कङ्कडके बदले सामान्य चूनेका कछुंडका चूण और मिट्टी 
पयाप्त ्रसाणमें मिलकर शुन्धकर उसके गोळे वना देत दें और भट्टेमें 
खूब आँच लगाकर लौ कीढके सहश पका देते हैं। तदुपरान्त 
उसको पीस कर जो चूर्ण बना देते हैं उसको सिमेण्ट कहते हें । 
उत्तभ श्रेणीका सिमेण्ट अत्यन्त बारीक ताजा, रङ्गमें सूरा कुछ 
हरा कळसर, शुठली इत्यादिसे विहीन होता है । उसमें जळ 
डाऊनेसात्रसेही किञ्चित्‌ उष्णताका प्राइर्भाव हो जाता है । 
सिमेण्दकी उत्तमताका परीक्षण करनेके लिये उसके तीन भाग 
लेकर उसमें एक भाग जल मिला देना चाहिये। इस समय 
यदि वह ताजा हो तो थोडा गरम दिखाइ देना चाहिये। 
इतना जळ पर्याप्त न हो तो वह उत्तमताका लक्षण है। जरूरतके 
अनुसार और भी जल डालकर उसे सून्धकर उसका एक 
गोला ऐसी तरहसे बना देना चाहिये कि, वह नीचे रखा दिया 
जाय तो बगर फैलने वैसाही रह जाय । गोला वन जानेका समय 
कलाक मिनिटमें एक जगह लिख देना चाहिये । तडुपरान्त वह 
जमने तथा इढ बनने (5७) लगता है। कहीं देरखे वह इतना 
ठोस हो जाता है कि उसमें बगेर जोरसे अंगुली नहीं घुस जा 
सकती । वह समय भी लिख देना । दोनोंके बीचमें आधासे एक 
चण्डातक जितना ज्यावृह काल दो उतना वह सिमेण्ट उत्तम 
श्रेणीका हे ऐसा मालुम होता है। 
बासा सिमेंटमें गुठलियां हो जाते हैं और उनमेंसे कहीं पत्थरसे . 
- कठोर बन जाते हैं। वह सिमेंट कामके लिये नितान्त बूरा है। 
सिमेंटकी तौलका औसत परिमाण भायः प्रतिघन फूटके 
हिसाबसे ९० पौंड होता है। कम्पनीसे जिस वारेमें आता है उसका 
बिस्तार सव्वा फूट अर्थात्‌ वजन एक देड्रेडवेट या ११२ पांड 
“होता है। 


४१० हिंदी सुलभ वास्तुशास्र, 


लकडी निब्बोचन 
IS 


इमारती कामके लिये जिन लकडियोंका निर्व्वाचन किया जाय 
उनमें प्रमुखतया नीचे लिखे हुए वातोंका होना अत्यावश्यक हे। 

१ उनका रङ्ग कलसर, गहरा, २ तौल भारी; ३ रया बारीक 
और ठोस; 8 वार्षिक वृद्धिके समकेन्द्र (8771/87) चक्र सँकडे 
और सूक्ष्म, ५ रेषाएँ सम्यकू एवम्‌ संकीर्ण; ६ नसे सूक्ष्म और ठोस;- 
७ चिरानकी सतह चिकनी और कठोर; ८ तथा बुरादा वारीक 
होना चाहिये। 

जिस लकडीके चिरानकी सतह खुरदरी और नरम हो उसका 
बुरादा मोटा और रङ्ग झुफेद हो तथा उसमें गांठ, गरे, टेकी, रगे 
और मजीरे हो, ऊपरसे छिद्र दिखलायी दे, फटनको घारियां 
पडीहों, सदं हवासे फूले और गरम हवासे फट जाय; तथा पानीमें 
पडनेसे सडती हो, वह लकडी इमारती कामके लिये नितान्त 


अनुपयोगी है। . 
लकडीकी रक्षाके उपाय 


लकडियां हमेशा गीली और बन्द हवामें रखनेसे सडा करती 
है। ऐसे स्थानांपर जो लकाडियां रखी जाती हैं उनके अन्तर्गत 
भागमें तो छुळ लग जाता है और वाहरसे उनपर दीमक अपना 
कब्जा कर लेती है । अतः इन सच आपदाआसे लकडियोंको बचा- 
नेके लिये निम्न लिखित उपायोंकी शरण लेना विशेष उपयुक्त 
एवम्‌ लाभजनक हैः-- | १ 

१ लकडियां सदा सूखी वायुम रखनी. चाहिये । तथा उनको 
खुळी हवा निरन्तर मिलजाय ऐसी तरह इमारतम उनका आयो- 
जन करना आवश्यक है । उदाहरणार्थ, धरनका दीवालस्थ अग्र 
वन्धाऊ “ ताखा ? काममें गाड देनेके ऐवजमें उधर थोडा पोला-- 
पन रखकर उसमें हवा यथेष्ठ देना चाहिये, 
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२ लकडीको मिट्टीके तेलमें पकानेका इसरा उपाय है । इसके 
लिये पहिले एक बन्द कोठरीमें लकडी रखदे तथा उसके जिगरसे 
नसा आर वायुका सारा अंश निकाल डाले । पश्चात्‌ उसके भीतर 
पस्पाँकी सहायतासे १२० पौण्ड प्रात इञ्चके दावसे कोलटार मिश्रित 
गरम मिट्ठीका तेल प्रवेशित करदे। अंग्रेजीमें इस पद्धतिको किओ- 
सोटिंग ( 0९०३०४०४ ) कहते हैँ। 

३ लकडीका प्रयोग जहां जहां दीवाळ, कांक्रीट, तथा अन्यान्य 
नसीको जगहांपर करना हो वहां वहाँ लकडीके उतने भागपर. 
गरम अलकतरेकी गाठी पुताई करे । 

४ तेलपानीसेही लकडीका खुळा ( 190०३७१ ) भागकी रक्षा 
होती जाती है । उसकी क्रिया इस तरह है कि, दो सेर बरें 
(तीसी ) का तेल लेकर उसमें आधा सेर मोम डाळदे और जव- 
तक तेल और मोम एकरूप न हो जाय उसे आंचपर कडका ले । 
पश्चात्‌ उसे नीचे उतार कर उसमें १० पौण्ड ताडपीनका तेल 
डाळदे ओर चिथडेकी सहायतासे लकडीपर पोतदे । 


कडीकी 
लकडीकी नाप । 
—— SNe 
लकडी काटकर समथ (चौकोर) बनानेपर उसकी नाप घनफुटों 
में निकाली जाती है। आजकल घनफुटोंकी नापमें दशमल अर्थात 
दशांश पद्धतिका आश्रय लिया जाता हे । पहिले १२ प्रति इञ्च सु 
१ इञ्च १२ इञ्च = १ घनफूट इस हिसाबसे नपाई होती थी। जो 
अथीभी कहीं कहीं बराबर इस पद्धतिसे होती है। बडी बडी 
कम्पनियाँमँ लकडियां वजनपर टनके हिसाबसे न ण है । 
सरकारी जङ्गल विभाग (महकमें ) की नो बिस-मनेके 
हिसाबसे बिकती हें । वहाँ १२॥ घ० फु० का एक बिसमना आर 
४ बिसमने अथोत्‌ ५० घ० फु० का एक टन समझा जाता है। 
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अनघड लकडी अथवा लकडियोंके कुन्दोंकी नाप तना, मध्य, और 
शीर्षेभाग, इन तीन जगहोंकी अथवा कभी कमी केवल मध्यभागके 
घेरेको नपाई कर उसे चारसे भाग द्या जाता है पञ्चात्‌ जो 
'संख्या निकळती है उसी नापकी वह लकडी करार दी जाती हठ 
अर्थात्‌ उतनीही चौडाई और मोटाई निर्धारित कर उसका क्षेत्र- 
'फल निकालते हें और लम्बाइसे गुणाकर ' घननाप ? निकालते हैं। 

इस पद्धतिसे जो नपाई होती है वह ठीक नहीं होती । दूसरी 
'पद्धति जो विशेष उपयुक्त हे वह यह हे कि, तना, मध्य और 
शीर्ष, तीनोंके घेरेका अलग अलग चतुर्थाश निकालकर उनके 
'जोडके वर्गको ९ से भाग दे । उदाहरणार्थ, अ ११ अर, अ; 
यह यदि क्रमशः तना, मध्य और शीषके घेरे हों तो 

अ३ अर , अ33 २. °> अ२ १९_ 
(९ ++ =>) + ९ पूर्ण क्षेत्रफल अथवा (+) = 
क्षेत्रफल समझकर उसे छम्वाइसे गुणाकारकर घनफूटमें नाप 
निकालते हैं। 

यह क्षेत्रफल यदि वर्ग इञ्चमें आया हो तो उसे १४४ से भाग 
देकर उसके वर्गफूट निकाल लेने चाहिये । और उसे लम्बाईके 
फुटोंसे गुणाकार कर घनफूट निकालना चाहिये । 


००, 


w 


इमारती कामके लिये उपयुक्त लकडियाँ 


१ देवदारु--यह वृक्ष हिमाळयमें ७००० फीट की ऊँचाई पर 

होता है। इसका घेरा बडा नहीं होता वरन्‌ इसकी पेडी या स्कन्ध 
( 17१] ) शैकुके सहद अत्यंत उंची सीधी बढती है। वजनमें 
इसकी छकडी अत्यन्त हल्की, रङ्ग भूरा, रेषा बारकि, और नस 
स्पष्ट होतीं हैं। गहने तथा रन्धाइंके काममें इसकी लकडी अधिक 
परिश्रम नहीं लेती और मजबूती तथा टिकाउपनमें यथेष्टरुपसे 
अबल होती है। खिंचाव ( 1018100 ) और आडे रुखको दाब 
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( Transverse Strain ) को सहन करनेकी शक्ति इसमें पर्याप्त 

रूपसे रहती है । किंतु अत्यधिक खडा दाव पडनेपर इसकी रेषा" 

ओके फट जानेका भय रहता है। इसमें गन्धाविरोजा तेल रहता. 

है जिसस ताडपेन ( ६५८१९० ०] ) बनाया जाता है । इसका. 

उपयोग कांकीटके फम्में के लिये तथा फर्निचर बनानेके काममें' 
. करते हें। 

३ साल या साखू---यह वृक्ष अत्यन्त विशाल और सरल होता' 
है रवा मोटा और संगठित, रङ्ग कुछ ललाई लिये हुए भूरा होता. 
है। इसे गढना और रन्धना परिश्रमका काम है । इसमें घूपमें 
मजीरे और ऐंठन उत्पन्न हो जानेका भय रहता है। इमारतमें सभी 
सान इसका उपयोग होता है। अधिक दाबके कारण यह झुक 
जाती है। 


३ सागवान-यह लकडी भारतमें मलबार, चर्मा, विन्ध्याचल. 
और दरूखनमें पैदा होती है।रङ्ग कुछ पीलापन लिये हुए भूरा होता 
है। रवा बारीक लोचदार होता है। चिराई, रन्धाई और पॉलि- 
हाके कार्य इसपर बडे सुन्दर होते हैं। वजनमें सालसे इल्का होता 
हुआ भी मजवूतीमें यह भ्ठ हे। इसकी विशेषता यह है कि. 
इसपर दीमक आदि ;किदाणुआका प्रभाव नहीं चलता । इमारती 
कामोमें म्भे, धरन, तख्ते, जाली तथा नाच इत्यादि चनानेमें 
व्यवहृत होती है तथा फर्निचर काममें इसका व्यवहार विशेषः 
रूपसे होता है। 

४ आम--हिँदुस्थानके सब सुहकोमे यह पैदा होती है ।. 
इसका व्यवहार साधारण स काममें Mp किया 240. 

। रङ्ग भूरा, रवाईमोटा ओर मजबुती कम है इसम डुन 
म क आत हैं। जलसे सिंगनेसे और एँठनेसे खराब हो 
जाती है । तथापि मूल्यमे सस्ती होनेके कारण घरू काममें-विशे-- 
षतः देहातोमें इसका व्यवहार यथेष्ट रूपसे होता है। 
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५ शीसस्‌--यह वृक्ष विशाल तथा सुपुष्ट रहता है किन्तु 
इसमें सरलता नहीं रहती । रक्कमे थोडी ललाई लिये इए काला 
होता है । यह अत्यन्त मजबुत टिकाऊ होता हुआ रन्धाई चिरा- 
-ईके लिये खागसे परिश्रम लेता है। रवा बारीक गठा हुआ होता 
है। शीसमकी लकडी सागसे चाकीली ( B1९ ) होती है । 
-फर्निचर कामके लिये यह विशेष उपयुक्त होनेके कारण महँगी 
.रह॒ती हे । इमारतमें कौनसाही कामपर चल सकती है। इस पर 
'पालिश बहोतही अच्छी चढती है। 


. ६ बबूर या किकर--यह आरत वर्षका सर्वव्यापी वृक्ष है। 
-रङ्गसें मध्यवती साग कुछ ललाई लिये हुए काला रङ्गका होता है। 
यह अत्यन्त कठोर मजबूत और टिकाऊ लकडी है। गाडियों के 
पहिये, खेतीके ओजारों और कुओंके नेचक आदि कामोंमें विशेष 
-रूपसे आती है । इस दृक्षकी तीन जातियां हें । पगली बवूर 
- मीठी बबूर और देववबूर। पगली और देवववूरका इंधन और 
: कोयला वनानेके काममें उपयोग होता है । मीठी कीकरका व्यवहार 
-उपरोक्त और इमारती काममें होता है। इसकी धरन, छाजन, खम्भे . 
- आदि बनते हैं। इसके उपर पालिशभी अच्छी चढती है । 


७ सिरसः--रङ्ग गर्भमें कुछ कलसर लाळ और वाहरसे झुफेद 
-होता है। मजबूतीमें मध्यम, रेषाएँ टेढीमेढी होती हें । इमारती 
- काममें खम्मे आदिमिं, खेतीके औजारां, और तेल पेरनेके कोल्डु- 
:ऑको चनानेमें व्यवहृत होती है । 


८ नीमः--उस लकडीका मध्यभाग रक्तचंदन जैसा कलसर 

* छाल और बाह्यसाग पीलापन लिये हुआ सुफेद होता है । इसपर 

दीमक और चुन आदि कीटोंका आक्रमण नहीं होता । ठण्डी और 

नम (710/5६ ) वायुम यह अत्यधिक रूपसे झुक जाती है । इसका 

: व्यवहार छाजन, खभ्भे, खेतीके औजारों गाडियों तथा मकानके 
“तीर आदि बनानेमें होता है । 
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९ सेनः--जिसे ऐनमती या सगडा सी कहते हैं। यह वृक्ष 
साळके सद्दश बडा और इसको लकडी भी उसीके सद्दश होती है । 
इसे गढना आर रन्धना बडे परिश्रमका कार्य है । इसमें दीमक बहुत 
कम लगती है । सूखती बहुत देरसे और जलशोषण शक्ति विशेष 
है । तीब्र धूपमें इसमें दरार पडती हैं । बाजारमें इसे लोग 
साळकी लकडी बताकर वेंचते हें । कैची, तीर तथा नावके वना- 
नेके कासभें इसका उपयोग होता है। 

१० तुनः--इसका रङ्ग पीलापन लिए हुए भूरा एवम्‌ लोच- 
दार होता है। इसकी रेषाएँ अत्यन्त वारीक होती हें । मजबूती 
और टिकाऊपनमें यह लकडी बडी कीमती है । बल्कि बडे नापके 
डुकडे न मिलके कारण इसका व्यवहार इमारती कामोंमें थोडाही 
होता हे.। इसपर पॉलिश अच्छी चढती है । अतः फर्निचर तथा 
एसेही इसरे छोटेही कामोंमें इसका आयोजन होता है। 

११ बुकः--यह एक अच्छी मजबूत और टिकाऊ लकडी 
है। परंतु मिळती अत्यन्त कम । अधिकांशरूपसे बारीक कामोंमें 
आती है। रङ्ग भूरा, रवा बारीक और लोचदार रहता है। 

१२ अञ्जनः--इसका आकार बडा, रङ्ग कलसर ललाई लिये 
हुए काली रेखायुक्त, रवा बारीक, रेषाएँ आडी, भारी, करी और 
टिकाऊ लकडी है। यहद ऐंठती नहीं किन्तु कटती है। वजनमें प्रति- 
श्चन फूट ८२ पोंड दोनेसे पानीमें डुब जाती है । गढाई, रन्धाई इत्या 
दिने बडे परिश्रम लेती हे। इमारतके सब काम के लिये उत्तम है। 

१३ अजुन;- पेड बडा, काली धारियोंके साथ सूरा रङ्ग, 
रूकडी अत्यन्त कठोर, तथा खूली ह॒वामें और धूपमें चटकती है। 
कौनसेसी इमारती काममै चल सकती है। 

१४ अबनुसः--रङ्भ गहरा काळा, वजन भारी, रवा बारीक, 
खोचदार, यह जळवायुसे विकृत होती है । फर्निचर आदि वारीक 
कामोंमें तथा पञ्चेकारीके कामोंमें इसका व्यवहार होता है । 


४१६ हिंदी सुलभ वास्तुशास्र, 

१५ इसलीः- -राजपुतानेके अतिरिक्त सभी जगह इसकी 
उत्पत्ति होती है। आकारमें यह बडा वृक्ष है । कलसर, बारीक 
रेषाएँ, बदामी भूरा रङ्ग, मजबूत और गढने रन्धनेके काममें बहोत 
परिश्रम लेनेवालो लकडी है । कोल्ह, मळेट, कुओंके नचेमों, हथि- 
यारके डण्डो, तथा गाडियोंके काममें व्यवहृत होती है 


१६ ककाई;--पीलापन लिए हुए लाल रङ्ग, बडी मजवूत; 
ठोस, लचकदार, गढाई रन्धाईके कामॉमें बडी अच्छी रुकडी 
होती है । इमारतमें खम्भों छावन इत्यादि, खेताके ओजारा तथा 
जहाँ जहाँ दाब ( C००ः९५४०० ) अधिक हो उन सब कामोंमें 
इसका उपयोग होता है । 

१७ करस, करसना+---यह हिमालय, सिळडा और मलाया 
द्वीपमे पाया जाता हे । यह पेड ८० से १०० फोट तक ऊंचा होता 
है। लकडी बहुत भारी होनेके कारण स्रूखनेपर भी पानीमे 
इबती है। इमारतमें सभी कामोंमें उत्कृष्ट लकडी होती है। यह एक 
प्रकारका भारतका ओक ? (0६) है। अत्यंत ठोस, भजवूत 
और टिकाऊ होता है। 

१८ कढमा;- पेड वडा, लकडीका रङ्ग गुठाबी, माइल भरा, 
साधारण करीं, एकसी रेषा, मजबूत और गढाई रन्धाईके कामें 
अच्छी लकडी है । फर्निचर तथा खेतीके ओजारोंमें इसका विशेषः 
प्रयोग होता है । ; 

00 ~ यी 

१९ खेर;--पेड छोटा, लकडीका अन्तभांग कत्थई या कक- 
रेजी, वाह्य भाग कुछ पीला होता हे। भारी तथा मजबूत लकडी है + 
पानीमें बिलकुल सडा नहीं करती । छोटे खम्भो, खेतीके औजारो. 
गाडीके पहियो इत्यादिमें इसका व्यवहार होता हे । - 

. २० जम्बई$- रङ्ग ककरेजिया, रवा बारीक, वजन सारी, 
मजबूत टिकाऊ लकडी है । इसपर दीमक चुन इत्यादिका आक” 


“ 
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मण होता है । इमारतके विशेषतः . देहातोभे सभी कामपर 
चलती है । क 0000 

२१ विजयसाल) हन्नी, विवलाः--लकडी भूरे हरे रङ्गकी, 
मजबूत, ठोस तथा टिकाऊ होती हे । रवा बारीक सघन; रन्धाई 
गढाईके काममें बडी खुष्किलसे आती है। इसे न तो दीमकहीः 
लगती है, न जलवायुकाही प्रभाव इसपर असर करता है ।.सभी 
इमारती कामोंमें, गाडियोंके डांचोंमें, खेतीके ओजारोंमें, तथा 
फशेबन्दी, रेल्वेर्लीपसे आदि कार्मोमें आती है । " 

२२ मशवरू३---इसके लहे २० फीटतक लम्बे बाजारमें विकते 
हैं। यह अत्यन्त करी, टिकाऊ और बारीक रेषेकी लकडी है! 
खम्भो, केंचियों तथा फनिचरके काममें इसका प्रयोग होता है। - 


२३ हरसू या हेमलस्‌;--बृक्षका आकार बडा तथा अन्तर्गतः 
काष्ठका रङ्ग पीलापन लिये हुए भूरा होता है । यह लकडी 
सामान्यरूपसे करां होती है, तथा ऐंडती नहीं । जलुप्रसावसे 
नितान्त अबाधित रहती है। इसका उपयोग नाव बनाने, फशकाम,. 
नीकादण्ड इत्यादिमें होता हे । 

२४ हरः--रङ्ग सूरा, रवा वारीक, रन्धाई गढाइके काममें . 
परिश्रम लेनेवाली यह लकडी है ' यह मजबूत और. 
कठोर होती है । विशेष करके हल्के घरू कामम, फर्निचरमे, खरा-. 
दका काममें और स्लीपर बनानेमें इसका उपयोग होता है। 


फलोसें रङ्ग बनाया जाता है! 


२७ 
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घाठु समूह 
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॒ लोहा/---आज कल लोहा प्रमुखतया तीन ` प्रकारका होता है। 
(१ ):डलाऊ लोहा ( 0285४ 1707 ) ( २) गढाऊ लोहा ( Wout 
४४०० ) तथा ( ३ ) फौलाद्‌ अथवा इस्यात ( 8४९९] ). 


ढलाउ लोहा-उसका डुकडा काटकर पेखनेसे उसमें नीले 
नीले कण दिखलायी देते हें । यह अत्यंत झणकीला समझा जाता 
है। उसमें चमक पर्याप्त रहती है। शुभ्र रङ्गके अथवा स्थान 
स्थानपर काले दागवाळे प्रभाहीन कण होनेसे निकृष्ट और अज- 
चूतीमे न्यून समझा जाता है। 

ढलाऊ लोहा अत्यंत चाकीला ( 1६४९ ) रहता है। उत्तम _ 
डलाऊ लोहेका पृष्ठभाग अत्यन्त चिकना होना चाहिये । उसके 
सच किनारे सम्यक रूपसे ढलेहो। हल्के हाथसे हथौडा चला- 
तेही उसमेंसे स्पष्ठ रूपसे उङ्कार ध्वनि निकलता हे । कोरपर 
आघात करनेसे वहॉपर आघाताचिन्ह अङ्कित होकर उसका इत- 
नाही साग चिपटा हो जाय।ढलाऊ लोहेके उत्पादइनके समय यदि 
उसके भीतर वायु ( हवा ) घुस जाय तो उसमें पोलापन आजाता 
है और ऐसे परिस्थितिमें उसपर हथौडेका आघात करनेसे पोली 
स्वानि निकलती है ।. उसके सामानमें कहीं घेरा, सन्धि न होना 
चाहिये । 

ढलाऊ लोहा कभी झुकता नहीं । ऊंचाईसे गिरने अथवा उस- 
पर जोरका आघात होनेसे उसके डुकडे डुकडे हो जाते हें । यह 
लोहा तपाकर लाळ करनेके पञ्चात्‌ उसपर जल छोडनेसे फूट 
जाता है। ललाई आने तक इसे उष्णता देनेसे यह मुलायम हो 
जाता और सुफेदी आने तक तपानेसे सरळतापूर्वक जोडा जा 
सकता है । यह चुम्बक से अत्यन्त शीघ्र आकर्षित हो जाता और 
उसकाभी चुम्बक बनाया जाता है । किन्तु चुम्बकका आकर्षण 
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झुण उसमे अधिक काछतक टिकता नहीं । नम जलवायुमें इस 
पर जंग चढ जाता है । ढलाउ लोहेका एक घनइश्चका वजन०:२६ 
योण्ड तथा घनफूटका ४५४-५ पोण्ड होता है 
२ गढाऊ लोहा ( गाणण्ट्ी। 7० )--आजकल बाजारमें 
उत्तम फौलाद अल्प मूल्यमें पाये जानेके कारण गढांऊ लोहेका 
व्यवहार बहोतही कम होने लगा हे । फिर भी पनालीदार या सादी 
स्तविळेपित चद्दर (8॥२9०560 1000 81665) गोल और चोकोर 
छड, जल वाहक पतळी नलिकाएँ, झिरियाँ ( छए०8 ) बुछट, 
यंचकस ( 508७४ ) इसके ही बनते हे । 
यह लोहा तपानेपर पर्य्याप्तरपले नरम होता है और ठोक पीस- . 
कर इष्ठ आकार क्या जा सकता है। इसका वजन प्रति घन 
इसका ०.९८ और घनफुटका ४८० पौण्ड होता है। यह श्रेणी 
विशेष ढलाऊ लोहेसे कव्ब (०9१००1 ) निकालकर तय्यार किया 
जाता है 
३ फौलाद---फौलादम नरम (1114) एवम्‌ कठार (Hard ) 
दो प्रमुख जातियाँ हैं । गडेर, एँगल आयने, टी आयन, इत्यादि 
सामान विशेषतया नरम फौलादके बनाते हें । कठोर फलाद 


.आङ्कति नं. १५१ से १७४ 
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हथियार आदि बनानेमें व्यवहृत होता है। यह महंगा रहता है । 
नरम फौलादक व्यवद्दारमें आनेवाले प्रकार आक्काते १५१ से १७४ 
में दिये गये हें। | 
फौलादके गुणघमे--फौलादको आगमें तपाकर उसे अक- 
स्मात्‌ जलमें डुबाकर ठण्डा करनेसे उसमें अत्यन्त कठोरता आ 
जाती है। इसीको फौलादकों या हथियारको पानी देना कहते हें । 
कभीकभी फौलादसे बने इए हथियार तथा अन्यान्य सामानका 
- परष्ठमाग कठोर बनानेके लिये उसको जानवरोंका सींग, चपडे, 
हड्डियों अथवा खुरां जलाकर उस राखमें गाड दिया जाता और 
लोहारके सङ्टेमें उसे मध्यम आंचमें तपानेके उपरान्त उसे निकाल- 
कर आंचमें लाळ किया जाता है। और जलमें छोड दिया जाता 
है। ऐसे करनेसे उसका कवच कठोर बन जाता है। उसको 
अंग्रेजीमे 0459 1870१०0102 कहते हें । 


` छोहेका जङ्ग--छोहदेको नम (जलयुक्त) वायुमें रखनेसे 
उसपर ऑक्सिजनका परिणाम होकर अत्यन्त शीघ्र जङ्ग चढ 
जाता है। ळोहेके चद्दरांपर विशेषतया समुद्वके निकरस्थ क्षारयुक्त 
नम वायुमें उसका विशेष भय रहता है। आरम्मिक थोडेसे चढे 
हुए जङ्गके कारण उसमें एक प्रकारका विद्युत्मवाह प्रवाहित 
होकर पहिले. जङ्गम और भी बृद्धि होती है। लोहेपर जस्तेका 
पतला स्तर देनेसे यह भय कम हो जाता है। ससुद्रकिनारेकी 
जळवायुमें स्थित छोहेके जस्तविलेपित चद्दरोंके उपर तेळरङ्गके 
विशेषतया (1१०१ 1090 ) रांगेका भस्म शिशीका तेलमें म्रिथ्रितकर 
उसके विलेपनसे और भी थोडा कम होता है । आजकल 
चद्दरांका ऊपरी सागपर सिमेण्ट पानीमें मिलाकर उससे पहिला 
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ग्रतला (७४ इञ्च) लेप देते हें और वह सूखजानेपर आठ दूस 
'दिनके पञ्चात्‌ उसपर और भी एक दूसरा इतनाही..पतला लेप 
देते हें ॥ उस समय उसपर १५२० दिनोंतक पानीका तर देना 
आवश्यक है । इससे जड़गका सय बिलकुल नहीं रहता । 

निम्नलिखित सारिणीमँ लोहेकी अन्तिम घारण शक्ति 
{Ultimate stress) तथा व्यवहार धारण शक्ति (working 
३९६५ ) दिये हें । 


अन्तिम व्यवहार 
'घारणशक्ति हालि 
० फ ७० ग्‌ व ha 
देकी ओणी प्रति वर्ग इ. टन|ध्रति वर्ग इं. टन विज्ञेष 


लो 
चषक, ॥ दबाव | तनाव | दवाव 
ढ़लाऊ लोद्दा ढ़लाऊ लोहेको 
उ | १ | १° | ॥ | < |ढाछते समय 
र ८ उसमें अधिक 
गढाऊ लोहा २४ | २० ष्‌ ४ दोष रह जाते हैं, 
‘Wrought Iron | ° इस हेतु व्यव- 


नीता he] 
हारमें घारण- 


0010001000 1) | 9 [शक्ति न्यून 
ल ३२ | ३० | ८ | ७ शाक्ते न्यून 
Mild Steel गिनी जाती है। 
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हृतं होता हे,-उदाहरणार्थ,-छड़, चिपटी पट्टियाँ, एगल (कोण) 
इत्यादि उनके नाप और वजन निम्न दारित सारिणीमें दिये गये हेः-- 


सारिणो--१ 
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NANNING Sere Ne PNA 


फौलादी Cus ° 
फोलादी गडरों (1380215)की ( घरनकी ) सारिणी 


आकार|एक फूट| उठा]. |आकार|एक फूट El विशेष. 


ट्र इंच |डुकड़ेका|वकी | ६ | इंच |डुकड़ेका| बकी, 
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प 
गडेरो अर्थात्‌ धरनोमे प्रायः दो प्रकार होते हैं। जिनमेंसे एक 
British Manufacinred विछायत निर्मित तथा दूसरा ( 0०7० 
5९091 ) प्रदेशीय कह छाता है। इन वोर्नोम प्रथम प्रकारका माल 
उत्कृष्ट एवम्‌ विश्वसनीय होता है। किन्तु वह इच्छित प्रमाणमें 
नहीं मिलता । बाजारमें जो अधिकाँश रूपले घरन ।मलता हें चे 
प्रायः दूसरे श्रेणीकी अर्थात्‌ प्रदेशीय जातिकी होती हैं। उनके 
वजन उक्त निर्दिष्ट सारिणीमें उल्लेखित किये अनुसार निधोरित 


रहते हैं। यह घरन ४० फुट लम्बाईतककी पायी जाती है। आडेर 
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देनेसे यह नितान्तं इच्छित लम्बाईके नहीं मिलती । उदाहरणाथ, 
१९ फुटकी धरन संगवानेसे कुछ १३॥ फुट तककी भी आजाती है, 
परिणाम यह होता है कि इनका मूल्य वजनपर निर्धारित होनेके 
“कारण अवशेष भाग व्यथेही चला जाता और वह किसी काममें 
'न आने क कारण व्यर्थही अधिक व्ययकी ठोकर सहनी पडती है । 
किन्तु उसके लिये कोई उपाय नहीं हे? कितनीही धघरनोंगें तो 
उनकी नवीनावस्थामेंही कुछ तिछांपन झुकाव पाया जाता है। 
उन्हें इमारती कामोंमें व्यवहृत करनेके पूवव उनपर हथोडे चला- 
कर सम्यछ्‌ बनाते हुए काममै लाना पडता हे । इन घरनोंमें यदि 
गञ्च चढा हो तो उसे खुरचकर उनपर मिट्ठीके तेळसे तर किया 
छुआ चिथडी घुमाना पडता है तथा उसे सूखे चिथडेसे पोंछकर 
तेल रइके दो-चार हाथ घुमाने पडते हैं। घरनोंका इमारती काससेँ 
'व्यवह्ृत होनेवाले चूनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना अच्छा नहीं । उस- 
भागपर वज़लेप (“०९०९०४ ) का व्यवहार करे अथवा ( Stove ) 
विलायती चूल्हेके ( 777 ) ज्वाला उत्पादक यन्त्र उसका गञ्च 
जलाकर उसे खुरूच डाले । 


गल [a 
फोलादी चहर 
फौलादी चद्दर निम्नलिखित फीट लम्बाई चौडाईकी मिलती हैः- 
६५३, ६५४, ८)८३, ८४, १०५३, १०५४, १२५३, १२५४, 
डनको मोटाई उ६, टे, तथा कद, इस हिसाबसे एक-एक आनेके 
ममाणमे ( +६ इञ्चके प्रमाणमें ) बृद्धिङ्गत होती हुई एक इञ्च तक 
स्थिर रहती हे । ः 2 
वजन-६ इञ्ची मोटी चद्दरका प्रति वर्ग फुटके पीछे २:५५ पौण्ड 
होता है ।इससे चाहे जिस मोटाईकी चद्दरका वजन निकाला 
जाता है । उदाहरणार्थः--१/८" मोटी चद्दरका वजन २-०५१९२८- 
4:१०; १/४' चद्दरका २:५५५१०=१०.२० पौण्ड प्रति वर्गफुट 
4 Galvanised ) होता है । ; ; 
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जस्तेका पानी चढायी हुई चदर - 

इन चद्दरोमं दो श्रेणियाँ होती हैं। एक तो समान अर्थात्‌ 
समशथल पेटेकी तथा दूसरी पनालीदार | इनकी मोटाई इच्चोम न 
निकालकर “ बस्मिङ्गहम वायरगेजके नम्बरोंमें निकाली जाती हे । 
उसे 3. ४. 6. नम्बर अमुक अथवा केवल २२ गेजी, २४ गेजी 
इस तरह कहते हें । पनालीदार चद्दरें २६ से ३२ इञ्ची चोड़ाई 
तथा १८,२०,२२ तथा २४ गेजी मिलती हें । उनकी सारिणी नीचे: 
दी गयी हैः-- 


पनालीदार चद्दर 


चद्दर | २६ इंची चौडे पनालि- | ३२ इंच चौडी पनालि-. 
का योंकी रत्तछमै .योंकी रत्तलमै 
लस्वाई गज १८ २० | २२ |२४| १८ | २० | २२ | २४_ 


६ | ३१ | २४ | १९३ १६ | ३६ | २८३ | २२ १९ 
७ | ३६३ | २८ | २३ (१९ | ४२३ | ३३ | २७ |२२ 

८ | ४१९ | ३२ | २६ |२२३| 8९ | ३८ | ३१ | २५९ 
९ 
७ 


४६१ | ३६ | १९३ ९४ | ५५ | 8२३ ३४३ । २९ 
दई | ३६ | इर २७ | ३१ | 8८ | ३९ |३२ 
| 


१ छु 

दो हण्ड्रेडवेटमें एक गठ्ठा इस हिसावले लोहेकी चद्दरांकी गाँठे 
आती हैं। कम लम्बाईवाळे चद्दरोको कुछ आघक मूल्य देना 
पड़ता है । I EWES र 

पनालीदार चद्दरें जड़नेके -लिये जस्तेका पानी चढाये हुए... 
पेंच वजनसे मिलते हैं । उन्हें विरञ्जी, स्कूल, एक सत, आधा 
सूत इत्यादि नामोंसे पहिंचानते हैं। एक तथा १॥ इख्ची लम्बे एबम्‌, 
३ इऱ्वी मोटे काँटे मोसकें भावसे सिकतै हैं ।: « . ` ` 
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णक हंड्रेडवेटमें जस्ती स्क्रू २३ इंच :छम्बाइके २४ रोस आते हैं 


२३ 22 : 33 २ १ ः 33 33 
- छ प 39 33 १६ 3? 39 
१३ % ३ इंची बुगडी बोळट २२; प 
१३ xX ड 39 33 २४ 2? 33 
र x नर 2१ 32 ३१ 93 33 
शै x ड्र 22 22 : ३२ „, ०१ 
समथल चद्दर ( जस्ती ) 
उट ईच | स इंच 
आकार गड | मोटे. | १८ गेज | २० | २२ | २४ 


६१३ | ४७ | ९४ ३७३ | .३० | २४३ [२० 
६१५४ | ६५ १३० | ५० | ४० | २२३ |२७ पोण्ड 
८८२१ | ६३ १२६ | ५० | ४०| ३२३ ९७ 

८२४१ | ८७ १७४ | ६७ | ५४ | ४३३ (५३६ 


इसके उपरान्त ताम्बा-टीन-जस्ता और शीसा ये सब धातु 
सवन निम्माण कार्यम अत्यन्त कम व्यवहृत होते हें । अतः उनका 
टक विवरण यहां दिया जायगा । 
` ताम्बा-इस घातु विशेषके मलमिश्चित ढोके विकसित रूपमें पाये 
जाते हैं । कभी-कभी यह घातु विशुद्ध घातुके रूपमें भी मिलती है । 
किन्तु अधिकतया खदानस निकले हुए ताम्र उत्पादक अशुद्ध धातुके 
डोकोंमें लौह, गन्धक, सुरमा तथा शङ्कियाका सम्मिश्रण रहता है। 
इसकी शुद्धीकरण प्रणाली ढौहकी प्रणालीसे मिलती जुलती होती 
है।इसका रङ्ग एक विचित्र रूपका लाळ होता है । यह अत्यन्त छोच 
दार धातु है। जिसके कारण इसकी पतली चद्दरें बनायी जा 
वस सूद्माति सूक्ष्म तार खींचा जा सकती है। इसकी तनाव 
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सहन करनेकी शक्ति गढाऊ लोहेकी अपेक्षा कुछही न्यून अर्थात्‌ 
घतिवग इञ्चके दिसावसे १६ टन होती है । भवन निम्मोण कामें 
इसका उपयोग अधिकतया बिजर्लाके सम्पू्णकामों, विभिन्न धातुओं 
के जोडों तथा आवश्यक युम्बजोंपर छतोंका सुजन करनेमें 
होता है। । 

जस्ता-इसका विशुद्धीकरण अन्यान्य घातुओंस कुछ प्रथक 
है। इसकी भी पतली चद्दरं बन सकती हें तथा छत-नालियों 
इत्यादि काय्योंमें व्यवहत होता हे। अधिकतया इसका उपयोग 
छोडेकी चद्दर और नलिकाआपर पानी चढाने एवम्‌ जोडम होता 
है। इसकी सतहपर शुभ्र क्षारसा जम जाता है। किन्तु वह उसके 
अन्तर्गत सूल धातुका संरक्षण करनेमें विशेष उपयोगी होता है । 
समुद्री क्षारयुक्त जलवायु एवस परिमाणुओंस यह: शीघ्र विनष्ट 
हो जाता है। 


टीन--भवन निम्माणके कार्यमें इसका व्यवहार मूलरूपम नहीं 
होता । किन्तु यह जोड अर्थोत्‌ टांका देने में विशेष उपयोगी 
होता है । प्रसङ्कवशात्‌ छोहेकी चद्दरोपर संरक्षक रूपमें भी इसका 
अयोग होता है। संशोधन प्रणाली अन्य घातुओंसे बहुत कुछ 
साद्दश्य रखती है । टीन अत्यन्त लोचदार एवम्‌ सुइ घातु है।इस 
यर क्षारका प्रभाव शीघ्र नहीं होता । 

शीसा--अशुद्ध एवस धातु मिश्रित ढोकोसे इसे मी ताम्वा 
डीन प्रभृति घातुओंकी प्रणालीसे निकाला जाता है । यह अत्यन्त 
नरम-चिम्मड सूक्माति सुक्ष्म देनेवाला भारी एवय तनाव 
चद्धेक शाक्तिसे विहीन होता हे । सवन निम्माणके कारयेमें इसका 
उपयोग समथल छत एवम्‌ चीरेबन्दीके काममै होता है प्रसङ्ग 
शात्‌ स्थपातिवर्ग इससे पानीके नलांको एकसाथ जोडने नथा 
अरनोंको विछावन वेने इत्यादिका काम लेता है । इसका उपयोग 
व्यीनेके जलके होदा अथवा नलस करना स्वास्थ्यकी इष्टिसे 
अच्छा नहीं । क्योंकि संशोधित पेय जलके कारण यह घातु 
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अत्यन्त सुक्ष्म प्रमाणमें डुल जाती एवम्‌ उसका सम्मिश्रण उस 
जळके साथ होनेसे वह विषाक्त बनकर रोगोत्पत्तिका कारण बन 
जाता है। शीसेपर तेजाबकी तरह तीक्ष्ण आम्लका कोई परिणाम 
नहीं होता । छत पर एकत्रित होनेवाले वर्षाके जलकी निकांसीके 
य यी जानेवाली नालियोंके सृजनमें भी इसका व्यवहार 
होता है। 


पीतल--यह मिश्रित धातु है। इसमें जस्ता और ताम्बा अनु- 
कम से १:२ प्रमाणमें सम्मिलित रहता हे । इसमें उतने शीघ्र जङ्ग 
लगनेका भय नहीं रहता जितना लोहे और तास्बेके सस्बन्धमें 
रहता है । साथही माञ्चनेपर इसमें चसक खूब आ जाता है। भवन 
सम्बन्धी कार्यमें इसका उपयोग, खिटकियाँ, सिकडियाँ, कोहडे; 
ताले, पेंच, इत्यादि छोटे-छोटे कार्योमे होता हे। 

सरत-यह भी मिश्रित घातु है। जिसमें ताम्बा और ठीनकां 
सम्मिश्रण होता है । यह भी. उपरोक्त प्रकारके छोटे-छोटे कार्य्योसें 
व्यवहृत होता है । 

अन्य मिश्रित घातुओंका सम्बन्ध भवनसम्बन्धी कार्योंसे न 
होनेके कारण उनका विवरण यहाँ लिखना व्यर्थ और अन- 
वश्यक है । 
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